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INTRODUCÇÃO 


Em  dozpml)ro  do  nnno  findo  sníii  dos  prelos  da  imyironsn 
nacional  o  tomo  9."  da  publicação  annual  que  linha  o  ti- 
tulo de  Trabalhos  do  observatório  do  infante  D.  Luiz. 

A  serie  das  observações  de  nove  annos,  que  o  observató- 
rio publicou,  fornece  uma  quantidade  considerável  de  ele- 
mentos, que  devem  ser  apreciados,  comparados  e  discuti- 
dos. Para  facilitar  a  discussão  mandei  organisar  quadros 
geraes,  c  mappas,  que  formam  a  parte  i  do  1 .°  tomo  d'estcs 
Annaes.  A  parte  ii  do  1."  tomo  comprehende  as  descripções 
do  novo  edificio,  aberto  em  2i  de  outubro  ultimo,  c  dos 
apparelhos  e  instrumentos,  que  o  estabelecimento  possue. 
Nos  tomos  seguintes  dos  Annaes  serão  comprehendidos  os 
maj)pas  das  observações  meteorológicas,  desde  1  de  dezem- 
bro de  18G3,  os  resultados  das  observações  dos  diversos 
phenomenos  da  physica  terrestre,  que  o  observatório  estu- 
da, os  mappas  de  todos  os  postos  ligados  com  este  estabe- 
lecimento, por  directas  relações  officiaes,  ou  particulares,  e 
os  mappas  das  observações  nautlco-meteorologicas  feitas  a 
bordo  dos  navios  de  guerra  e  mercantes. 

Nã,o  é  nova  a  meteorologia;  é  certo  porém  que  ella  dis- 
põe ha  pouco  tempo  dos  recursos,  ~que  devem  assegurar  o 
seu  progresso  e  a  proficua  applicação  dos  resultados,  obti- 
dos pela  comparação  e  discussão  de  observações  numero- 
sas. 

Não  é  para  este  logar  a  historia  d'esta  parte  da  physica, 
nos  tempos  cm  que  ella  apenas  compreliendia  factos  descon- 
nexos,  apreciados  isoladamente,  quando  faltavam  meios  de 
fácil  correspondência  entre  os  observadores,  que  em  pontos 
distantes  procuravam  reunir  elementos  para  o  estudo  local 
dos  climas. 

Quasi  no  fim  d'este  primeiro,  e  largo  período,  que  ter- 
minou ha  pouco  mais  de  onze  annos,  apparecem  algumas 
tentativas  de  organisação  de  um  serviço  meteorológico,  des- 
tinado ao  estudo  de  todos  os  ])henomenos  atmosphcricos, 
estudo  geral,  fundado  nos  elementos  locaes,  e  dirigido  para 
a  indagação  das  leis  que  regulam  os  movimentos  do  ar  e  a 
distribuição  do  calor,  da  electricidade,  etc.  Buys-Ballot  pro- 
põe a  discussão  das  observações  meteorológicas  naHollanda, 
e  nas  possessões  neerlandezas  das  índias,  da  America,  e  da 
Africa,  e  publica,  por  sua  conta,  e  depois  por  conta  do  es- 
tado, as  observações  simultâneas  de  Lisboa,  Setif,  Krons- 
tadt,  Cracóvia,  Varsóvia,  Dorpat,  Christiania,  etc. ;  o  capi- 
tão James  offerece  um  plano,  que  o  governo  inglez  submette 
ao  parlamento;  em  diversos  paizes,  em  quasi  todos,  como 
se  houvesse  accordo  geral,  apparecem  outras  indicações,  que 
revelam  decisivas  tendências  para  a  comparação  dos  traba- 
lhos feitos  em  diversas  localidades.  Mas  a  falta  de  confiança 
na  sciencia  meteorológica  ainda  contrariava  os  esforços  de 
quantos,  com  fé  no  futuro,  pretendiam  abrir  ampla  corres- 


pondência entre  os  observadores  isolados,  e  sujeitar  a  |)re- 
ceitos  communs  os  trabalhos  de  todos. 

Partiu  da  America  o  principal  impulso,  que  devia  dar  á 
meteorologia  o  logar,  que  lhe  compete  entre  as  sciencias. 
Um  official  distincto  da  marinha  americana,  o  tenente  Mau- 
ry,  que  desde  1831  estudara,  com  dedicação  sincera,  os  phe- 
nomenos barometricos,  no  mar,  c  que  depois  se  applicára 
a  um  estudo  aturado  para  a  organisação  de  algumas  cartas 
de  ventos  e  correntes,  descobriu  pela  comparação  de  mui- 
tas derrotas,  e  pela  reunião  de  muitos  elementos,  a  maneira 
de  encurtar  a  duração  das  viagens.  Esta  descoberta  impor- 
tante foi  plenamente  confirmada  pela  experiência:  25  por 
cento  de  diíTerença  no  tem])0  da  viagem  de  Baltimore  ao 
equador ;  quasi  50  por  cento  na  viagem  de  New-York  á  Ca- 
lifórnia! Estes  dois  exemplos  bastam  para  revelar  o  subido 
valor  dos  trabalhos  de  Maury,  e  o  enthusiasmo,  que  produ- 
ziram no  corpo  de  commercio,  e  na  marinha  dos  Estados 
Unidos.  Foi  de  tal  ordem  esse  enthusiasmo  que  os  chefes 
das  principaes  casas  commerciaes  se  reuniram,  e  offerece- 
ram  como  recompensa,  ao  auctor  da  descoberta,  22:500,^000 
réis,  e  uma  baixela  magnifica. 

Quando  o  governo  inglez,  em  novemliro  de  1851,  dese- 
jando melhorar  a  organisação  do  serviço  internacional  me- 
teorológico, propoz  aos  Estados  Unidos  um  accordo  para 
uniformar  os  methodos  de  observação,  o  governo  dos  Esta- 
dos Unidos  incumbiu  ao  tenente  Maury  o  estudo  da  ques- 
tão, perguntando  a  este  sábio  oíficial  se  lhe  parecia  possí- 
vel adoptar,  no  observatório  naval,  nos  outros  observatórios 
americanos,  e  a  bordo,  as  disposições  e  regras  propostas 
pelo  governo  britannico.  Os  interesses  do  próprio  paiz,  e  a 
universal  conveniência,  que  resulta  do  conhecimento  das  leis 
dynamicas  da  atmosphera,  e  das  leis  da  distribuição  do  ca- 
lor, da  humidade,  e  da  electricidade,  dictaram  a  resposta. 
Assegurou-se  a  cooperação  constante,  efficaz,  immediata  de 
todos  os  estabelecimentos  dependentes  do  governo.  Mas  o 
director  do  observatório  naval  aproveitou  a  occasião  para 
expor  algumas  considerações  importantes  Os  Estados  Uni- 
dos não  começavam  então  os  seus  estudos  meteorológicos. 
O  serviço  estava  organisado  cm  terra  e  no  mar:  o  serviço 
oíficial  e  o  serviço  particular,  com  regras  communs,  espon- 
taneamente adoptadas  pelos  observadores,  que  trabalhavam 
por  sua  conta,  independentes  do  governo.  N'estas  circum- 
stancias,  seria  possivel,  e  quando  fosse  possível,  seria  con- 
veniente, alterar  os  methodos  estabelecidos,  adoptar  novos 
padrões,  e  novos  horários? 

«Com  auctorisação  do  governo,  dizia  Maury,  dirigi  á  ma- 
rinha mercante  americana  um  convite,  que  tinha  por  obje- 
cto obter  uma  serie  de  observações  meteorológicas  em  cada 
viagem. 


VI 


«Por  ordem  do  congresso  receberam  instrucções  para  o 
mesmo  fim  os  navios  de  guerra.» 

Esta  cooperação  de  todos  os  navegantes  não  tinha  so- 
mente por  objeclo  favorecer  o  commercio  e  a  navegação, 
estudando  os  ventos  e  correntes  do  mar:  adiantava  lambem 
a  meteorologia,  em  geral,  investigando  as  leis  da  circulação 
atmospherica  e  oceânica.  Occupando  as  aguas,  como  occu- 
pam  ^/r  da  superfície  do  nosso  planeta,  devemos  procurar 
nos  mares  as  regras  da  circulação  atmospherica,  e  na  terra 
as  excepções. 

Na  sua  resposta  oíBcial,  sempre  firmado  n'estes  princí- 
pios, suggeriu  Maury  a  idéa  de  reunir  um  congresso,  para 
dar  assim  auctoridade  universal  ás  instrucções,  que  se  ap- 
provassem,  para  as  observações  no  mar  e  em  terra. 

Reuniu-se  em  1853  o  congresso  para  a  organisação  in- 
ternacional das  observações  de  meteorologia  marítima,  e  Mau- 
rv,  como  era  de  suppor,  representou  ahi  dignamente  o  go- 
verno do  seu  paiz.  Estabeleceram-se  regras  para  as  obser- 
vações no  mar;  adiantou-se  mais  ou  menos  — não  desejo 
agora  apreciar  a  importância  que  teve  o  congresso —  mas  o 
facto  é  que  se  discutiu  a  meteorologia  marítima,  deixando  a 
terrestre  no  estado  em  que  estava,  apesar  das  antigas  recla- 
mações de  Buys-Ballot,  apesar  das  valiosas  rasões,  que  Mau- 
ry, dois  annos  antes,  apresentcára  em  favor  de  um  plano  geral. 

O  impulso  porém  que  o  congresso,  ou  somente  o  facto 
de  sua  convocação,  liavia  dado  aos  trabalhos  meteorológi- 
cos, teve  alcance  muito  superior  ao  que  se  esperava.  Não 
pretendendo  annullar  a  influencia  de  outras  causas,  devemos 
admiltir  que  esta  contribuiu  poderosamente  i)ara  o  adianta- 
mento, (|ue  desde  então  se  notou. 

Depois  do  congresso  de  Bruxellas,  que  reuniu  os  repre- 
sentantes dos  Estados  Unidos,  da  Bélgica,  da  Dinamarca, 
da  França,  da  Gran-Bretanha,  da  Noruega,  dos  Paizes  Bai- 
xos, da  Rússia,  da  Suécia,  e  de  Portugal,  a  meleorologia  foi 
considerada  por  muitos  governos  como  digna  de  alguma  al- 
tenção,  e  as  instituições  existentes,  e  outras  que  depois  se 
crearam,  tiveram  meios,  senão  abundantes,  ao  menos  suf- 
licientcs,  para  trabalhos,  cuja  utilidade,  n'e.sse  tempo  duvi- 
dosa para  nmilos,  é  hoje  reconhecida  por  lodos  os  (jue  se 
dedicam  ao  estudo  das  sciencias. 

A  necessidade  de  um  congres.so,  para  o  exame  geial  do  as- 
sumpto, ma ni festa va-sc  então,  como  ainda  hoje  se  manifesta, 
cada  vez  mais  instante.  Reconhecia  Maury  esla  necessidade, 
cm  1854,  recordando  ao  presidi-ntc  da  sociedade  real  de 
Londres,  o  .seu  [)rojeclo  de  1851.  Votavam  com  elle  QiKíte- 
lel  em  IJruxellas,  Erman  em  Berlin,  Heis  em  Munsler,  Kriel 
em  \  iemia,  Filz-Hoy  em  Londres;  c  Dove  apreseiiloii-se  na 
sociedade  real  para  trabalhar,  no  mesmo  sentido,  apoiando 
o  plano,  com  toda  a  sua  auctoridade  e  influencia,  como  di- 
reclíir  dos  eslabelecimentos  meteorológicos  da  Prússia. 

Em  França  as  opiniões  dividiam-s(!,  è  dois  ânuos  depois 
ainda,  no  seio  da  academia,  dois  homens  res|ieil.i\eis.  |Mla 
sua  inlelligcncia  c  profundo  .saber,  (lis[)ulavam  a  iiii|i<)rlaii- 
cia  das  observações  meteorológicas,  contribuindo  com  os 
seus  votos  auctorisados  para  demorar  a  creação  dos  eslabe- 
lecimentos, (|ue  deviam  promover  o  progresso  da  sciencia, 
pela  organisação  de  um  serviço  regular. 


Escrevendo  em  1854  acerca  da  cooperação  das  diversas 
nações  da  Europa,  nos  trabalhos  de  meteorologia  marítima, 
o  tenente  Maury  dava  noticia  da  repartição  nautico-meteo- 
rologíca,  dirigida  por  Buys-Ballot  em  Utrecht,  nos  Paizes 
Baixos,  e  da  repartição  das  correntes  e  ventos  inslituida  em 
Londres  sob  a  direcção  de  Fitz-Roy;  notava  os  trabalhos 
da  Suécia,  da  Norwega,  da  Dinamarca,  e  da  Hespanha,  fei- 
tos no  sentido  das  suas  indicações,  e  dizia  a  respeito  de  Por- 
tugal que  n'este  paiz  o  serviço  estava  confiado  ao  dr.  Pegado, 
o  qual  na  organisação  dos  trabalhos  demonstrara  grande 
energia  e  zelo,  dispondo  tudo  convenientemente  para  a  in- 
stallação  dos  instrumentos  padrões. 

Portugal  ahi  figura,  na  lista  das  nações,  que  se  presta- 
vam a  cooperar,  e  o  sr.  dr.  Guilherme  Pegado,  collaborador 
enlhusiasta,  na  grande  obra  de  Maury,  tem  um  documento 
glorioso,  para  o  seu  crediío  scientifico,  n'essa  apreciação 
insuspeita,  que  o  sábio  americano  escreveu. 

Não  datam  d'esta  epocha  os  primeiros  trabalhos  meteo- 
rológicos publicados  em  Portugal.  Do  fim  do  século  passa- 
do, e  dos  princípios  d'este  século,  conhecemos  algumas  se- 
ries de  observações,  que  tiveram  a  possível  publicidade. 
Depois  (relias  é  ])reciso  notar,  com  distincção,  a  collccção 
valiosa  do  conselheiro  Franziní.  D'esta  importante  collec- 
ção,  principiada  em  1816,  e  de  outras  feitas  em  diversas 
epochas,  mais  ou  menos  remotas,  cm  vários  pontos  do  rei- 
no, por  homens  es!udío.sos,  que  se  dedicavam  com  louvável 
zelo  ao  trabalho  das  observações  meteorológicas,  opportuna- 
meiíte  se  organisará  synopse,  que  poderá  servir  de  algum 
proveito  para  as  comparações  e  dcducções,  que  o  observa- 
tório deve  elfectuar.  Mas  estas  observações  isoladas  não  po- 
diam ser  de  grande  i)roveito.  A  meteorologia  exige  compa- 
rações, e  discussão  de  elementos,  que  então  eram  dispei'Sos, 
dependentes  de  observações  locaes,  que  não  podiam  ser  fa- 
cilmente discutidas.  Ás  causas,  que  lá  fora,  conservavam  se- 
[)arados,  sem  relações,  isolados,  os  eslabelecimentos,  e  indi- 
víduos, que  occupavam  seu  tempo  na  colheita  de  muitos  fa- 
dos, accrescíam  aqui  outras,  que  todas  operavam  no  mesmo 
.'íenlitlo,  e  com  os  mesmos  perniciosos  clTeitos.  A  lelegraphía 
eléctrica  não  tinha  ainda  amiullado  as  distancias.  Os  cami- 
nhos de  ferro  aiiula  não  facilitavam  o  transporte  das  corrcs- 
|)on(lencías. 

Em  1853  o  meu  mestre  e  amigo  o  dr.  Guilherme  Pegado 
começou  a  j)ublicação  dos  .seus  trabalhos,  (piando  princi- 
piava apenas  a  manífeslar-se  a  tendência,  de  que  lenho  fal- 
tado, para  a  formação  de  uma  liga  meteorológica.  As  suas 
ob.servações  comprehendiam  j)ressão  almospherica,  tempe- 
ratura da  almos|iliera,  estado  hygromelrico.  vento,  chuva, 
estado  (lo  (éu,  e  do  tempo,  ao  meio  dia.  Va-mw  mensaes  os 
ma|i|ias.  alguns  dos  (piaes  a  lnllia  ollicial  jíiiblicava.  Ooli- 
.servador  era  um  s('),  poucos  os  meios,  e  (piasi  nullo  o  auxi- 
lio, com  ipie  p(wli;i  contar  jiara  o  de.senvolvinieiilo  dos  Ira- 
balliiis  (jiic  voliiiilaiiaiiieiile  empreheiid("'ra. 

I)ei\i)  a(|iii  registaili).  com  intima  .salisíação  esle  f.icto, 
honrosissiiiio  para  o  mcii  anteces.sorecollega.  Agora,  (piando 
a  Itália,  com  inteira  coidiaiiça  no  futuro  da  meteorologia, 
decreta  a  creação  de  ob.serva tórios,  e  o  estabelecimento  de 
uma  estação  meteorológica  central,  ('•  justo  lembrar  os  no- 
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mes  dos  primeiros,  que  se  atreveram  a  om[)relientlor  tralia- 
llio  serio,  e  i)cnoso,  quando  os  governos  não  tinham  fé  na 
scicncia  incerta  e  nova,  quando  os  sábios  acolliiam  com  sor- 
risos de  incredulidade  os  primeiros  resultados  da  observa- 
ção mal  segura  e  timida,  quando  emfim  o  publico  indiíTe- 
rente  pagava  as  fadigas  da  indagação,  e  o  zelo  do  observa- 
dor diligente,  com  frio  desprezo,  ou  sarcasmos  pungentes. 

Em  outubro  de  1854  estava  concluido  um  pequeno  ob- 
servatório, para  as  observações  meteorológicas;  em  janeiro 
de  1855  entraram  |)ara  o  estabelecimento  dois  olíiciaes  da 
armada,  os  srs.  Capello  e  Gama  Lobo,  e  com  o  seu  auxilio 
conseguiu  o  dr.  Pegado  regularisar  os  trabalhos,  e  começar 
a  serie  de  mappas,  d'onde  são  extrahidos  aquclles  que  vão 
constituir  a  primeira  parle  dos  Annaos. 

Desde  eulão  foram  feitas,  ao  princi[)io  três  vezes,  e  de- 
pois quatro  vezes,  por  dia,  as  observações  do  barómetro,  do 
lliermometro,  do  psychromelro,  do  anemographo,  das  nu- 
vens, e  do  estado  do  céu.  Pnblicavam-se  em  cada  mez  três 
quadros. 

O  das  observações  Irihorarias  comprehendia  alturas  ba- 
rometricas  correctas,  em  millimetros;  temperaturas  dos  ther- 
niometros  á  sombra  e  expostos;  tensão  do  vapor  atmosphe- 
rico,  em  millimetros;  humidade  em  fracções  de  saturação, 
considerando  esta  como  100;  rumos  dos  ventos;  graus  mé- 
dios da  serenidade  do  céu;  configuraçã,o  das  nuvens.  N'este 
quadro  figuravam  tamlicm  as  medias  de  todos  os  dias  de 
cada  mez,  as  medias  das  décadas,  e  as  medias  do  mez. 

O  quadro  complementar  comprehendia :  os  dias  e  pbases 
da  lua,  as  observações  diárias  das  temperaturas  limites,  do 
udographo,  do  vaporimetro,  do  ozonometro,  e  do  anemogra- 
pho, na  parte  relativa  ás  velocidades  do  vento.  Fechava  este 
([uadro  um  registo  diário  do  estado  geral  do  tempo,  depois 
do  qual  appareciam  as  medias  das  décadas  e  mensaes  em 
relação  ás  temperaturas  limites,  e  ás  observações  ozonome-' 
tricas,  e  anemogiaphicas;  os  totaes  das  décadas  em  relação 
á  chuva,  e  agua  evaporada;  os  ventos  predominantes;  as 
pressões,  as  temperaturas  ao  tempo  e  á  sombra,  e  os  graus 
de  humidade,  com  os  seus  valores  máximos  e  minimos,  e 
com  o  valor  de  suas  variações  máximas;  e  finalmente  as 
temperaturas,  máxima  e  minima,  absolutas,  com  a  sua  má- 
xima variação. 

O  terceiro  quadro,  dos  ventos  e  chuva,  abrangia:  dias  e 
phascs  da  lua;  rumos  do  vento  predominantes  de  duas  em 
duas  horas;  as  sommas  dos  ventos  em  cada  rumo,  e  das  cal- 
mas e  variáveis;  as  velocidades  horárias  do  venio;  a  espes- 
sura liquida  em  millimetros  por  dias  dada  pelo  udographo; 
as  medias  das  velocidades  por  décadas,  e  por  mez;  a  fre- 
quência dos  ventos  de  cada  rumo  por  décadas;  as  velocida- 
des medias  correspondentes  em  kilometros;  a  chuva  corres- 
pondente em  millimetros;  o  numero  de  kilometros  percorri- 
dos pelo  vento  por  décadas,  e  durante  o  mez;  a  velocidade 
media  por  décadas,  e  mensal;  velocidade  máxima  e  minima, 
no  mez,  com  indicação  de  dia  e  hora;  designação  do  dia 
mais  e  menos  ventoso. 

Alem  das  observações  indicadas  alguns  mappas  apresen- 
tavam os  resultados  das  observações  eléctricas,  e  de  outras, 
que  não  podiam  ser  comprehendidos  nos  quadros. 


EuKpianlo  no  observatório  por  esta  maneira  se  cuidava 
no  trabalho  das  observações,  com  zelo  inexcedivel.  regula- 
va-se  ao  mesmo  tempo  o  serviço  de  vários  postos,  aferiam-se 
collecções  de  instrumentos  para  esses  postos  e  para  os  na- 
vios, manlinha-se  activa  corresjiondencia  com  os  directores 
dos  ol)servalorios  estrangeiros,  enviavaiii-se  instrucções  para 
os  postos  nacionaes,  e  tratava-se  de  preparar  a  organisaçã,o 
de  uma  casa  magnética. 

Seria  longa  a  enumeração  de  todos  os  actos  da  iilustrada 
direcção  do  dr.  Pegado,  e  das  consequências  que  natural- 
mente se  derivaram  d'ella.  Quanto  aos  [)ostos  bastará  dizer 
que  receberam  instrucções  do  observatório  durante  a  sua  ge- 
rência, e  depois  d'ella^  e  mandaram  aqui  aferir  instrumen- 
tos, os  que  se  estabeleceram  nas  seguintes  localidades:  Porto, 
ÍHiarda,  (/uiipo  Maior,  Granja  do  Manpiez,  Vianna  do  Alem- 
tejo,  Funchal,  Horta,  Angra,  Gabo  Verde,  Bissau,  Loanda, 
S.  Thomé,  Moçambique,  Macau  e  Goa. 

Quanto  ás  observações  nautico-meteorologicas  será  suíTi- 
ciente  mencionar  que  lodos  os  navios  de  guerra,  desde  1853, 
têem  recebido  instrumentos  e  instrucções  para  esles  traba- 
lhos, seguindo-se,  desde  1855,  o  systema  indicado  pelo  con- 
gresso de  Bruxellas. 

Fizeram  também  observações  durante  este  periodo,  en- 
tre outros,  os  seguintes  navios  mercantes:  barca  Maria  em 
seis  derrotas;  brigue  Joven  Amélia  em  três;  brigue  Onze  de 
Março  em  duas;  barca  Vemis  em  duas;  e  em  uma  derrota  os 
brigues  Confiança  e  Sophia,  e  a  barca  D.  Anna.  Foram  pre- 
miados por  Maury  os  navios  de  guerra:  brigue  Mondego  e 
fragata  D.  Fernando,  pela  excellencia  de  suas  observações, 
e  a  bai'ca  Maria,  commandada  por  um  dislincto  official  de 
marinha  mercante,  o  sr.  Pedro  Martins  da  Silva. 

Nos  trabalhos  do  observatório  se  fundaram  as  aprecia- 
ções muito  sensatas  que  o  digno  professor  Joaquim  António 
da  Silva  apresentou  em  algumas  de  suas  memorias,  na  aca- 
demia das  sciencias.  Na  comparação  das  derrotas  achou  o 
tenente  Capello  os  elementos  necessários  para  a  organisa- 
ção  das  suas  cartas  dos  ventos  e  correntes  do  golpho  de 
Guiné,  obra  que  tem  merecido  louvor  geral  de  nacionaes  e 
estranhos. 

Da  correspondência  entre  o  observatoiio  de  Lisboa  e  os 
de  outros  paizes,  póde-se  dizer  que  foi  honrosissima  para  o 
director  do  estabelecimento  e  para  os  seus  dignos  collabora- 
dores.  Estabeleceram-se  relações  importantes  com  os  prin- 
cipaes  observatórios,  e  com  os  mais  distinclos  promotores 
dos  progressos  da  meteorologia.  Os  nomes  dos  srs.:  Que- 
telel,  Welsh,  Maury,  Rios  y  Sinobas,  Buys-Ballot,  o  padre 
Secchi,  Kreil,  Kupffer,  Lloyd,  Lamont,  general  Sabine,  al- 
mirante Fitz-Roy,  Palmieri,  le  Verrier,  Volpicelli,  Planta- 
mour,  Karlinski,  Kasteen,  Andraw,  Delamarche,  Alexis 
Perrey,  Stewart,  figuram  entre  os  correspondentes  do  ob- 
servatório do  Infante  D.  Luiz  durante  o  periodo  que  findou 
em  30  de  novembro  de  1863.  Trocaram-se  correspondên- 
cias e  publicações  com  os  Estados  Unidos,  a  Bélgica,  a  In- 
glaterra, a  França,  a  Áustria,  a  Hespanha,  a  Prússia,  os 
Paizes  Baixos,  os  Estados  do  Papa,  a  Rússia,  a  Ilollanda,  ele. 
Em  julho  de  1857  começaram  as  series  das  observações 
magnéticas;  em  agosto  foi  o  observatório  visitado  pelo  sr. 
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Lainont.  director  do  observatório  real  de  Munich  que  saíra. 
por  ordem  do  rei  de  Baviera,  para  estudar  o  magnetismo 
terrestre,  no  sul  da  França,  na  Hespanlia  e  em  Portugal. 
N'esta  época  entrou  Portugal  na  união  magnética  das  na- 
ções fundada  em  1832  por  Gauss  e  por  Humboldt. 

Em  dezembro  de  1857  foi  publicado  o  primeiro  mappa 
das  observações  de  magnetismo  terrestre.  Este  mappa  com- 
prebendia  a  declinação  e  a  inclinação,  suas  variações  diárias, 
a  media  mensal  por  décadas,  as  extremas  do  mez  e  a  má- 
xima variação. 

Em  duas  epochas  de  triste  recordação,  nos  annos  de  1856 
e  1857,  quando  a  cholera  morbus  e  a  febre  amarella  asso- 
laram a  capital,  dedicou-se  o  observatório  a  um  estudo  es- 
pecial, que  foi  publicado  pouco  depois  em  dois  quadros  gra- 
phicos,  nos  quaes  eram  representados  os  [irincipaes  elemen- 
tos meteorológicos,  e  o  numero  dos  atacados  e  fallecidos 
diariamente  por  effeilo  da  moléstia.  A  inspecção  das  curvas, 
n'estes  quadros,  mostra  qual  foi  a  intluciicia  das  variações 
dos  referidos  elementos  sobre  a  intensidade  com  que  as  duas 
epidemias  atacaram  a  população  de  Lisboa. 

Tal  era  o  estado  dos  trabalhos,  e  tal  o  valor  scientifico 
do  observatório,  quando  o  dr.  Pegado  voluntariamente  se  re- 
tirou da  vida  publica,  desviando-se,  por  sua  própria  delibe- 
ração, do  estabelecimento,  que  devera  a  existência  ao  seu  zelo, 
á  sua  intelligente  perseverança,  á  sua  admirável  energia. 

Não  o  deixou  porém  ao  desamparo. 

Na  protecção  augusta  (jue  lhe  liniia  sido  assegurada  pelo 
decreto  de  1  de  julbo  de  1856  deviam  todos  ter  fé. 

Do  talento  e  distinctas  qualidades  do  seu  successor  o  sr. 
Joaquim  António  da  Silva,  deviam  todos  esperar  para  o  ob- 
servatório do  Infante  D.  Luiz  um  glorioso  futuro. 

Não  quiz  a  providencia  que  se  realisasse  plenamente  esta 
esperança.  Depois  de  uma  curta  administração,  durante  a 
(|ual  deu  provas  de  seu  elevado  mérito,  o  sr.  Silva  succum- 
biu,  victima  de  uma  enfermidade  terrível. 

Inscrevendo  o  meu  nome  obscuro  depois  dos  nomes  il- 
lustres  dos  meus  dignos  antecessores,  aceitei  sem  receio  a 
responsabilidade,  compromettendo-me  a  continuar  a  obra 
tão  auspiciosamente  começada,  [)orque  me  deu  forças  a  pro- 


tecção soberana,  que  o  fundador  solicitara  e  obtivera,  co- 
nliecendo  o  valor  que  ella  tinha,  e  o  que  deveria  ter  depois 
para  o  engrandecimento  e  gloria  do  estabelecimento  que 
fundara. 

Tèem  continuado  sob  a  minha  direcção  as  observações 
meteorológicas  e  magnéticas,  e  a  sua  regular  publicação. 
Os  distinctos  observadores,  os  srs.  Capello  e  Gama  Lobo, 
que  acompanharam  os  meus  collegas,  proseguem  com  o 
zelo  mais  louvável  nos  tralialhos  importantes,  confiados  á 
sua  provada  habilidade.  Mas  o  progresso  da  meteorologia, 
as  necessidades  do  serviço  internacional,  o  interesse  da 
sciencia  exigiam  novos  instrumentos,  novo  edifício,  e  no- 
vos meios  de  publicidade.  Era  do  meu  dever  procurar  ma- 
neira de  realisar  os  melhoramentos  necessários  com  a  bre- 
vidade possível.  Tratei  de  cumprir  este  dever.  Fui  talvez 
importuno  para  conseguir  o  meu  fim ;  desviei-me  do  cami- 
nho que  é  de  uso  seguir,  porque  me  pareceu  longo;  deixei 
preteridas  algumas  formalidades,  que  em  circumstanciasnor- 
maes  se  respeitam;  mas  o  resultado  alii  está:  o  observatório 
do  Infante  D.  Luiz  tem  um  edificio  convenienlemcnle  con- 
struído para  as  observações  meteorológicas,  e  para  outras 
de  physica  terrestre;  possue  magnetographos,  cpie  não  ti- 
nlia;  tem  barographo  e  thermographo ;  disporá  em  breve  do 
electrographo  e  de  outros  instrumentos  registadores;  tem 
os  apparelhos  e  instrumentos  precisos  para  manter  a  sua 
reputação  gloriosa,  engrandecendo  ainda  mais  os  seus  cré- 
ditos. 

São  grandes  os  melhoramentos  realisados,  c  é  pequena  a 
parte  com  que  para  elles  concorri. 

Se  temos  hoje  um  estabelecimento  regular,  com  as  con- 
dições necessárias  para  satisfazer  a  todas  as  exigências  do 
serviço,  e  em  circumstancias  convenientes  para  uma  eflicaz 
cooperação,  na  grande  obra  internacional  que  se  prepara — 
devemos  este  estabelecimento  á  generosa  protecção  de  El-Rei 
o  Senhor  D.  Luiz  I,  á  sua  esclarecida  solicitude  pelo  pro- 
gresso da  sciencia,  ao  seu  constante  desejo  de  facilitar  as 
indagações,  de  que  pode  resultar  proveito  para  a  hygiene, 
para  a  industria  e  para  o  commcrcio. 

Janeiro  de  186i. 


fâ  ^ÀJwjdoA)  Ao  (Lll)i<>A;flixiAÃc, 


Joaquim  Henriques  FRADESSO  DA  SILVEIRA. 
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754,61 

754,83 

735,24 

750,62  737,32 

755,34i  756,12 

754,7117.55,48 

I 
751,21  754.99 

7.56.45  757.24 
755.23  7.-;6,02 


735.17 
733,42 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  MEDIA  EM  MILLIMETROS 

ALTITUDE  95°,1 


ANNOS 


MEZES 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


iSoo 


733,36 


•1836  18o7 


737,93 
748,68 
736,96 
731,74 
734,55 
736,69 
736,64 
733,88 
753,23 
733,90 
738,09 
738,31 


763,72 
737,61 
734,32 
733,93 
733,61 
733,09 
733,75 
737,04 
734,10 
736,51 
754,49 
752,62 


•1838 


760,85 
761,66 
752,37 
755,10 
755,51 
756,52 
735,80 
756,21 
753,04 
756,12 
734,39 
747.68 


•1839 


733,95 
763,27 
759,82 
739.53 
734,59 
753,53 
735,37 
736,86 
733,23 
736,50 
753,31 
737,23 


•1860      '      1861 


733,08 
758,03 
738,07 
757,47 
754,32 
736,21 
753,82 
734,93 
755,07 
733,22 
758,17 
751.82 


753,97 
756,70 
753,70 
758,33 
753,95 
752,98 
756,15 
755,74 
756,15 
756,38 
752,82 
733,35 


1862 


761,65 
757,89 
753,64 
751,02 
754,79 
734,62 
755,83 
753,92 
733,09 
735,23 
756.49 
733,16 


1863 


738,22 
760,80 
737,53 
754,66 
754.07 
756,61 
756,78 
756,63 
756,53 
753,45 
738,18 


MEDIAS 

757,36 
737,76 
756,46 
735,84 
734,75 
754,7i 
756,00 
756,17 
755,32 
756,05 
733,15 
734,29 


ANNOS 


185S 


1856 


733,00 
754,33 
755,92 
757,43 
7.';3,17 


1837 


736,62 
754,88 
735,63 
734,54 
753,42 


1838 

739,23 
733,71 
735,68 
752,73 

753,84 


1831)  * 


761,31 
733,89 
755,82 
733,68 
737,18 


1860 


737,35 
736,00 
735,27 
733,07 


1861     1862 


755,16 


735,17 


755,09  I  753,48 
756,01  755,61 
754,83  1   754,96 


753,92  ;   735,28  1   734,80 


1863 


760,22 
733,42 
736,67 
756,05 
737,09 


MEDIAS 

757,26 
755,10 
753,83 
735,16 

755,84 


XI 


ALTURA  mínima  DO  BARÓMETRO  EM  MILLIMETROS 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  MEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

ALTITUDE  9.>,1 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1S60 

1861 

1862 

1863 

Dia 

.41tui'a 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

°>1 

741,37 

T) 

742,92 

y 

16 

733,48 

'»') 

743,30 

«4 

733.08 

'10 

743,10 

s> 

741,88 

744,.59 

Janeiro 

() 

724.47 

25 

743,85 

26 

732,92 

7 

738,83 

11 

751,30 

13 

743,89 

21 

746,94 

0 

714.11 

745,79 

Fevereiro 

19 

712,90 

3 

744,07 

18 

742,99 

6 

746,35 

17 

732,20 

10 

744,26 

27 

742,01 

14 

733,83 

746,16 

- 

- 

12 

27 
15 

2 
21 
18 
27 

6 
H 

737,20 
744,10 
749,00 
7.j1,10 
751,10 
749,34 
749,94 
751,00 
748,68 

21 

5 
24 

18 
4 
23 
19 
19 
29 

747,72 
748.71 
744.10 
740,82 
753,61 
743,07 
751,69 
744,18 
735,30 

1 
18 

4 
26 

3 

23 
28 
18 
18 

733,11 
750,37 
749,22 
249,84 
750.98 
747,25 
749,33 
710.62 
733,28 

29 

19 

13 

1 

26 
23 
16 
13 
20 

753,90 
710,66 
745,24 
743,90 

752.18 
750,90 
749,24 
740,80 
712.73 

8 
4 
18 
9 
5 
5 
9 

28 
11 

747,99 
745,46 
748,2'i 
749,11: 

719,62 
742,05 
751,70 
738,00 

27 
21 
10 
7 
11 
15 
30 
28 
17 

744,98 
744,23 
740,05 
748,75 
7.J1,0G 
751,92 
742,81 
742,68 
739,83 

3 

12 
3 

23 
22 
18 
22 
31 
24 

732,81 
746,84 
744,93 
749,37 
752,88 
749,66 
749,92 
743,20 
727,95 

4 

30 

1 

1 

4 
27 
23 
12 

29 

738,14 
741,93 
744,19 
731,61 
753.00 
747.67 
718,13 
744,02 
749,50 

741,98 
745,29 
745,62 

748,82 
7;í2.10 
748,75 
717,92 
744,81 
739,41 

Abril     

1  Julho 

Novembro 

ANNOS 

c» 

O 

o 

< 

1855 

1856 

1857 

»'"    Altur 
e  mcz 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

MEQIAS 

Dia 
e  mez 

Altnra 

Dia 
e  mez 

Altura 

,    Dia 

e  mez 

Altura 

Dia 
c  mei 

Altura 

Dia    ^ 
emez 

llura 

Dia 
e  mez 

Altura 

e 

Dia 
mez 

Altura 

Dia 
emej 

Altura 

Inverno  .. 

. 

. 

6 
Jan. 

72i,47 

26 
Dez. 

742,9 

18 
S  Fev. 

742,99 

6 

Fev. 

746,35 

23 

13,30 

21 
Dez. 

735,08 

27 

Fev. 

742,01 

2 
Dez. 

741.88 

739,87 

Primavera 

- 

- 

lá 

Março 

737,20 

24 
Maio 

744,1 

1 
O.Març. 

733,11 

19 
Abr. 

740,60 

4 
Alir. 

15.40 

Kl 
Míiio 

7 10.05  .\ 

3 

larei 

732,81 

4 

MaiT 

.  738.14 

738,94 

Estio  .... 

- 

- 

18 

Ag. 

749,34 

23 

Ag. 

743,6 

23 

7    Ag. 

747,25 

1 
Jun. 

743,911 

9 
Jun. 

49,19 

Jun. 

748,75 

23 
luii. 

749.37 

27 
Ag. 

747,67 

747,39 

Outono  . . 

- 

- 

11 

Nov. 

748,68 

29 

Nov. 

735,3 

13 

0  Nov. 

733,28 

13 
Out. 

740,81  • 

11 

Nov.    ' 

738,00 

17 

Nov. 

739,83 

24 
\ov 

727,93 

12 
Out 

744,01 

738,48 

Anno 

! 

- 

- 

6 
Jan. 

724,47 

29 
Nov. 

735,3 

1 

Ci  Marro 

7.33,11 

19 
Abr 

740,60 

11 

Nov.   ' 

38,00 

24 

DC7.. 

735,08 

24 

Vov 

727,95 

4 
Març 

j  7.38,14 

731,09 

1                1 

1 

i 

XIV 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 


ANNOS 


MEZES 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


4  800 


122,0 


1856 


89,3 
291,6 

99,8 
131,9 


1857 


33,3 
53,4 
123.1 
G9.0 


:!1.9 

16.0 

1G.9 

07.2 

0,0 

34,6 

0,0 

0.2 

8,3 

33,1 

19,4 

17,7 

GG,7 

82,7 

224.0 


1838 


73,1 

31,9 

137.0 

77,9 

13,1 

22  2 

3.1 

0,1 

3,9 

31,7 

101.4 

414.3 


■lSo9 


66,1 

28,0 

26,4 

5,6 

lOi.6 

91.6 

70,3 

0,8 

0,3 

1.8 

229,0 

76.1 


■1860 


223.1 

117,3 

27.3 

18,9 

85,8 

17.7 

27.0 

2,3 

10,1 

31,4 

11.5 

144,4 


1861 


58,6 

51,6 

226.8 

14.8 

59.4 

80.1 

11,1 

3,3 

0,0 

24.0 

1C8.3 

118,9 


1862 

64,2 
113.9 

189,9 

228.2 

20.5 

34,2 

1,3 

3,3 

0,0 

40.8 

31,2 

10 '1,9 


•1863 

113,0 

4,6 

117,4 

5,7 

73,5 

10,7 

4.0 

50,0 

21,9 

68,7 

11,0 


RIEDIAS 

91,5 

100,7 

106,9 

83,5 

54,6 

30,4 

19,8 

2,1 

13,2 

26,1 

93,0 

137,2 


ANNOS 


i8:w 


18:í6 

513,4 

300,7 

8,3 

90,3 

912,9 


is;í7 


267,8 
152,2 
67,9 
324.4 
KI2.3 


is;í8 


224  2 


113,2 


7.1 


367,6 


1839 


1860 


128,0 

210,9 

201,8 

122,4 

71.6 

39.() 

306,9 

187,3 

708,3 

.■;il(l.2 

1861 


301,3 


134,3 


14.6 


.311,4 


1862 


364,4 


282  9 


6,6 


176,9 


1863 


181,8 


196,6 


64,7 


IKl.C) 


34 'r. 7 


MEDIAS 

299,0 
190,5 
33,1 

238,3 
782,9 


XV 


AGUA  EVAPORADA  EM  MILLIMETROS 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

•i,s;í(> 

18;í7 

■18:í.S 

18;»!) 

1S60 

IS6I 

1862 

1863 

Dezembro 

10G,8 

92.6 

96.6 

90,9 

81,6 

05,3 

96,1 

- 

90,0 

- 

10tí,2 

118,8 

ni..j 
78,4 

109,7 
90.8 

79,2 
111,2 

80.0 
83,6 

63,7 
108.7 

82,9 
130,3 

90,3 
104,3 

Fevereiro 

Março 

- 

133.8 

145.9 

182,7 

173,4 

198,1 

10,3,9 

161,8 

157,4 

Abril 

— 

201,2 

182,7 

173,7 
296.6 

163.2 
176.2 

140,1 
2.30,6 

133,8 
213,2 

171,9 
204,3 

237,1 
218,4 

178,4 
220.3 

Maio 

Junho 

2G0.8 

333,1 

198,0 

223,7 

231,1 

313,6 

268,6 

267,6 

Julho 

- 

403.3 

413.9 

346.0 

337.2 

293,1 

393,9 

286,3 

336.8 

Agosto 

- 

290.0 

227.3 

312.2 

303,9 

400,7 

320,2 

348,7 

328.4 

- 

213.6 
173,4 

78,7 

236.0 
207.7 
122.1 

261.0 
123.0 

97.0 

207,0 

231,4 

80,2 

273.2 
113.3 
84,9 

246,9 
223,6 
123,0 

228,2 
142,2 
102,5 

241,1 

173.8 
98,6 

Novembro 

ANNOS 

MEDIAS 

ESTAÇÕES 

■ISoG 

•ISo? 

•lSo8 

1859 

1860 

18C1 

1862 

1863 

- 

331,8 
ol7.7 

282,3 
616,2 

303.1 
324,1 

281,3 
570.1 

247,2 
563,1 

237.7 
482,1 

309,3 
617.3 

284.8 
336,1 

Primavera 

Estio 

900.1 

994.3 

886,2 

946,8 

946.9 

1031,7 

903.6 

932.8 

Outono 

- 

467,7 

385,8 

483,0 

518,6 

471,4 

593,5 

472,9 

313,6 

- 

2277.3 

2478.8 

2196,4 

2316,8 

2230,6 

2347.0 

2303.3 

2307,2 

XVI 


TEMPi: RATLR.V  MIMMA  DIARI.\ 

EM  GR.US  CENTESIMAES 

PIAS 

Dh:/KMBRO 

MEDIAS 

iS55 

lís>6 

l?vS7 

ISoS 

is;>9 

IStW 

IStíl 

i 

1S62 

' 

10.9 

3.i 

11.3 

9.8 

8.6 

8.7 

6.7 

10.4 

8,72 

i 

S.í 

l.á 

H.2 

10.6 

6.3 

11.8 

7.2 

10.7 

8,40 

3 

4.1 

7.3 

13.0 

12.9 

5.2 

10.9 

11.0 

12.4 

9.66 

i 

4.1 

13.á 

10.2 

12.6 

4.3 

10.5 

9.2 

11.0 

9.39 

õ 

i.g 

li.8 

8.7 

10.1 

2.1 

12.3 

8.4 

10.7 

8,45 

•^ 

1.6 

12.i 

7.8 

5,9 

2.8 

il.l 

11.9 

9.0 

7.85 

- 

4.3 

9.4 

6.9 

4.0 

5.4 

10.1 

n.8 

7.5 

7.43 

8 

7.5 

1Õ.4 

6.3 

2.8 

8,9 

12.5 

9.8 

7.6 

8.8S 

9 

XO 

li.6 

7.4 

3.3 

11.8 

11.8 

8.9 

10.0 

8,60 

ÍO 

2.6 

li.O 

7.4 

4.2 

9.1 

11.2 

10.9 

7.2 

8.07        j 

il 

4.9 

11.6 

5.9 

4.2 

6.2 

11.2 

8.3 

5.8 

7.26 

'' 

5.3 

14.0 

5.2 

6.2 

6,8 

10,0 

9.0 

8.4 

8.11 

13 

3.tl 

lO.S 

6.9 

8,9 

4,4 

9,8 

8.9 

7.1 

7.58 

U 

5,3 

7.8 

7,2 

6.1 

3.2 

7,1 

7.5 

6.2 

6.30 

15 

4.9 

6.8 

6.0 

2.4 

3.7 

5.4 

6.0 

7.2 

5.30 

16 

5.1 

5.9 

5.8 

5.6 

1.8 

3.7 

9.3 

7.1 

5.54 

i: 

11.5 

3.1 

6.0 

9.5 

3.6 

3.6 

8.2 

5.9 

6.43 

l!l 

10.5 

2.5 

4.7 

12.2 

4.1 

7.6 

8.2 

5.8 

6.95 

19 

7.6 

7.5 

7.8 

12.0 

5,4 

7.4 

7.1 

11.0 

8.22 

iO 

R.Í 

5.4 

6.1 

10.9 

2.0 

7,6 

4.3 

9.6 

6,75 

*{ 

9.6 

6.7 

4.4 

9.2 

0.2 

10.5 

3.4 

8,2 

6,52 

•s 

8.S 

7.fi 

3.8 

8,4 

2.3 

7.4 

4  - 
— ' 

7,0 

5.98 

9.4 

6.6 

3,8 

8,8 

4,3 

6.9 

4  - 

4.2 

5.84 

M 

IM 

5.Í 

4.4 

9.0 

7,5 

12.7 

6.4 

6.6 

7.87 

S 

ia4 

8.9 

4.6 

8.0 

11,8 

10.4 

3.6 

3.2 

7.61 

96 

iij 

S.t 

4.3 

9.2 

lOJ 

lao 

19 

5,3 

7.29 

•- 

9.0 

4.7 

6.4 

105 

116 

118 

5.6 

4.8 

8,30 

» 

V    í 

7.8 

1.9 

11.4 

13,9 

14.5 

9.2 

42 

8,91 

» 

:.: 

S.0 

18 

9.8 

13.2 

13,6 

7.2 

6.2 

8.(9 

30 

7JÇ 

10 

3JI 

7,6 

112 

117 

6.1 

(0.5 

7,80 

31 
liftai 

1 

6... 

17 

5lI 

5,7 

104 

9J» 

8,8 

7.0 

6.93 

&.9e 

7.6. 

6.36 

i          9.12                 6.S9 

9M 

7.47 

7,69 

7.58 

XVII 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIUAES 

DIAS 

JANEIRO 

MEDIAS 

•ISiifi 

■is;í7 

lSo8 

•ik;í!) 

ÍSliO 

ISdi 

is(;2 

ISGIi 

1 

7,2 

6,2 

5,6 

5,4 

12,3 

3,6 

7,8 

5,3 

6,95 

2 

8,3 

7,2 

3,3 

5,2 

12,0 

4,9 

8,4 

7,2 

7,34 

3 

',^ 

8,6 

3,0 

5,0 

14,4 

9,4 

8,3 

8,8 

8,42 

4 

8,9 

8,3 

3,4 

3,5 

14,1 

10,7 

7,1 

8,6 

8,07 

5 

7,0 

9,0 

3,3 

2,9 

10,8 

5,2 

3,6 

8,8 

6,83 

6 

7,3 

10,4 

8,0 

3,1 

7,3 

5,6 

6,6 

7,4 

6,99 

7 

8,6 

6,0 

5,4 

3,9 

6,3 

7,2 

6,8 

6,3 

6,31 

8 

8,5 

4,2 

4,8 

3,3 

4,3 

7,0 

9,0 

7,7 

6,12 

9 

11,3 

3,9 

3,7 

2,7 

8,2 

6,8 

10,8 

8,9 

7,04 

10 

9,4 

10,6 

3,7 

3,0 

8,2 

6,8 

11,3 

8,8 

7,80 

11 

8,0 

11,8 

6,3 

2,4 

8,2 

5,2 

10,8 

7,0 

7,49 

12 

6,4 

11,0 

3,3 

1,8 

8,0 

5,8 

10,3 

4,6 

6,42 

13 

6,0 

9,3 

4,9 

2,0 

6,9 

3,3 

8,8 

3,8 

5,92 

14 

6,2 

7,3 

5,3 

4,0 

7,7 

6,8 

8,4 

6,7 

6,38 

13 

5,2 

4,8 

5,8 

1,8 

3,9 

6,2 

8,0 

5,3 

5,38 

16 

10,0 

6,4 

4,2 

3,2 

8,0 

6,1 

6,4 

5,3 

6,43 

17 

9,7 

5,6 

3,6 

4,8       ' 

9,4 

3,6 

7.4 

2,3 

5,80 

18 

10,3 

4.4 

2,3 

2,9 

7,2 

4,6 

6,3 

3,3 

5,49 

19 

10,9 

4,1 

2,6 

3,4 

7,2 

3,0 

6,7 

7,9 

5,98 

20 

12,8 

6,3 

1,0 

6,4 

9,8 

3,8 

6,2 

3,1 

6,43 

21 

10,8 

4,8 

3,4 

10,4 

12,8 

3,0 

8,9 

5,7 

7,48 

22 

12,0 

4,7 

1,7 

7,0 

11,3 

3,8 

9,8 

6,3 

7,07 

23 

12,4 

5,8 

1,6 

6,3 

10,3 

3,7 

13,1 

6,8 

7,33 

24 

13,2 

4,7 

1,1 

10,1 

10,1 

4,1 

11,4 

8,3 

7,88 

23 

12,8 

3,7 

0,5 

7,8 

8,8 

5,3 

8,2 

9,3 

7,08 

26 

10,6 

3,8 

3,4 

8,6 

7,6 

6,0 

5,9 

0,9 

6,85 

27 

12,3 

3,6 

3,2 

9,2 

10,1 

6,0 

8,2 

7,i 

7,71 

28 

11,4 

3,1 

3,8 

9,9 

8,8 

4,7 

10,3 

6,7 

7.61 

29 

11,6 

0,9 

4,8 

7,8 

8,3 

4,4 

9,0 

6,2 

6,63 

30 

10,8 

2,0 

4,7 

9,0 

11,7 

3,8 

6,8 

5,2 

''    6,73 

31 

Medias 

9,6 

4,3 

5,6 

3,9 

11,6 

3,3 

8,0 

9,3 

7,20 

9,39 

6,04 

4,20 

3,40 

9,23 

5,42 

8,43 

6,75 

6,89 

XVIII 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEXTESIMAES 


FEVEREIRO 


DIAS 


5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
11 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2i 
23 

2t; 

27 
28 
29 


1856 

9,4 

8,1 

10,4 

8,9 

7,6 

7,3 

7,8 

8,2 

10,3 

11,7 

11,0 

10,9 

10,9 

9,0 

7,9 

9,1 

8,4 

7,2 

6,8 

6,7 

6,0 

0,2 

6,0 

6,1 

0,1 

0,7 

0,0 

7,0 

7,0 


•1857 

4;' 

6,6 
3,6 
2,0 
2,1 
1,2 
4,1 
7,3 
8,9 
7,7 
8,7 
7,6 
6,9 
8,0 
8,9 
8,9 
8,1 
5,5 
7,0 
8,0 
8,2 
9,2 
9,2 
9,5 
9,8 
10,2 
10,4 
9,4 


■ISoS 


9,-2 
7,5 
8,5 

10,5 
9,5 

10,9 
9,3 
7,5 
9,7 
9,0 

10,4 
9,6 
9,9 
9,8 

10,0 
8,3 
9,6 

11,0 

6,7 
6,2 
8,3 
10,1 
9,0 
5,0 
0,8 


•lSo9 

4,8 
5,8 
10,2 
10,6 
7,3 
6,1 
5,4 
9,0 
10,1 
9,2 
6,6 
5,8 
0,6 
7,3 
6,8 
6,8 
7,6 
8,7 
5,0 
5,6 
4,5 
5,6 
7,3 
7,9 
9,0 
10,2 
9,0 
10,3 


■ISGO 

7,7 
4,9 
2,6 
1,2 
1,6 
1,3 
1,'t 
5,2 
8,9 
0,1 
4,5 
4,0 
3,8 
1,0 

-1,3 
1,0 
2,0 
1,0 
1,1 
5,8 
8,3 
7,9 
6,3 
2,9 
7,9 
6,2 
9,5 
9,4 

.  8,5 


•1861 

6,7 
6,4 
7,4 
7.1 
0,3 
9,0 
7,2 
5,3 
3,0 
2,7 
0,0 
7,0 
4,5 
8,8 
8,0 
7,0 
8,2 
8,7 
8,4 
7,9 
12,2 
7,3 
5,8 
6,5 
8,2 
8,0 
7,7 
8,2 


1862 

7,8 

8,0 

7.0 

9,1 

7,2 

0,8 

9,0 

7,9 

3,6 

0,4 

1,9 

0,2 

1,1 

5,1 

7,2 

10,3 

8,1 

11,2 

12,6 

11,7 

11,0 

lO,4 

8,8 

9,0 

8,2 

9  2 

9,0 

8,7 


18G3 

7,8 
6,2 
7,3 
5.6 
4,6 
5,4 
6,1 
7,2 
6,8 
i,7 
8,2 
8,8 
7,9 
8,6 
9,8 
8,9 
7,8 
0,7 
5,0 
4.0 
5,7 
4,9 
5,2 
4,8 
8,1 
0,9 
7,9 
7,8 


MEDIAS 

0,04 
0,78 
7,12 
6,71 
5,53 
5,76 
6,31 
7,45 
7.89 
0,47 
0,80 
6,75 
6,40 
7,27 
7,09 
7,81 
7,57 
7,45 
0,93 
7,49 
8,49 
7,15 
6,93 
0,87 
8,43 
8.30 
8.17 
8,45 
7,73 


Hedi: 


8,10 


7,20 


8,7; 


7,49 


4,5i 


7,19 


7,54 


0,78 


7,20 


XIX 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 


DIAS 

MARÇO 

MEDIAS 

ISoC 

18;>7 

■i8;;,s 

18:í9 

•1S60 

■l.SGI 

1S(i2 

ISflJ 

1 

7,3 

8,3 

^.là 

8,3 

10,0 

8,8 

10,1 

10,8 

9,20 

2 

9,9 

9,2 

7,6 

9,7 

8,2 

8,0 

10,4 

10,8 

9,22 

3 

8,1 

9,1 

6,6 

9,3 

S,l 

9,4 

10,1 

8,6 

8,66 

4 

7,9 

9,7 

6,2 

9,8 

9,2 

8,3 

9,3 

8,4 

8,03 

5 

9,3 

14,4 

4,1 

12,0 

9,0 

8,8 

8,4 

7,4 

9,17 

G 

10,1 

8,4 

5,1 

12,0 

8,7 

11,0 

7,3 

8,8 

8,93 

7 

10,1 

8,7 

6,8 

10,9 

9,7 

10,0 

13,1 

12,2 

10,19 

8 

10,3 

11,0 

7,0 

11,0 

8,3 

12,3 

11,1 

10,9 

10,26 

9 

8,6 

7,1 

7,1 

9,3 

3,3 

li,2 

10,7 

9,0 

8,71 

10 

9,3 

3,8 

7,9 

8,2 

2,7 

14,7 

9,0 

9,2 

8,13 

11 

11,3 

6,8 

6,2 

10,0 

6,7 

9,0 

12,8 

8,1 

8,80 

12 

12,8 

3,4 

4,3 

10,9 

8,0 

6,3 

12,1 

9,3 

8,69 

13 

11,2 

9,3 

3,3 

11,3 

8,2 

9,3 

9,2 

9,8 

8,93 

14 

10,3 

10,3 

8,3 

9,9 

9,3 

10,0 

8,3 

9,4 

9,33 

13 

10,'t 

11,8 

8,3 

7,9 

9,0 

8,2 

7,2 

11,0 

9,22 

'  16 

12,3 

10,8 

7,2 

7,2 

7,4 

8,6 

8,1 

8,8 

8,80 

17 

14,0 

9,4 

8,8 

6,3 

8,1 

8,6 

9,7 

7,3 

9,08 

18 

10,6 

7,6 

10,8 

9,2 

8,3 

8,4 

8,4 

8,8 

9,01 

19 

9,7 

6,6 

10,7 

7,7 

7,8 

10,1 

11,3 

8,1 

9,02 

20 

7,7 

7,3 

10,2 

7,4 

7,2 

9,8 

11,1 

6,7 

8,'i3 

21 

8,5 

3,8 

11,9 

7,0 

8,0 

9,4 

10,0 

10,0 

8,89 

22 

9,3 

6,4 

12,6 

9,0 

8,3 

10,3 

8,1 

9,9 

9,29 

23 

12,7 

6,0 

10,9 

7,6 

8,6 

ll,i 

8,4 

8,2 

9,23 

24 

11,0 

10,1 

9,2 

6,4 

8,7 

10,7 

11,8 

8,2 

9,37 

23 

10,2 

11,0 

9,3 

7,7 

7,3 

9,3 

11,6 

8,1 

9,34 

26 

9,9 

11,3 

10,i 

6,7 

7,1 

8,3 

10,7 

11,0 

9,39 

27 

9,2 

9.0 

9,1 

9,0 

8,8 

10,0 

10,0 

9,4 

9,31 

28 

10,1 

9,9 

8,4 

8,4 

9,7 

8,9 

11,6 

9,7 

9,39 

29 

10,0 

9,8 

11,6 

11,0 

11,3 

8,1 

10,5 

9,2 

10,19 

30 

8,5 

12.3 

12  2 

9,3 

10,2 

8,3 

10,9 

9,9 

10,22 

31 

Medias 

11,4 

11.0 

13,2 

8,2 

10,2 

8,7 

10,0 

10,6 

10,41 

10,11 

8,84 

8,5i 

9.02 

8,23 

9,61 

10,03 

1          9,29 

9,23 

XX 


TEMPERATUM  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEiSTESIMAES 

DIAS 

ABRIL 

MEDIAS 

1856 

■lSb7 

•18o8 

■1859 

■1860 

■ISGl 

1802 

■1863 

i 

11,6 

10,4 

13,2 

6,8 

10,1 

7,0 

8,0 

9,0 

9,66 

2 

10,6 

10,9 

13,3 

10,3 

9,1 

7,6 

11,2 

7,3 

10,09 

3 

10,3 

10,2 

12,2 

9,3 

10,1 

10,0 

10,1 

10,7 

10,36 

4 

10,9 

12,8 

13,0 

11,2 

8,0 

11,9 

9,2 

10,2 

10,90 

5 

10,4 

11,7 

11,1 

10,2 

8,7 

9,8 

9,0 

12,7 

10,45 

6 

10,2 

9,9 

10,4 

11,6 

7,6 

11,4 

10,8 

11.3 

10.40 

7 

9,8 

8,4 

12,0 

13,0 

8,9 

10,9 

10,6 

10,9 

10,63 

8 

9,7 

9,2 

11,6 

11,8 

9,4 

12  2 

11,6 

10,8 

10,79 

9 

9,2 

10,0 

10,8 

11,4 

10,3 

13,0 

11,6 

11,0 

10,91 

10 

10,7 

9,0 

9,9 

13,0 

11,1 

11,0 

10,2 

11,0 

10,74 

11 

U.7 

9,8 

9,4 

H,9 

9,3 

10,2 

10,8 

9,3 

10,30 

12 

10,5 

8,9 

11,2 

10,3 

11,2 

9,4 

10,6 

8.2 

10,06 

13 

9,2 

10,3 

11,0 

11,4 

11,4 

9,9 

10,8 

H.O 

10,62 

14 

10,1 

10,4 

9,7 

12,2 

12,4 

9,6 

8,4 

10.8 

10,43 

15 

9,8 

0,2 

11,9 

10,9 

11,3 

8,2 

7,9 

10,3 

9,59 

16 

9,2 

4,4 

14,3 

11,2 

11,4 

10,0 

7,8 

10,5 

9.83 

17 

9,2 

7,7 

12,8 

10,4 

9,3 

11,5 

10,0 

11,0 

10,31 

18 

9,7 

10,8 

15,7 

13,7 

8,2 

12,0 

10,4 

12,3 

11,62 

19 

8,8 

11,0 

13,3 

12,5 

8,1 

13,2 

10,4 

12.0 

11,16 

20 

9,8 

12,3 

13,2 

12,6 

9,5 

12,3 

10,0 

11,4 

11,39 

21 

10,1 

14,0 

13,0 

12,3 

8,5 

12,1 

11,7 

11,3 

11,63 

22 

9,4 

13,6 

12,6 

13,0 

9,0 

13,4 

12,4 

11,8 

11.90 

23 

8,7 

lõ,2 

12,6 

12,2 

8,2 

11,3 

13,4 

14,2 

11,97 

2i 

11,0 

11,4 

12,0 

14,0 

9,8 

10,7 

12,0 

12.2 

11,71 

2.J 

10,1 

9,3 

10,8 

1V,6 

12,0 

10,9 

11,5 

14.0 

11.80 

20 

12,2 

10,3 

10,9 

13,0 

11,1 

9,5 

9,2 

14,0 

11,28 

27 

10,0 

9,3 

12,2 

10,4 

10,0 

10,0 

10,4 

12,7 

10,75 

28 

10,0 

6,6 

13,2 

11,0 

9,4 

13,0 

15,2 

11,8 

11,41 

29 

10,1 

7,8 

12,6 

10,4 

9,5 

12,0 

l'i,0 

12,1 

11.21 

:ío 

9,o 

9,0 

11,0 

'.1,3 

12,7 

11,8 

13,3 

10.4 

11,25 

Hcdia-s 

10,12 

10,03 

12,10 

11,58                    9,89 

10,90 

10,79 

11,27 

10,84 

XXI 


TEMPERATURA  MIXIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GH.MS  CENTESIMAES 

DIAS 

1 
M^VIO 

MEDIAS 

1836 

1837 

1838 

183!) 

1860 

1861 

1862 

1SC3 

1 

11,2 

7,7 

7,0 

H,8 

10,4 

13,3 

11,7 

8,2 

10.19 

2 

10,7 

8,8 

3,4 

9,8 

11,5 

13,6 

13.4 

10,0 

,     10.40 

3 

13,0 

10,8 

8,7 

11,0 

10,2 

11.7 

14,1 

9,6 

11,14 

4 

11,9 

9,7 

8,3 

111,9 

11,0 

14,6 

12,9 

9,3 

11,07 

5 

10,3 

10,8 

10,0 

10,8 

13,4 

13,4 

12,5 

10,2 

11,70 

6 

12,3 

11,0 

9,3 

12,9 

13,2 

13,2 

12,0 

10.8 

11,84 

7 

11,9 

12,4 

9,9 

12,8 

12,8 

10,9 

10,8 

11,6 

11,64 

8 

10,1 

12,3 

11,1 

11,3 

12,0 

12,8 

12,4 

10,3 

11,39 

9 

9,0 

12,2 

10,3 

13,1 

11,8 

13,6 

11,2 

1.3,1 

12,04 

10 

11,3 

11,4 

10,6 

13,0 

12,3 

11,0 

11,0 

12,6 

11.93 

11 

12,6 

10,2 

10,8 

13,6 

16,2 

10,2 

11,1 

12,1 

12,10 

12 

12,0 

13,0 

10,0 

11,4 

14,0 

10,1 

11,8 

11,7 

11,73 

13 

10,8 

11,7 

9,7 

10,7 

12,4 

9,1 

10,9 

12,0 

10,91 

14 

9,8 

10,3 

9,3 

12,0 

14,6 

12,7 

11,4 

13,1 

ll,!i7 

13 

9,0 

11.4 

13,8 

12,6 

12,3 

13,9 

11,8 

12,1 

12,14 

16 

10,0 

12,3 

11,1 

11,9 

12,2 

13,5 

12,0 

11,8 

12,10 

17 

10,8 

11,9 

10,3 

14,2 

12,6 

16,0 

10,4 

11,3 

12,53 

18 

10,8 

14,3 

13,6 

12,9 

13,2 

13,3 

10,8 

10,2 

12,69 

19 

10,2 

13,2 

13,0 

13,2 

12,0 

13,9 

12,1 

10,1 

12,21 

20 

12  2 

12,0 

13,6 

11,7 

10,3 

14,8 

13,2 

13,8 

12,72 

21 

12,0 

12,3 

12,6 

10,4 

13,1 

14,1 

12,8 

12,3 

12,17 

22 

11,3 

10,4 

13,2  , 

12,4 

16,7 

14,1 

12,6 

12,0 

12,«6 

23 

13,8 

10,4 

12,9 

12,0 

17,2 

16,2 

12,3 

11,8 

13,33 

2i 

14,6 

12,6 

12,0 

12,0 

13,6 

13,2 

13,7 

13,3 

13,63 

23 

14,3 

12,0 

14,6 

12,3 

14,2 

13,8 

11,8 

12,7 

13,64 

26 

13,7 

12,0 

19,0 

11,4 

14,4 

13,2 

14,3 

12,2 

13,80 

27 

14,8 

11,9 

19,9 

10,5 

13,7 

14,6 

13,7 

12,8 

14,24 

28 

12,8 

11,3 

20,0 

11,4 

16,6 

14,0 

18,4 

13.7 

14,77 

29 

11,3 

10,8 

20,3 

11,4 

13,7 

14,0 

13,9 

14,4 

13,97 

30 

12,8 

11,9 

16,3 

12,0 

14,5 

14,8 

11.6 

13,3 

13.70 

31 

Medias 

11,7 

12,4 

13,8 

11,6 

13,4 

13,0 

10,8 

17,0 

13,46 

11,73 

11,37 

12,34 

12,03 

13,36 

13.58 

12,34 

12,01 

12,40       j 

xxn 


TEMPERATUR.\  \n\DIA  DIARLV 

EM  (i«ACS  CE>TESIMAES 


JTT^rHO 


DIAS 


t8S7 


IJiS» 


ISS» 


<8«0 


1861 


r 
s 
i 

w 
11 

12 

n 

i-i 

Ij 
14 

ir 
w 
l'J 
ai 

2t 

iS 

ti 
ti 

as 
as 

» 
iu 


IIJ    , 

14J 

IÍ3         1 

13J 

11.2         1 

Í3J) 

ii.'k 

13.1 

lí.± 

lU 

Í2.'J 

ltí.O 

tó4 

li2 

iu;» 

1%2 

1^ 

i44 

ttj 

i3tf 

12.7 

13^ 

u.á 

t«4> 

lU 

1'J.l 

u.i 

lj.tt 

12.^ 

IVS 

12J 

aji 

12.2 

U.7 

t\i 

iUI 

tW 

14J 

«Wi 

iS4) 

aji 

134 

MJ 

M4 

SS.Í 

tSJ 

21S 

Mjr 

13,1 

2«.& 

ta 

Vã 

WJ 

1«J 

tli.J 

irtJ 

t3J 

i3.i 

tXi 

WJS 

r.5 

17^ 
15J 
i:J3 
£33 
13.2 
12^ 
iSJS 
144 
14,1 
L}3 
ISii 
14.1 
ISiS 
W.l 
143 

13,7 
13,9 
M3 
17JÍ 
ÍJU 
1841 

«j 
»,> 
taa 
i«A 

17.7 


li.i 
12.4 
12,4 
115 
12.5 
13,3 
144) 

ai 

134 
12.7 
12.7 
13.2 
14j; 
l%& 
14,1 
1%9 
12.4 
13,7 
144 
13,1) 
13.1 
18.9 

aui 

17,3 
ITjU 
UJ 
MJ 
iU 

eu 

13Ji 


15.1 

lk3 

13.8 

12.7 

13.1 

12,» 

114 

14.4 

13,4 

13J' 

124 

17.0 

14.9 

13,4 

134 

124 

124 

17,1 

164 

13.U 

144 

13.4 

US4 

L3,7 

1«4 

174 

aj 

US4 

17J» 
174 


lU 
134 
14,1 
134 
13.8 
12,6 
124 
124 
13,1 
143 
134 
124 
13,1 
13,7 
134 
134 
16.2 
134 
134 
13.7 
13.4 
16.1 
164 
14,4 
144 
134 
14,4 

aã 

W4 

SJ.rt 


i.S«3 

11.8 
13.1 
14,7 
134 
14.7 
13,9 
1«4 
1.Í.1 
134 
«,2 
13,2 
144 
119 

1*4 
144 
144 
174 
1C4 

18J 
164 
904 
194 
19,7 
194 
«4 
17J 
144 
194 


iS«3 

ri.9 

134 
144 
14.6 
134 
134 
144 
144 
13,2 
12,7 
114 
124 
U.1 
13.3 
14.6 
L34 
14.7 
14.1 
124 
t%3 
lU 
14.9 
164 
134 
144 
134 
16.1 
15.2 
14.2 

• 

13.4 


MEDIAS 

14.15 
14.18 
13.53 
13.74 
14.16 
13.60 
14.13 
14.26 
14,13 
1.170 
«.41 
14.3*5 
14.52 
14.4.5 
14.46 
13,92 
1343 
1448 
1442 
13.63 
13.02 
ltf,'J2 
18,» 
1843 
1843 
1840 
16.87 

1347 
16.22 


Imúí 


13.  J« 


1848 


1449 


14.63 


l/i>" 


XXIII 


TEMPERATUR\  MIMMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CE.NTESIMAES 


DIAS 

.JCLIIO 

18ofi 

18S7 

18o8 

is;;9 

IWiO 

1S61 

1Kfi2 

IXfiH 

1 

16,7 

14,7 

18,7 

14,9 

16,8 

21,4 

18,8 

17,0 

17;i8 

2 

16,0 

13,7 

20,1 

13,0 

16,2 

20,0 

20,4 

18,7 

17,76 

3 

16,8 

13,8 

16,5 

15,1 

17,6 

16,0 

19,1 

18.0 

16,61 

4 

16,4 

14,3 

16,8 

14,9 

'    17,0 

13,3 

16,8 

17,3 

16,13 

5 

17.4 

16,3 

1.3,3 

15,0 

17,2 

16,3 

16,1 

21,2 

16,88 

6 

17,8 

16,8 

14,9 

18,8 

16,6 

15,6 

14,1 

16,3 

10,:{6 

7 

16.0 

15,6 

13,3 

20,0 

14,9 

14,7 

12,3 

17,9 

15,61 

8 

l'í,7 

15,8 

13,6 

19,2 

13,6 

15,8 

17,8 

13,9 

15,80 

9 

14,6 

14,6 

14,8 

23,8 

14,1 

1.3,8 

21,7 

14,3 

16,74 

;        '° 

lo.3 

16,2 

15,2 

17,6 

11,9 

15,7 

17,2 

1 4,6 

13,46 

H 

1«,4 

16,9 

17,0 

16,6 

12,6 

15,7 

15,6 

11,2 

15,88 

13 

18,9 

21,2 

20,6 

16,6 

12,6 

16,3 

15,7 

15,9 

17,23 

13 

18,0 

19,3 

19,7 

19,6 

12,2 

15,4 

16,9 

16,3 

17,20 

!       a 

16,4 

21,3 

15,8 

18,6 

12,0 

13,1 

16,3 

16,3 

16,53 

15 

1.1,0 

19,8 

14,8 

19,9 

13,0 

15,1 

15,4 

13,1 

16,01 

16 

16,1 

19,7 

13,9 

18,4 

11,6 

14,0 

14,3 

16,3 

13,54 

17 

l",i 

22,1 

14,6 

17,5 

10,9 

15,4 

l:!,8 

16,4 

16,01 

18 

1 

18,3 

22,2 

14,8 

17,7 

11,6 

13,4 

17,7 

16,8 

16,81 

1          10 

1 

20,3 

26,2 

14,9 

17,;; 

12,4 

14,7 

16,9 

16,7 

17,43 

!         20 

19.2 

2:i,2 

15,0 

16,6 

13,3 

16,3 

18;; 

17,1 

17,65 

21 

15.4 

19,9 

16,7 

13,7 

r«.2 

17,9 

18,8 

17.9 

17,06 

22 

13,8 

20,8 

15,6 

15,5 

14,0 

17,5 

21,4 

18,9 

17,44 

23 

17,2 

18,8 

17,8 

13,0 

13,9 

17,3 

20,5 

17,2 

17,49 

21 

16,8 

17,3 

16,8 

16,8 

13,9 

17,0 

24,0 

17,0 

17,70 

23 

13,3 

17,3 

17,6 

18,7 

14,1 

18,6 

23,2 

15,3 

17,34 

26 

16,7 

17,6 

17,1 

20,i 

1.3,2 

17,3 

22,6 

15,9 

17,«) 

27 

18,0 

17,0 

16;í 

2.3,4 

14,0 

16,4 

19,0 

15,0 

17,41 

!          28 

21.6 

15,9 

16,8 

2í),7 

IM 

15,6 

17,7 

15,4 

17,28 

29 

21,2 

17,7 

17,0 

20,4 

13,2 

14,9 

17,3 

15,9 

17,45 

30 

20,9 

19,0 

16,6 

21,3 

14,9 

16,3 

16,9 

14,7 

17,WJ 

31 

17,9 

18,8         ! 

16,9 

17,3 

14,7 

13,7 

19,0 

13,6 

16,99 

17.31 

18.26       i 

16,32 

18,02 

14,22 

16^ 

17,94 

16,51        ' 

tfiHr,      ' 

XXII 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GKAUS  CENTESIMAES 


JUNHO 


DIAS 


3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2"i 
20 
27 
2H 
29 
30 


d8o6 

12,9 
12,3 
11,2 

14.4 
14.2 
12.9 
1(5,1 
16,5 
15,6 
14,7 
12,7 
13,6 
14,1 
13,4 
12,4 
12,2 
12,2 
14.4 
14,3 
14,2 
13,5 
1H.7 
23,1 
21,6 
23,1 
21.5 
18,2 
16,9 
15,5 
15,8 


18o7 

14,3 
13,6 
13,0 
13,1 
17,3 
16,0 
15.2 
13.2 
14.1 
13,6 
15,0 
16,0 
19,1 
15,0 
14,6 
15,0 
13,7 
11,2 
14,2 
15,0 
13,3 
14,6 
15,0 
18,0 
21.4 
20.1 
16,9 
lfi.2 
15,4 
10,6 


1838 

17,5 
17,0 
15,2 
13,8 
13,8 
13,2 
12.0 
15,5 
14,2 
14,1 
13,8 
15,4 
14,4 
15,8 
16,4 
14,6 
12,9 
15,7 
13,9 
10,0 
17,9 
l«.l 
18,0 
23,6 
22.6 
19.7 
20,2 
19,5 
18,4 
17,7 


1859 

12,4 
12,4 
12,4 
12,5 
12,5 
13,5 
14,0 
13,1 
13,6 
12,7 
12,7 
15,2 
14,5 
12,0 
14,1 
12,9 
12,4 
13,7 
14,5 
15,0 
15,1 
18,9 
20,0 
17,9 
17,0 
10,7 
10,2 
13,5 
12.5 
13.6 


1860 

15.1 

14,5 

13,8 

12,7 

13,1 

12,9 

11,5 

14.4 

15,4 

13,8" 

12,5 

17,0 

14,9 

13,4 

13,6 

12,3 

12.6 

17,1 

16,3 

15,0 

14,5 

13.4 

15,0 

15,7 

10.2 

17,5 

15,7 

15,0 

17.0 

17,0 


4861 

14,3 
13,5 
14,1 
13,5 
13,8 
12,6 
12,8 
12,3 
13,1 
14,8 
13,6 
12.5 
13,i 
15,7 
15,5 
15,9 
16,2 
15,5 
15,9 
15,7 
15,4 
16,1 
16,5 
14.4 
14,9 
15,3 
14,4 
15,2 
18,9 
20,0 


1862 

11,8 
15.1 
14,7 
15,3 
14,7 
13,9 
10,9 
15.1 
13,8 
13,2 
15,2 
14,0 
12,9 
14,2 
14,5 
14,9 
14,5 
17,3 
16,6 
18,2 
16,3 
20,0 
19,6 
19,7 
19,0 
18.0 
17.2 
16,5 
15.8 
15.0 


1863 

14,9 
15.0 
li,0 
14,6 
13,9 
13,8 
14,5 
14,0 
13,2 
12,7 
11,8 
12.8 
13,1 
15,5 
14,0 
13,5 
14.7 
14,1 
12.8 
1.5,3 
14,1 
14,9 
10,0 
15,3 
14,8 
1.5.9 
16,1 
15,2 
14,2 
13,4 


MEDIAS 

14,15 
14,18 
13,55 
13,74 
14,16 
13,60 
14,13 
14,26 
14,13 
1.3,70 
13,41 
14,56 
14. .52 
14,45 
14,40 
13,92 
13,05 
14,88 
14,82 
15,03 
15,02 
10,92 
18,13 
18,35 
18,03 
18,09 
10,87 
10,08 
15,97 
16,22 


Icdi; 


15.41 


15,36 


16.38 


14,29 


14,65 


14,87 


15,82 


14,31 


15,14 


XXIII 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 


( 

JULHO 

DIAS 

i8o6 

i8;>7 

•18o8 

i8;>9 

18C0 

IStíl 

1862 

ISfií 

MEDIAS 

1 

lli,7 

14,7 

18,7 

14,9 

10,8 

21,4 

18,8 

17,0 

17,38' 

2 

16,0 

13,7 

20,1 

15,0 

16.2 

20,0 

20,4 

18,7 

17,70 

3 

10,8 

13,8 

16,3 

15,1 

17,6 

16,0 

19,1 

18,0 

16,61 

4 

16,4 

14,3 

16,8 

14,9 

'    17,0 

15,3 

16.8 

17.3 

16.13 

5 

17,4 

16,3 

15,3 

15.0 

17,2 

10,3 

16.1 

21,2 

16,88 

6 

17,8 

16,8 

14,9 

18,8 

10,6 

15,6 

14.1 

10,3 

16,36 

7 

16,0 

15,6 

13,5 

20,0 

14,9 

14,7 

12,3 

17,9 

13,61 

8 

14,7 

15,8 

13,6 

19,2 

13,6 

15,8 

17,8 

13,9 

15,80 

9 

14,6 

14,6 

14,8 

23,8 

14,1 

15,8 

21,7 

14,3 

16,74 

10 

15,3 

16,2 

13,2 

17,6 

11,9 

15,7 

17,2 

14,6 

13,46 

11 

18,4 

16,9 

17,0 

16,6 

12,6 

15,7 

13,6 

li,2 

13,88 

12 

18,9 

21,2 

20,6 

16,6 

12,6 

16,3 

15,7 

13,9 

17.23 

13 

18,0 

19,3 

19,7 

19,6 

12,2 

15,4 

16,9 

10,3 

17.20 

14 

16,4 

21,3 

15,8 

18,6 

12,0 

15,1 

16,5 

10,3 

16,33 

lo 

l.^i.O 

19,8 

14,8 

19,9 

13,0 

13,1 

15.4 

13,1 

16,01 

16 

16,1 

19,7 

13,9 

18,4 

11,6 

14,0 

14,3 

16,3 

13,54 

17 

17,4 

22,1 

14,6 

17,3 

10,9 

15,4 

13,8 

16,4 

10,01 

18 

18,3 

22  2 

14,8 

17,7 

11,6 

15,4 

17,7 

16,8 

16,81 

19 

20,3 

26,2 

14,9 

17,3 

12,4 

14,7 

16,9 

10,7 

17,43 

20 

19.2 

23,2 

13,0 

16.6 

13,3 

16,3 

18,3 

17,1 

17,63      ■ 

21 

lo.4 

19,9 

16,7 

15.7 

14,2 

17,9 

18,8 

17,9 

17,00 

22 

15,8 

20,8 

15,6 

13,3 

14,0 

17,3 

21,4 

18,9 

17,44 

23 

17,2 

18,8 

17,8 

13,0 

13,9 

17,3 

20,5 

17,2 

17,49 

24 

16,8 

17,3 

16,8 

16,8 

13,9 

17,0 

24,0 

17,0 

17,70 

23 

15,3 

17,3 

17,6 

18,7 

14,1 

18,6 

23,2 

15,3 

17,34 

26 

16,7 

17,6 

17,1 

20,4 

13,2 

17,3 

22,6 

13,9 

17,60 

27 

18,0 

17,0 

16,5 

23,4 

14,0 

16,4 

19.0 

15.0 

17,41 

28 

21,6 

15,9 

16,8 

20,7 

14,3 

13,6 

17,7 

15,4 

17,28 

29 

21,2 

17,7 

17,0 

20,4 

13,2 

14,9 

17,3 

13,9 

17,45 

30 

20,9 

19.0 

16,6 

21,3 

14.9 

16.5 

10,9 

14,7 

17,00 

31 

Heilias 

1 

17,9 

18,8 

16,9 

17.3 

14.7 

15,7 

19,0 

13.0 

10,99 

17,31 

18,26 

16,32 

18,02 

14,22 

16,29 

17,94 

16,31 

16,80 

XXIV 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEXTESIMAES 

DIAS 

AGOSTO 

MEDIAS 

■ISoG 

•1837 

4SoS 

1859 

1860 

1881 

■1862 

•1863 

1 

17,0 

18.0 

15,0 

17,9 

18,9 

16,0 

20.1 

10,9 

17,72 

2 

17,0 

17,0 

16,4 

16,3 

17,8 

16,0 

17.0 

17,1 

16.96 

3 

17,0 

17,4 

18,4 

17,6 

19,3 

13,4 

16,0 

17,3 

17,33 

4 

18,8 

17,2 

17,9 

17,9 

18,7 

10.4 

13,1 

18,8 

17.60 

5 

20,3 

17,4 

21,4 

16,0 

16,1 

17,6 

13,2 

18,0 

17,83 

6 

17,8 

16.1 

22,0 

17,8 

13,0 

16,4 

14,3 

10,6 

17,00 

7 

17,2 

13,7 

19.6 

17,8 

n.o 

10,9 

14,3 

18,2 

16,71 

8 

18,'t 

11,8 

16,6 

18,3 

13,3 

17,5 

16,4 

17,9 

10,90 

9 

17,7 

13,7 

16,6 

17,7 

16,3 

17,7 

13,2 

19,4 

17,00 

10 

16,8 

16,1 

16,7 

17,9 

13,1 

21,5 

13,1 

17,7 

17,11 

li 

18,0 

19,2 

16,2 

17,i 

16,9 

17,0 

13,2 

17,5 

17,18 

12 

17,0 

17,3 

18,1 

17,7 

13,7 

17,2 

17,6 

17,4 

17,27 

13 

16,9 

16,3 

17,0 

16,6 

13,4 

17,1 

17,3 

17,7 

10.81 

l'i 

18,2 

16,3 

16,2 

17,7 

13,8 

18,7 

10,5 

18,0 

17,18 

13 

16,0 

14,9 

13,5 

16,4 

14,7 

20,4 

16,0 

18,1 

16,50 

16 

16,9 

14,9 

13,0 

17,7 

13,7 

17,3 

13.9 

18,5 

16,35 

17 

17,3 

14,6 

16,6 

19,7 

1 4,3 

10,4 

16,2 

16,7 

16,50 

18 

16,6 

16,2 

17,2 

19,0 

13,5 

16,8 

13,6 

13,6 

16,31 

19 

16,i 

16,0 

13,9 

19,0 

13,3 

16,3 

17,3 

17,4 

16,70 

20 

17,1 

18,1 

10,2 

18,8 

17,0 

13,4 

17,2 

20,0 

17,58 

21 

16,5 

17,1 

10.0 

18,7 

16,3 

19,7 

16,2 

23,6 

18,01 

22 

lo,0 

16,0 

10,1 

19.3 

17,2 

10,0 

15,1 

20.2 

17,37 

2:j 

15,8 

17,0 

10,2 

17,6 

16,2 

22,3 

13,1 

16,9 

17,16 

21 

18,7 

16,8 

16,0 

17,8 

14,9 

22,7 

13,3 

16,3 

17,31 

2o 

18,1 

13,8 

13,2 

17,0 

13,3 

22,2 

15,7 

16.3 

16,98 

20 

18,8 

10,7 

16,4 

18,2 

14.6 

21,3 

18,0 

10,1 

17,51 

27 

21,1 

17,7 

16,2 

16,8 

14,7 

19,3 

16,4 

13,0 

17,15 

28 

23,8 

19,4 

13.8 

16.3 

13,2 

17.3 

16.0 

14,0 

17,15 

29 

22,2 

17,8 

14,8 

17,0 

11.9 

16.6 

13,9 

li, 9 

16.76 

30 

22,'i 

17,0 

1V,6 

17,0 

16,8 

16,1 

16.3 

li.O 

lO.SO 

31 
Medias 

17,9 

16.0 

14,6 

15,9 

13,4 

18,2 

15.3 

13,3 

16,07 

18.06 

16,72 

16,72 

17,66 

15.K3 

18,03 

16,12 

17,36 

17,06 

XXV 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 
(. 


si<yiF.Mi!i;( ) 


DIAS 


o 

10 
M 
12 
13 
li 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2.'! 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 


Hedi; 


1856 

16,8 
17,3 
20,0 
18,2 
17,0 
16,5 
16,2 
16,2 
18,0 
16,8 
17,1 
16,3 
16,8 
17,3 
17,4 
16,7 
19,0 
18,2 
16,7 
13,4 
13,2 
li,2 
14,9 
13,2 
14,0 
12,6 
1 1,5 
13,1 
11.7 
10,4 

16,00 


•1857 

13,6 
17,6 
17,0 
17,4 
17,0 
18,2 
19,2 
18,3 
17,8 
16,7 
16,1 
16,2 
14,2 
13,6 
17,3 
17,4 
18,1 
18,0 
18,6 
17,2 
13,7 
17,2 
17,8 
17,3 
14,5 
14,1 
16,3 
13,3 
14,0 
16,9 

16,77 


■ISoS 


13,1 

14,8 
16,0 
13,4 
13.7 
13,8 
li, 8 
17,2 
16,7 
19,2 
17,4 
17,8 
17,7 
17,3 
17,3 
17,4 
17,1 
16,0 
16,6 
18,4 
13,8 
16,3 
13,8 
13,6 
18,3 
16,0 
16,7 
16,0 
13,6 
16,4 

16.36 


is;í9 


18,7 
17,7 
16,2 
16,8 
17,1 
17.0 
16,8 
13,8 
16,2 
17,9 
16,7 
16,3 
13.9 
14,8 
13,8 
14,6 
12,4 
13,8 
13,9 
14,0 
14,3 
16,4 
14.2 
13,6 
17,3 
17.3 
16,4 
16,6 
13,9 
12,8 

13,83 


ISCO 


14,2 

13,2 
12,7 
13,6 
16,0 
17,2 
16,3 
13,2 
li, 4 
13,1 
14,5 
li, 2 
13,4 
13,2 
13,8 
12,6 
12,0 
16,0 
14,7 
13,0 
1^,0 
15,3 
ll,i 
10,8 
11.5 
12,8 
14.1 
13,4 
12,1 
12,4 

13,80 


iSGI 


18,2 
18,0 
17,5 
17,6 
19,9 
20,0 
17,4 
16,3 
16,3 
16,7 
16,5 
16,8 
16,2 
15,2 
13,7 
13,8 
14,7 
16,0 
14,0 
16.2 
15,7 
14,4 
13,3 
16,8 
14,8 
14,2 
13,6 
13,3 
13,3 
17,8 

16,17 


1SG2 


16,1 
16,0 
13,4 
14,3 
13,4 
12,8 
16,3 
17,3 
17,6 
16,3 
15,7 
16,1 
14,5 
13,3 
13,4 
13,1 
1.3,1 
17,2 
18,3 
16,3 
13,8 
17,4 
18,0 
18,8 
16,6 
13.2 
17.1 
16.1 
16,2 
13,2 

13,84 


18G3 


14.7 
14,3 
15,1 
13,5 
13,4 
16,0 
13.6 
16,8 
13,9 
17,1 
16.9 
17,4 
18.3 
19,4 
18,4 
17,7 
13.4 
16.3 
17,4 
13,8 
13,4 
16,6 
16,4 
13,0 
14,0 
12,9 
14,1 
13,3 
12.2 
16.4 

13,67 


MEDIAS 


16,18 
16,11 
16,24 
13,83 
16,19 
16,69 
16,57 
16,71 
16,64 
17,00 
16,36 
16,41 
13,90 
16,04 
13,94 
15.41 
13,23 
16.71 
16,27 
13,79 
15,14 
16,00 
13,50 
13,64 
13,15 
14,39 
15,35 
14,94 
13,87 
14.79 

15,83 


XXVI 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEiNTESIMAES 

DIAS 

OUTUBRO 

1 
MEDIAS 

1856 

1837 

1858 

1859 

ISCO 

1861 

1862 

1863 

l 

10,7 

16,2 

14,7 

13,0 

11,1 

17,3 

13,6 

13.1 

13,71. 

2 

13,3 

14,8 

14,2 

13,4 

13.0 

17,1 

17,0 

12.3 

14.91 

3 

16,0 

19,0 

16,7 

16.2 

13,6 

17.3 

17,9 

14.2 

16,39 

4 

17,4 

17,6 

16,3 

17,8 

13,2 

17,0 

13,6 

16,9 

16,72 

5 

16,1 

13.3 

13,9 

14.3 

14.8 

10,3 

17.0 

13,3 

13,43 

6 

13,1 

11,8 

14,8 

14,0 

13,3 

17,0 

15,6 

14.0 

14,72 

7 

14,4 

16,0 

14.1 

14,3 

13,6 

16,7 

14,3 

12.0 

14,45 

8 

13,6 

14,3 

14,4 

12,6 

16,3 

16,3 

13,8 

11,8 

14,41 

9 

12,1 

14,6 

13,3 

12,4 

14.0 

13,0 

13,6 

13,1 

14,16 

10 

13,1 

16,0 

13,9 

12,8 

14,0 

17,3 

16,0 

12,9 

14,50 

H 

12,6 

14,7 

12.7 

14,7 

13,9 

14,2 

10,0 

10,9 

13,71 

12 

12,8 

14,7 

11,4 

14,8 

12,7 

13,0 

14,0 

12,4 

13,38 

i:j 

13,2 

13,7 

13,0 

13,0 

11.4 

14,7 

17,0 

14,6 

14,63 

14 

14,3 

14,3 

10,8 

14,8 

13,1 

16,8 

17,3 

12,9 

13,00 

lõ 

13,3 

13,6 

14,7 

13,0 

11,8 

13,1 

12,9 

13,4 

13,75 

16 

12,7 

13,0 

14,6 

14,7 

10,4 

13,7 

12.2 

10,3 

12,98 

.7 

12,8 

13,8 

14,2 

13,3 

10,3 

13,1 

13,4 

14,9 

13,32 

IH 

11,6 

13,6 

12,0 

10.2 

13,4 

13,7 

13,6 

14,4 

13.30 

19 

11,6 

12,3 

11,1 

14,0 

14,1 

13,4 

13,8 

13,0 

13,44 

20 

8,1 

11,4 

12,2 

12,7 

14,0 

13,0 

13,7 

13,3 

12,62 

21 

10,2 

13,0 

12,8 

13,3 

14,3 

13,1 

11,3 

13,7 

13,29 

22 

11,3 

10,0 

12,4 

13,1 

12,6 

13,6 

14,6 

14,0 

12,95 

23 

13,6 

8,4 

14,3 

11,1 

12,7 

14,8 

11,6 

13.2 

12.71 

24 

13,7 

8,9 

13,8 

9,0 

10,2 

14,3 

11,3 

14,3 

12,19 

25 

13,9 

7,4 

17,2 

12,7 

14,0 

13,7 

9.8 

13.0 

13.04 

26 

12,8 

12,0 

16,2 

10,8 

12,9 

12,7 

10,0 

14,0 

12,73 

27 

12,6 

12,6 

13,7 

9,3 

11,9 

12,3 

12,1 

13.8 

12,30 

28 

12,8 

11,3 

13,3 

10,8 

14,9 

12,4 

12,4 

13,3 

12,70 

29 

10,0 

13,0 

13,7 

13,0 

14,3 

11.8 

11,4 

13,4 

12,38 

30 

11,6 

11,9 

13,9 

12  2 

13,2 

12,8 

11,0 

13,6 

12,52 

31 
Mm 

13,6 

13,0 

11,9 

14.9 

13,3 

12,1 

11,6 

12,9 

13,10 

13,07 

13,44 

14,23 

13,63 

13,29 

14,88 

1.1,93 

13,37 

13,73 

XXVII 


TEMPERATURA  MÍNIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

r 

DIAS 

NOVEMBRO 

l8o6 

i,s:í7 

ISaS 

1S59 

1860 

18C4 

1SG2 

iso;» 

1 

11,8 

14,9 

8.8 

14.2 

14,4 

11.8 

11.1 

11,0 

12.23 

2 

12.0 

14,3 

8,0 

11,3 

13,4 

10,2 

12,0 

11.3 

11,39 

3 

12,5 

13,4 

7,2 

10,4 

11,7 

9,5 

10,5 

9,6 

10.00 

4 

12,0 

12,9 

8,7 

13,0 

14,4 

7,9 

8,7 

9,3 

10,89 

3 

10,3 

11,0 

9,9 

11,3 

13,9 

7,3 

8,2 

11,3 

10,08 

6 

8,4 

10,4 

12,3 

11,8 

13,7 

7,9 

11,4 

11,9 

11,22 

7 

10.6 

11,6 

10,6 

7,2 

13,4 

10,5 

13,7 

12,1 

11,40 

8 

12,0 

11,2 

9,1 

11,4 

14,5 

12,1 

12,2 

13,3 

11.97 

9 

10,8 

10,2 

9,0 

11,3 

13,6 

10.9 

11,2 

9,1 

11.04 

10 

9,2 

12,3 

13,1 

12.1 

14,7 

10,0 

12,5 

10,6 

12,00 

11 

8,0 

12,4 

14,0 

9,9 

14,7 

8,2 

11,0 

11,0 

11,13 

12 

5,0 

13,2 

14,5 

8,2 

11,2 

16,6 

10,2 

12,0 

11,44 

13 

4,9 

10,3 

12,0 

10,0 

10,3 

14,0 

11.0 

9.5 

10,25 

14 

6,9 

8,3 

12,1 

8,6 

11,6 

10,3 

10,0 

0.7 

9,34 

15 

6,2 

10,1 

13,5 

8,6 

12,3 

9,1 

8,0 

6,8 

9,33 

IG 

6,6 

12,8 

14,3 

9,0 

14,7 

11,1 

7,7 

4,0 

10,00 

17 

8,3 

13,1 

13,6 

8,0 

13,8 

9,9 

7,8 

3,6 

10,29 

18 

9,0 

13,6 

12,6 

5,7 

13,3 

9,4 

7,9 

4,5 

9,33 

19 

8,4 

12,2 

10,8 

6,0 

12,4 

9,3 

7,2 

8,9 

9,40 

20 

6,8 

12,8 

10,6 

11,3 

12,0 

12,0 

7,1 

11,6 

10,52 

21 

7,4 

12,1 

12,7 

9,0 

12,1 

12,8 

8,2 

13,9 

U,02 

22 

6,2 

11,2 

11,0 

11,1 

12,0 

12,1 

3.8 

11,7 

10,14 

23 

8,0 

12,6 

14,3 

10,3 

11,0 

11,3 

3.3 

10,6 

10,21 

24 

6,9 

11,2 

14,2 

10,3 

10,3 

12,8 

7,7 

12,0 

10,07 

2o 

7.2 

10,8 

13,5 

9,7 

10,1 

13,2 

5,6 

12,3 

10,33 

2tí 

7,3 

10,0 

13,0 

11,3 

8,8 

12,9 

8.0 

11,0 

10,36 

27 

4,8 

9,1 

13,3 

13,2 

9,0 

13,0 

11.8 

9,4 

10,72 

28 

3,8 

8,0 

14,6 

10,8 

7,8 

11,8 

7,8 

9,3 

9,26 

29 

9,4 

10,6 

10,3 

8,6 

7,5 

9,4 

6,3 

10,0 

9,76 

30 

6,3 

11,6 

12,5 

12,2 

7,5 

7,2 

9,4 

10,4 

9,66 

Medias 

8,27 

11,61 

12,22 

10,21 

12,34 

10,82 

9,12 

9,97 

10,56 

XXVIII 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GHAUS  CE.MESIMAES 


DEZEMBRO 


DIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

O 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
li 
15 
10 
17 
1« 

ly 

20 
21 

ti 
23 
24 
%> 
2(i 
27 
2M 
29 
30 
31 
Urdias 


16,4 

12.6 

11.1 

11.1 

11.0 

10.2 

8.7 

12.3 

9.5 

8,0 

7.0 

8,3 

12,.j 

li.l 

12.6 

14,5 

16,8 

15.6 

13,3 

14,6 

15,1 

15,1 

15,5 

15,6 

15.5 

16,2 

13,8 

12,9 

11,9 

13,3 

14,2 

12,99 


•ISiJG 

10.6 
13.8 
15.6 
15,9 
16.7 
17.7 
19.0 
18.6 
17.8 
14,5 
18,0 
17,8 
13,2 
13,0 
12,7 
11.0 
10,2 
10,4 
12,3 
12,6 
13,0 
13,2 
11,8 
12,4 
12,8 
10.4 
11.1 
13,5 
11,0 
8,8 
12,8 
13,62 


•18o7 


1838 


17.8 
17.3 
16.6 
15.4 
14,5 
14,1 
13,6 
14,5 
13.9 
13.6 
13.0 
14,4 
14.0 
13.8 
12,7 
12,6 
13,1 
13,2 
10,8 
12,8 
12,4 
12,3 
11,9 
12,4 
12,3 
12,4 
13,3 
H,4 
10,5 
12,5 
11,7 
13,28 


14.2 

16.1 

17,9 

16,6 

15,1 

12.2 

11.8 

11.7 

II. O 

11.6 

11.8 

13,6 

15.0 

13.2 

10,8 

12.2 

14.0 

16,5 

16.3 

16,4 

15.3 

14.7 

1 1,4 

12.7 

13.3 

15.5 

15.0 

15.0 

15,0 

13,6 

14,0 

14,10 


18o'J 


■ISCO 


16,2 

12.2 

11.0 
9.4 
9,4 
8,5 

11,8 

16,2 

17,5 

15.1 

13,9 

13.0 

11.8 

H.5 

1U.5 
8.3 
12,0 
6,7 
9,9 
9.8 
9.5 
8,0 
12,0 
Tl  .6 
1 1.9 
li, O 
17.0 
17,0 
16.5 
16.5 
15,3 
12.58 


17,2 

17,2 

15.3 

15.1 

17,5 

15,9 

16,1 

10,4 

15,2 

17,2 

15,4 

14.1 

14.2 

12,4 

10,7 

10,4 

10,9 

13.1 

12.9 

14,4 

16.0 

12.6 

16,1 

15.8 

15,0 

16.0 

16.2 

10.2 

16,3 

15.8 

15,4 

14,94 


ISCl 

9,5 

13,8 

15,3 

14.8 

16,2 

16.2 

14.8 

11.8 

15.0 

16.8 

12.5 

16.0 

12.4 

13.5 

13,0 

14.3 

14.4 

14.6 

13.6 
9.8 
9,4 
9,7 
9.6 
12,0 
8.7 
12.5 
14,3 
13,5 
10,8 
11.0 
13,6 
13,03 


1862 

13,6 
10.3 
15,6 
15.9 
15,4 
15.5 
15,0 
14.9 
14.9 
12.9 
11.3 
11.0 
12.4 
13.6 
13,2 
l.!,5 
13.6 
15.8 
10.2 
17,2 
12.5 
11,5 
U,6 
13,5 
8,9 
12.5 
12,7 

n.9 

14.1 
14.8 
13,1 
13,80 


14.44 

14.79 

11.80 

14.27 

14.47 

13.79 

13,85 

14.35 

14,42 

13,78 

12,86 

13.90 

13,19 

13.14 

12.09 

Í2,09 

13,12 

13.24 

13.16 

13,45 

12.90 

i2,li 

12,86 

1.3,63 

12,07 

13,69 

14,18 

13,55 

13,64 

13,29 

13,76 

13,54 


XXIX 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GUAUS  CENTESIMAES 


JL. 


JANEIRO 


DIAS 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lo 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
Medias 


is;í(i 

12.4 
li.l 
13,2 
12.1 
11.9 
14,8 
14,6 
13,9 
15,1 
13.Õ 
13.6 
12.0 
lO.o 
12  2 
13.8 
16.0 
13,9 
14.2 

14.9 

13,3 

13.4 

13,4 

14,3 

14,3 

li,6 

1V,8 

13,7 

16,2 

16,9 

13,7 

17,2 

14,28 


■ISo? 

12,3 
13,3 
14,6 
13,4 
14,6 
14,8 
13,3 
10,7 
13,0 
13,4 
14,6 
13,2 
13,1 
11,9 
10.9 
13,2 
12,9 
13,6 
11,3 
12,4 
7,3 
10.0 
12,8 
10,8 
7,8 

y/i 

9,4 
8,3 
8,4 
8,8 
9,0 
11.84 


•I8jS 


13.3 

13.0 

12,1 

10,3 

12,8 

12,6 

11,8 

12,1 

11,7 

11,6 

12,8 

11,3 

9,8 

9,9 

12,7 

U.i 

11,1 

11,0 

11,2 

10,4 

12,3 

12,0 

9.9 

11,1 

10,7 

11,8 

10,3 

11,6 

12,1 

13,1 

12,3 

11,64 


18;í9 


14,0 

12,8 

12,6 

10,9 

11.0 

H,5 

10,4 

11,3 

11,0 

10,8 

10.1 

10,2 

12,8 

10,3 

9,1 

12,3 

12.2 

12,3 

13,9 

14,1 

14,7 

10,7 

12,9 

13.7 

13,2 

13,7 

14,8 

14,2 

10,2 

13.8 

11,8 

12,23 


I8<i0 


16,5 

18.3 

16,1 

13,3 

13,4 

13,6 

10.9 

11,3 

12,4 

12.0 

13,0 

13,0 

11.3 

13,1 

13,9 

12,8 

12.7 

12.9 

11,7 

13.8 

15,3 

14,7 

14,6 

13,7 

1!,1 

13,0 

14,8 

13,S 

14.3 

13.0 

14.9 

13,79 


1861 


13,9 

14,0 

15,2 

14,3 

12.0 

13,1 

12,0 

13,9 

13,0 

1'0 

11.3 

12,0 

11,8 

11,2 

12,0 

12,3 

11,4 

10,6 

10,9 

11,8 

11,9 

13,6 

13.3 

12.4 

16.2 

16,3 

13,0 

14,8 

13,9 

13,8 

13.9 

13.01 


1862 


12,7 

13.3 

12.7 

11.4 

11,2 

11,8 

13,0 

13,7 

13,4 

13,2 

14.6 

13.0 

12.9 

13,3 

12.6 

12.4 

13.1 

12.6 

13,3 

13.6 

13.3 

15,1 

16.1 

15.4 

13.0 

14.4 

17.3 

li.7 

14.1 

13,4 

16.1 

13,83 


I8«3 


12.2 

li,4 

12,5 

13,2 

14,3 

14,0 

12,4 

12,2 

12,6 

13,3 

12,8 

11,3 

12,6 

12.5 

11,6 

11,7 

11.8 

12,5 

15,4 

12,0 

10,9 

13,2 

13.4 

14,3 

18.3 

16,3 

13,7 

13,7 

13.0 

14,3 

13.8 

13.31 


MEDIAS 


13.44 

14,18 

13,62 

12,66 

12,90 

13,28 

12,30 

12,66 

13,02 

12,60 

12,83 

12,30 

11,83 

11,83 

12,08 

12,79 

12,3» 

12,46 

12,83 

12,92 

12,71 

13,09 

13,69 

13,24 

13,64 

13,74 

14,12 

13,69 

13,11 

13,76 

13,63 

13,02 


XXX 


' 

TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DIAS 

FEVEREIRO 

MEDI  \S 

1856 

•18o7 

■1858 

■18o9 

•1860 

Í8G1 

1802 

•1863 

1 

14,8 

10,4 

13,6 

11,5 

13,6 

13,5 

17,0 

13,0 

13,50 

2 

lo,3 

11,8 

14,0 

13,4 

10,0 

10,0 

10,9 

13,8 

13,90 

3 

lo,3 

7,6 

14,6 

14,3 

9,0 

13,1 

17,2 

13,3 

13,33 

4 

16,3 

10,0 

14,8 

14,4 

8,6 

14.7 

17,4 

13,6 

13,72 

5 

15,3 

9,0 

13,8 

13,8 

10,2 

14.4 

17,2 

13,5 

13,43 

6 

16,6 

10,0 

14,4 

12  2 

10,1 

13,8 

10,2 

15,5 

13,60 

7 

16,2 

11,3 

14,8 

13,1 

13,3 

14,0 

15,4 

15,1 

14,17 

8 

17,3 

13,2 

13,1 

13,1 

12,9 

11,6 

14,3 

14,7 

14,03 

9 

13,9 

12,9 

14,2 

14,3 

15,0 

8,4 

10,8 

14,3 

13.22 

10 

16,1 

13,6 

13,4 

14,4 

11,1 

8,8 

8,5 

14,8 

12,59 

11 

13,7 

11,0 

14,3 

13,6 

11,9 

13,0 

8,1 

13,0 

12,83 

12 

16,6 

13,6 

14,0 

10,9 

11,3 

13,2 

9,3 

13,9 

12,85 

i:j 

13,6 

14,0 

12,7 

13,3 

9,4 

13,5 

12,2 

16,3 

13,38 

li 

13,6 

14,1 

14,1 

14,3 

7,5 

12,9 

12,4 

17,7 

13,35 

lo 

lo,2 

14,0 

13,7 

16,4 

6,3 

13,8 

13,0 

17,8 

14,10 

16 

14,3 

13,8 

13,6 

10,6 

9,2 

14,0 

15,1 

17,7 

14,34 

17 

14,4 

13,0 

13,0 

16,8 

11,0 

13,6 

10,0 

13,9 

14,29 

18 

12,8 

14,3 

13,3 

10,4 

8,1 

13,0 

14,5 

14,6 

13,72 

19 

12,3 

12,4 

15,4 

14,8 

10,4 

12.1 

16,3 

14,5 

13,55 

20 

12,8 

li,4 

16,3 

14,0 

12,6 

13,5 

17,0 

14,1 

14,34 

21 

12,1 

10,0 

14,3 

13,8 

13,0 

13,4 

10,1 

14,1 

14,45 

22 

12,6 

14,3 

12,3 

17,4 

13,8 

13.7 

16,7 

13,3 

14,51 

%i 

7,7 

12,4 

12,8 

1H,3 

12,3 

11,0 

17,1 

13,3 

13,39 

2't 

li,2 

13,9 

16,2 

18,8 

11,0 

13,0 

13,8 

13,3 

14,80 

2o 

l'j,2 

10,3 

13,8 

18,3 

12.2 

12,4 

15,7 

15,3 

14,83 

2(i 

1  '1,0 

17,8 

13,1 

111.4 

14,8 

13,0 

17,3 

15,5 

10,01 

27 

14,8 

18,0 

12,2 

I'.i,:í 

Tl  .9 

14,4 

10,3 

16,3 

13,77 

28 

17,6 

J4,9 

13,1 

19,1 

IS.O 

15,3 

14,8 

17.2 

10.28 

29 

16,6 

- 

- 

- 

17,7 

- 

- 

- 

17,15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

llcijias 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14,72 

13,27 

14,26 

13.23 

11,71 

13,30 

14,76 

15,16 

14,12 

XXXÍ 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

- 

' 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DIAS 

MARÇO 

ISaf. 

íSa7 

•18oS 

lSo9 

•ISCO 

ISGl 

1862 

1863 

1 

16,6 

17,4 

15,0 

19.4 

li,0 

14,3 

13,8 

17,5 

16,06 

2 

16,1 

17,2 

13,5 

19.0 

14,9 

17,1 

13,3 

16,8 

16,02 

3 

17,7 

18,4 

12,3 

19,3 

18,3 

19,2 

14,7 

13,0 

16,61 

4 

17,8 

20,4 

11,1 

22.4 

19,9 

20,2 

14,2 

13,6 

17,45 

5 

17,4 

22,0 

12,3 

22.1 

18,4 

19,8 

16,0 

12,4 

17,57 

6 

ia,i 

18,2 

13,6 

22,4 

20,0 

21,4 

16,4 

15,5 

17,83 

7 

18,3 

13.8 

13,4 

21.1 

13,3 

21,8 

16,8 

15,5 

17,25 

8 

15,3 

18,4 

17,0 

19,6 

15,4 

24,5 

13,9 

13,1 

17,65 

9 

16,8 

13,4 

16,6 

17,3 

13,0 

24,4 

15,6 

13,4 

16,31 

10 

17,0 

12,3 

14,8 

19,6 

11,4 

24,1 

17,8 

14,9 

16,49 

11 

16,3 

12.1 

11,7 

21.0 

13,2 

20,1 

15,5 

13,8 

15,46 

12 

16,0 

13,2 

12,6 

21,4 

12,0 

17,2 

15,9 

15,5 

15,47 

13 

17,0 

14,8 

11.8 

21.2 

14,1 

19,6 

15,2 

14,6 

16,04 

14 

17,0 

16,0 

15,7 

18,7 

14,6 

18,1 

14,2 

15,6 

16,24 

lo 

16,0 

17,4 

18,8 

14,4 

14,1 

18,2 

13,2 

14,6 

16,09 

16 

16,0 

18,0 

20,4 

16,3 

13,0 

18,2 

14,0 

13,8 

16,49 

17 

15,6 

14,0 

20,4 

17,1 

18,8 

20,0 

16,0 

13,9 

17,04 

18 

13,2 

12,6 

21,6 

15,8 

20,6 

16,5 

14,7 

15,5 

16,56 

19 

15,3 

11,9 

21,4 

13,8 

18,9 

16,9 

14,8 

13,6 

16,08 

20 

17,0 

13,4 

21  2 

16,5 

19,0 

20,0 

15,7 

16,5 

17,41 

21 

16,6 

12,8 

18,8 

19,7 

17,0 

18,9 

16,4 

17,5 

17,21 

22 

19,9 

12,7 

18,0 

17,2 

18,0 

20,0 

16,4 

19,3 

17,79 

23 

18,6 

12,0 

16,4 

16,9 

13,0 

16,6 

18,0 

17,7 

16,40 

24 

16,1 

14,7 

18,2 

17,5 

18,1 

16,6 

15,7 

17,8 

16,84 

25 

16,1 

16,0 

19,2 

19,3 

16,1 

13,4 

16,8 

16,9 

16,97 

26 

15,5 

17,4 

19.6 

20,4 

14,9 

13,5 

13,3 

19,9 

17,31 

27 

14,5 

18,7 

18,0 

19.1 

13,7 

14,6 

16,5 

20,2 

17,23 

28 

13,9 

16,8 

16,8 

18,0 

17,4 

13,8 

16,9 

19,5 

16,89 

29 

15,1 

14,8 

17,0 

16,0 

18,0 

14,3 

16.4 

19,5 

16,52 

30 

17,1 

13,9 

17,0 

16,3 

14,8 

14,1 

16,2 

18,1 

16,19 

31 

Medias 

19.6 

16.4 

13,1 

10,0 

14,0 

14,4 

13,7 

17,6 

16,10 

16,60 

13.66 

16.37 

18,63 

16,06 

18,23 

13.68 

16,11 

16,69 

XXXII 


TEMPERATURA  MMIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CE.NTES1.MAES 

DIAS 

ABRIL 

5IEDIAS 

1856 

im 

•1858 

•i8o9 

ISCO 

•1861 

■1862 

•1863 

1 

15,9 

14,8 

18,0 

19,0 

13,4 

15,3 

10,4 

17,4 

16.30 

2 

15,9 

15,3 

18,0 

21,0 

14,7 

17,6 

17,1 

18,1 

17,24 

3 

16,1 

16,9 

20,2 

25,4 

14,6 

20,8 

15,8 

24,5 

19,29 

4 

17,6 

18,1 

20,5 

25,4 

12,3 

17,9 

16,4 

23,7 

18,99 

S 

13,1 

16,7 

18,0 

26,0 

13,8 

20,3 

■       19,5 

22.2 

18,93 

6 

15,3 

17,8 

18,3 

20,4 

14,7 

19,2 

21,9 

20,4 

18,35 

7 

15,9 

18,0 

16,6 

20,8 

14,8 

20,3 

21,3 

17,7 

18,17 

8 

15,2 

18,8 

10,8 

23,5 

15,4 

24,3 

22,9 

18.0 

19,39 

9 

15,3 

16,2 

16,4 

20,8 

13,2 

23,3 

16,7 

10,9 

17,65 

10 

16,1 

14,4 

17,6 

19,3 

17,1 

19,6 

19,0 

16.8 

17,49 

11 

19,3 

14,4 

16,8 

19,0 

20.3 

18,8 

17,3 

13,1 

17,05 

lã 

17,3 

Í3,l 

16,2 

17,2 

22,3 

18,1 

13,8 

13.3 

17,19 

13 

15,1 

15,1 

18,8 

18,4 

23,0 

17,0 

17,8 

10,6 

17,98 

14 

13,6 

15,4 

21,5 

18,3 

17,6 

15,4 

16,0 

16.3 

17,04 

15 

17,8 

13,3 

24,6 

21,7 

19,3 

17,0 

14,3 

18,3 

18,34 

16 

16,4 

16,i 

22,3 

22,6 

19,2 

19,8 

10,2 

17,5 

18,80 

17 

16,4 

19,2 

23,6 

22,3 

13,6 

20,9 

19,6 

19,4 

19,37 

18 

16,7 

19,1 

22,0 

16,0 

15,4 

22,1 

21,3 

22.3 

19,39 

19 

16,3 

20,1 

22,5 

17,8 

10,0 

21,5 

19,8 

22.2 

19,52 

20 

16,1 

21,6 

23,0 

17,7 

17,6 

20,6 

22,6 

23.0 

20,33 

21 

15,6 

23,0 

23,7 

17,8 

18,7 

17,6 

20,4 

23,9 

20,09 

22 

15,6 

24,0 

22,2 

17,5 

19,3 

18,7 

21,0 

22,3 

20.17 

23 

17,1 

24,7 

20,3 

18,0 

13,3 

18,1 

21,0 

2i,4 

19,89 

24 

17,2 

19,9 

23,0 

18,8 

19,8 

18,5 

20,8 

23,8 

20,23 

25 

10,4 

17,3 

22,7 

20,0 

16,0 

17,4 

18,2 

2i,6 

19,15 

26 

10,1 

15,6 

22,7 

21,0 

13,5 

18,2 

19,4 

19,1 

18,90 

27 

16,0 

15,5 

23,8 

17,3 

18,4 

18,3 

23  2 

24,1 

19,58 

28 

10,6 

15,2 

24,8 

10,5 

20,6 

15,3 

21,7 

24,0 

19,34 

29 

15,2 

15,9 

22,1 

10,0 

21.9 

l'.l.l 

r.1,8 

22.0 

19,07 

30 

16,8 

10,4 

20,5 

10,2 

21,8 

21,2 

1H.8 

10,5 

18,53 

Nédias 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,29 

17,49 

20,66 

19,89 

17.33 

19,09 

19,10 

20,22 

18,70 

XXXIil 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DIAS 

MAIO 

MEDIAS 

•is;í« 

l8o7 

•lSo8 

18o9 

ISCO 

ISGl 

1SG2 

is(í;{ 

1 

17,7 

18,4 

13,7 

17.4 

21,0 

22,3 

20,4 

13,9 

18,62 

2 

18.7 

17,0 

14,4 

16,6 

20,6 

22,3 

24,0 

17,9 

19,00 

3 

19,7 

13,3 

13,6 

13,7 

20,0 

21,8 

18,7 

17,9 

18,09 

4 

20,2 

18,4 

14,1 

16,3 

22,0 

23,6 

18,3 

19,6 

19,06 

5 

17,8 

20,0 

16,2 

16,8 

24,2 

23,1 

19,2 

21,0 

20,04 

6 

19,3 

19,3 

18,3 

17,2 

22,1 

22  2 

18,0 

23,0 

19.93 

7 

18,0 

19,3 

21,4 

19,3 

19,3 

21,0 

18,3 

19,4 

19,38 

8 

16,7 

19,3 

18,3 

24  2 

19,4 

18,0 

19,1 

21,2 

19,32 

9 

17,3 

18,0 

18,4 

21,3 

22,0 

19,3 

17,8 

22,3 

19,38 

10 

20.3 

17,3 

16,8 

19,6 

20,9 

17,7 

17,0 

22,0 

19,04 

11 

20,4 

18,0 

16,1 

24,1 

20,9 

16,0 

17,3 

22.7 

19,46 

12 

18,6 

19,0 

16,8 

16,7 

21,4 

16,6 

18,5 

23,7 

18,92 

13 

17,3 

19,6 

19,0 

17,2 

20,7 

21,0 

17,3 

23,2 

19,41 

14 

19,0 

17,3 

18,3 

19,3 

21,6 

23,0 

16,4 

23,4 

19,84 

13 

16,2 

18,1 

18,4 

20,2 

21,8 

25,1 

17,7 

23,0 

20,06 

16 

17,6 

22,0 

20,6 

22,6 

21,4 

23,7 

22,3 

22.4 

21,82 

17 

18,3 

22,8 

24,7 

22,6 

19,0 

23,6 

22  2 

19,8 

21,63 

18 

18,9 

26,0 

27,4 

20,4 

18,8 

20,0 

22,8 

16,8 

21,39 

19 

24,6 

26,3 

23,4 

20,9 

19,3 

22,1 

24,7 

18,7 

22,33 

20 

22,6 

19,9 

26,1 

18,0 

22,6 

23,0 

22,3 

17.3 

21,30 

21 

18,6 

17,9 

23,8 

18,0 

27,4 

23,8 

22  1 

19,7 

21,66 

22 

18,3 

16,6 

23,2 

17,6 

28,1 

23,7 

19,8 

18,6 

20,99 

23 

18,0 

13,1 

21,6 

18,4 

29,0 

23,7 

22,3 

18,9 

20,90 

24 

18,2 

17,3 

23,4 

19,3 

27,8 

24,0 

23,3 

16,7 

21,28 

23 

21,7 

17,4 

24,4 

19,7 

23,0 

26,0 

22,1 

18.8 

21.89 

26 

23,3 

17,8 

30,0 

17,7 

23,0 

21,2 

23,4 

20.1 

22,39 

27 

22,3 

17,2 

32,2 

17,8 

23,0 

19,0 

27,8 

23.2 

23,09 

28 

20,2 

17,0 

33,1 

19,3 

31,2 

17,9 

26,0 

22,3 

23.30 

29 

17,9 

20,0 

33,3 

17,4 

30,6 

19,3 

18,4 

23,8 

22,62 

30 

19,7 

22,3 

32,3 

17,3 

23,0 

19,2 

16,8 

23,4 

22,30 

31 

Mpilias 

21,8 

23,4 

28,4 

17,0 

22,3 

24.0 

17,8 

23,1 

22,47 

19,41 

19,21 

22  27 

18.91 

23,03 

21,66 

20,31 

20,77 

20,72 

XXXIV 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEXTESIMAES 

DIAS 

JCXHO 

MEDIAS 

1856 

1857 

1858 

1839 

1860 

1861 

1S62 

1863 

1 

19,6 

1 

20,6 

29,0 

16,6 

22,0 

21,8 

21.1 

23.7 

22,05 

2 

19.2 

21,7 

27,8 

18,0 

21,4 

20,9 

21,3 

24,8 

21,89 

3 

22  2 

23,4 

23,7 

17,9 

20,8 

23,3 

23,7 

26,2 

22,63 

4 

22,5 

28,8 

22,8 

18,6 

20,6 

24,0 

23,2 

23,0 

23.44 

5 

18,4 

23,8 

21,1 

19,8 

20,2 

24,6 

24,0 

24,7 

22,32 

6 

22,6 

2'4,3 

19,2 

19,7 

20,7 

22  1 

2i,6 

21,7 

21,86 

7 

27,1 

23.9 

19,5 

19,8 

22,7 

18,0 

26,4 

22,7 

22,51 

8 

27,9 

21,4 

20,6 

19,1 

22,1 

21,4 

24.9 

21,0 

22,30 

9 

26,3 

22,8 

24.3 

18,0 

21,0 

19,7 

21.2 

21,0 

21,82 

10 

26,8 

23,3 

23,9 

19,6 

20,0 

2i,3 

20,0 

18,1 

21,93 

11 

24,i 

26,3 

23,1 

20,0 

20,6 

24,0 

22.0 

18.4 

22,60 

12 

27,9 

32,7 

2i,9 

19,6 

22,7 

26,4 

21.3 

19,4 

24,36 

13 

23,1 

27,5 

26,4 

18,5 

21,5 

26,0 

20.8 

24,9 

23,59 

n 

20,0 

21,4 

23,5 

19,1 

19,6 

22,2 

21,0 

28,8 

22,28 

13 

18,9 

20,4 

26,0 

20,9 

2 1.1 

23,1 

21,9 

23,8 

22,26 

•0 

21,2 

19,9 

22,6 

20,0 

19,8 

21,9 

21,0 

25,3 

21,46 

17 

21,7 

19,6 

21,3 

22,2 

21,4 

21,4 

29,7 

24,3 

22,70 

i          *^ 

20,6 

19.1 

23,8 

24,0 

22,2 

23,9 

30,4 

20,7 

23.09 

19 

21,8 

19,3 

27,4 

20,9 

21,0 

21,3 

28,2 

20,5 

22,60 

20 

21,2 

21.1 

28,3 

23,2 

21,8 

21.8 

28,6 

23,8 

23,73 

21 

29,1 

2i,2 

33,0 

25,5 

22,8 

21,1 

31,3 

29,4 

27,03 

22 

28,4 

28,3 

36,1 

31,0 

27.4 

23,4 

32,0 

28,1 

29,34 

23 

34,2 

29,6 

34,3 

32,6 

29,2 

22.5 

33,2 

27,6 

30,40 

i          2i 

33,5 

30.3 

34,4 

23,4 

24,3 

23,2 

29,6 

24,1 

27,85 

23 

35,1 

32,3 

34,6 

22.6 

25,0 

24,4 

24,8 

24,2 

27,90 

26 

33,5 

31,2 

.33,0 

24.0 

23,7 

23,7 

24,0 

25,3 

27,80 

27 

25,0 

23,5 

26,3 

25.8 

25,3 

21,8 

22,5 

27,2 

24,67 

28 

2 '.,3 

22,4 

23,3 

23,1 

27,3 

26,8 

23,5 

23,5 

24,53 

20 

2'»  ,8 

21,7 

23,0 

23,0 

20,7 

32,0 

24,6 

20,8 

24,82 

30 

23,6 

23,0 

30,2 

23,4 

2H,9 

31,4 

25,0 

29,6 

27,21 

1       Hrdías 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2'i,8?i 

24,34 

26,39 

21,80 

22,86 

23,32 

24.97 

24,08 

24.10 

XXXV 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GHAUS  CENTESIMAES 

r 


JULHO 


DIAS 


9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2o 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


1836 

23.6 
23.6 
25.0 
24.2 
29,4 
28,6 
22.0 
21,8 
22,8 
29,5 
28.8 
31.4 
28,9 
29.0 
25,8 
24,7 
29,3 
33,7 
33.8 
28,0 
24,4 
24,9 
23,2 
25,6 
24,4 
28.0 
30,1 
33,2 
31,6 
30,0 
30,8 
27,45 


1837 

23.6 
23.5 
27.5 
23.4 
27.7 
25.4 
23.4 
24,0 
23.5 
23.2 
30.2 
32.3 
34.3 
36.1 
35,3 
36.0 
36,0 
33,3 
37,3 
34,2 
30.0 
34.8 
31,8 
28,0 
28,1 
29,3 
29,3 
28.8 
27,2 
27,0 
28,4 
29.71 


■1858 


31,0 
33,4 
24,3 
23,4 
24,4 
20,8 
20.4 
22.0 
22  2 
29,4 
31,2 
28,6 
31,5 
29.4 
22.4 
22,0 
22,9 
27.7 
28,1 
23,7 
24,2 
27,1 
31,5 
26,7 
26.1 
24,6 
24,8 
26.0 
27.0 
24.4 
24,0 
23.98 


1839 


22,0 
23,4 
23.6 
27.3 
31,9 
35,8 
34,1 
36,0 
37,3 
29,0 
26.7 
32.4 
33,8 
31,5 
31,0 
30,2 
26,6 
24,1 
23,2 
23,8 
22.0 
22,1 
24,2 
26,0 
30.7 
33,0 
33,6 
34,0 
34.0 
34,8 
28,8 
29,32 


I8G0 


•18Ci 


2/, 2 
27,8 
28,0 
30,9 
34,3 
25,3 
23,8 
23,8 
23,3 
24,7 
23.0 
26,7 
26,4 
32,3 
29,2 
29,1 
23,2 
23,9 
23,4 
23,9 
23,8 
22,2 
30,2 
27.2 
24,7 
23,8 
24,8 
24,0 
27,4 
27,9 
30,6 
26.33 


32,0 
26,7 
29,0 
23,0 
22,6 
22  7 
26,2 
23,0 
22,5 
25,1 
28,3 
22,7 
22,9 
21,8 
22,3 
24,2 
29,0 
28,4 
22,8 
24,8 
26,5 
24,0 
24,5 
29,8 
29,6 
23,5 
24,0 
24.4 
27,6 
25,1 
25,1 
25,29 


1862 


31.2 

30.6 

29,2 

21.3 

20.3 

21,3 

26,8 

33.3 

33,3 

26,8 

28,1 

26,7 

26.8 

25,6 

24,1 

23,7 

22,6 
25,7 
30,1 
33,2 
32,4 
34,0 
35,9 
32,0 
29,8 
33,5 
34,0 
26,0 
26,8 
28,7 
33,0 
28,68 


1863 


33,4 

32,5 

30,8 

35,7 

31,2 

32.0 

29,5 

26,1 

23,4 

26,1 

23,7 

26.8 

24,4 

24.1 

24,2 

24,3 

24,0 

23,6 
25.5 
24,2 
24,6 
22,7 
26,2 
27,4 
26,7 
22,7 
22,6 
23,3 
24,9 
30,1 
26,1 
26,61 


28,00 
27.69 
27.26 
26,93 
27,72 
26,49 
26.02 
26,28 
26.54 
26,72 
28,00 
28,45 
28,63 
28,75 
26,79 
26,80 
26,70 
27,80 
28,05 
27,04 
25,99 
26,48 
28,44 
27,84 
27,51 
27,30 
28,15 
27.46 
28,31 
28,,50 
28,33 
27.45 


XXXVI 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DIAS 

AGOSTO 

MEDIAS 

!S.i6 

1837 

4838 

i8o9 

1860 

1861 

1S62 

1863 

1 

27.ti 

28,1 

26,6 

27.0 

27.8 

26.6 

37.8 

28,8 

28.79 

2 

27.9 

29,1 

27,2 

26.6 

32,1 

25.1 

26,0 

25,7 

27,46 

3 

29.7 

31.4 

26.9 

28,4 

33,5 

25,2 

25,3 

28,0 

28,.55 

4 

32.2 

28.9 

29,8 

28,8 

31,5 

29,1 

22,3 

27.0 

28.70 

o 

3.3.1 

26,1 

3o.O 

26.3 

28,3 

32.2 

24,1 

28.1 

29,15 

6 

2Ò.9 

24.0 

31,4 

28,7 

22,8 

30.6 

23.2 

28.2 

26,85 

7 

2.J.8 

24.3 

31,2 

32.0 

22.8 

27,8 

26,0 

29.6 

27,44 

8 

29.2 

21,7 

29,5 

26.0 

30,0 

30.2 

2.5.1 

34,0 

28,21 

9 

28.1 

26,4 

26.7 

25,2 

25,8 

35.4 

23,1 

33.5 

28,06 

10 

25,2 

29,8 

30,5 

24,8 

29.0 

34,2 

27,4 

28,1 

28,62 

11 

25.2 

29.6 

31,6 

26,8 

25.6 

27.5 

28.6 

29.6 

28,06 

12 

28.7 

29,2 

32,0 

29,9 

23.4 

28.1 

24,2 

29,7 

28,15 

1.1 

27.3 

27.1 

25.0 

30,4 

22.3 

31.6 

26.3 

30.5 

27,56 

li 

27.4 

23,3 

22,9 

29,2 

23,4 

37.3 

25.2 

29.3 

27,25 

lo 

297 

23,5 

24,2 

26.4 

23.0 

35,4 

22.1 

28.6 

26,61 

16 

2i,.'> 

22,8 

25,0 

28.3 

21,7 

25,2 

24.5 

25.9 

24,74 

17 

24.1 

23,7 

23,6 

30.8 

23.0 

27.1 

25,1 

24.0 

25.18 

18 

23.4 

26,8 

24,2 

32,0 

24.2 

28.7 

26,5 

24.5 

26.29 

19 

24.4 

23,6 

25,0 

31,1 

30.4 

26.2 

25,3 

32,1 

27,26 

20 

24,8 

23,9 

26,2 

28.5 

29.8 

27,5 

27.2 

33,3 

27,65 

21 

23,4 

23,2 

28.1 

28,7 

24.5 

33.4 

23.0 

32,9 

27,15 

22 

2o,2 

23,8 

25,3 

29.8 

26,6 

34.1 

25.4 

32,7 

27,80 

23 

28,8 

20,2 

29.7 

29.8 

25,8 

35,8 

20.8 

29.1 

28,25 

24 

33,2 

24,3 

27.2 

29.1 

28.9 

.33.7 

28.4 

28,7 

29,19 

2o 

32,9 

27,9 

22,4 

26.5 

29.2 

33,6 

27.0 

24.9 

28,05 

26 

32,4 

26,4 

24,5 

24,6 

32.4 

33.3 

24.0 

22.8 

27,55 

27 

.33,3 

29,4 

24,0 

25.3 

24,6 

27.0 

25,5 

20.2 

26,16 

28 

36,4 

24,4 

23,6 

25.0 

23.6 

26,7 

27,8 

20.8 

26.04 

29 

33,6 

22,4 

23,8 

25.5 

25.7 

24,1 

2(1.6 

21.9 

25,45 

:jo 

37,0 

23,4 

23,2 

24.K 

25.1 

27,8 

25,6 

22  2 

26,14 

31 

Hedia» 

31,2 

28,7 

23,7 

23,9 

23,3 

30.2 

22,8 

22.3     . 

25,76 

28,77 

25.72 

26.77 

27.75 

26,45 

30.02 

25,75 

27.65 

27,36 

XX  XVII 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

í 

DIAS 

SETEMBRO 

MKDIAS 

1So6 

•1857 

is;is 

18ji) 

ISOO 

ISdl 

IS62 

186.3 

1 

23,9 

26,0 

26.8 

28.3 

21,3 

30.2 

21,1 

20,9 

23,09 

2 

29,4 

23.3 

28,3 

32,3 

19,8 

30,2 

23,7 

20,3 

26,21 

3 

27,0 

21,2 

28,6 

26,3 

21  2 

29,7 

21,7 

22,8 

23,21 

4 

2G,0 

24,4 

26,7 

23,3 

24,7 

33,3 

20,2 

21,6 

23,30 

5 

23.4 

23,3 

26,6 

26,3 

27,0 

33,1 

21,3 

22.4 

23,97 

6 

2:(,3 

24,8 

26,9 

23,4 

27,2 

32,1 

23,0 

23,3 

26,00 

7 

23,7 

23.0 

26,9 

2i,3 

24,9 

29,3 

30,8 

27,1 

26,30 

8 

23,7 

24.8 

31,4 

2V,6 

22  2 

26,8 

31,7 

26,4 

26,43 

9 

23,8 

23.2 

3i.O 

27,1 

21,6 

23,3 

26.3 

23,1 

23,33 

10 

24,2 

23,1 

31,3 

27,8 

21.7 

26,0 

23,0 

24,7 

23,22 

11 

23.8 

23.2 

28.7 

28.1 

21.3 

22,0 

22,3 

24,8 

24,40 

12 

2f),2 

23.9 

24.0 

29,4 

22.4 

26,3 

27,4 

28,0 

23,93 

13 

30,2 

26,1 

28,0 

22.9 

23  2 

29,3 

23,9 

27,6 

26,67 

li 

23,9 

28,3 

24,6 

21,3 

23,0 

23,8 

22,0 

27,0 

24,83 

13 

23,1 

30,0 

24,0 

22,8 

20,2                  24,4 

19.3 

23,6 

23,70 

16 

30.4 

32,9 

23,8 

22,8 

22.8                  23,3 

19,3 

24,6 

23,29 

17 

33,1 

31,7 

24,8 

21,4 

24,3 

27,3 

26,2 

23,0 

26.30 

18 

2'.\8 

27,8 

21,9 

23.9 

21,7 

29,0 

28.1 

23,7 

23,99 

19 

2i.O 

26,0 

23,0 

27,8 

22  3 

28,0 

28,0 

23,1 

23.30 

20 

24.9 

23,3 

21,4 

23,4 

23,6 

28,8 

23,3 

23,0 

24,31 

21 

2(),9 

23,4 

22.7 

23,0 

27,4 

2C,0 

21,8 

21,3 

24,09 

22 

21,8 

23,0 

21,3 

23,4 

26,1 

24,3 

22,0 

21,3 

22,92 

23 

22,0 

23,3 

22,4 

23,3 

18,4 

23,3 

22,7 

2i,4 

22,03 

24 

21,6 

24,2 

23,4 

23,0 

17,7 

23,9 

22,0 

20,2 

22,23 

23 

23,6 

19,9 

26,8 

23,8 

19,2 

21,3 

22.6 

21,8 

22,40 

2(5 

21,2 

21,2 

22.8 

24,6 

20,3 

21,0 

22.2 

20,7 

21,73 

27 

19.1 

21,8 

23,0 

23,0 

19,2 

20,9 

22.7 

23,9 

22.20 

28 

19.1 

24,3 

21.8 

23.2 

19.9 

23,8 

21,8 

23,4 

22,19 

29 

19.3 

24,6 

21.4 

21.3 

19,3 

22.1 

22,0 

20,6 

21,33 

30 

16,8 

23,6 

22.7 

21,1 

19.0 

24,3 

22,1 

21,8 

21,30 

31 

Jlolias 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

24,37 

24,98 

23,47 

24,87 

22,14 

26,30 

23,38 

23,48 

24,44 

XXXVIII 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DIAS 

OUTUBRO 

MEDIAS 

18o« 

1837 

1838 

d8o9 

1«60 

1861 

1862 

1863 

1 

19,6 

21,8 

22,1 

23,3 

21,3 

21,0 

24,8 

21,4 

21,94 

2 

21,3 

24,8 

24,0 

28,5 

23,2 

21,4 

28,0 

22,0 

24,13 

3 

22,7 

27,2 

26,3 

27,2 

23,3 

22,3 

28,7 

27,8 

23,96 

4 

21,6 

23,1 

26,2 

20,7 

27,2 

21,7 

23,6 

28,6 

24,39 

5 

19,6 

20,9 

23,1 

19,6 

24,2 

22  7 

24,9 

27,0 

23,00 

6 

20,6 

21,9 

23,0 

18,2 

26,3 

22,8 

21,6 

20,6 

21,90 

7 

20,2 

22,1 

20,0 

20,5 

27,9 

20,8 

26,1 

19,1 

22,00 

8 

19,6 

20,1 

23,4 

18,8 

26,1 

21,3 

24,7 

16,8 

21,63 

9 

19,8 

21,3 

22,0 

18,0 

26,3 

21,9 

21,0 

18.4 

21,11 

10 

19,9 

23,1 

19,1 

18,4 

28,0 

21,1 

21,1 

17,3 

21,00 

11 

20,2 

26,6 

18,9 

19,3 

20,4 

20,8 

22,6 

13,6 

21,33 

12 

22,1 

26,6 

20,7 

18,9 

19,8 

21,2 

27,1 

17,8 

21,77 

13 

18,9 

26,3 

24,4 

19,1 

21,8 

22,1 

30,8 

17,8 

22,67 

14 

21,3 

23,8 

23,4 

19,8 

21,4 

20,3 

29,0 

18,9 

22,76 

15 

18,8 

22,3 

23,2 

21,0 

21,4 

19,3 

19,1 

18,1 

20,42 

16 

22,3 

22,7 

21,7 

20,3 

21,1 

16,2 

20,7 

17,7 

20,34 

17 

24,5 

23,0 

20,8 

19,7 

23,0 

20,3 

22,0 

19,2 

21,64 

18 

24,4 

19,1 

17,4 

20,6 

24,7 

20,4 

20,0 

21,4 

21,00 

19 

21,6 

17,3 

18,1 

19,8 

23,8 

20,9 

20,1 

21,1 

20,59 

20 

21,3 

18,3 

16,2 

18,6 

23,3 

20,6 

20,4 

22.2 

20,11 

21 

22,7 

19,4 

18,7 

19,9 

21,7 

19,7 

22,0  ♦ 

22,6 

20,83 

22 

22,0 

17,2 

19,7 

17,4 

22,3 

20,9 

23,8 

22.G 

20,70 

23 

21,7 

13,4 

19,1 

16,4 

20,3 

21,9 

20,6 

22,9 

19,79 

24 

22,8 

14,6 

19,6 

16,4 

20,3 

22,8 

17,1 

19,3 

19,11 

25 

23,4 

16,0 

21,0 

18,8 

20,2 

19,7 

17,3 

20,5 

19,64 

26 

21,4 

18,9 

20,1 

16,3 

20,9 

19,3 

19,7 

19,8 

19,55 

27 

21,6  . 

18,6 

21,0 

13,2 

19,9 

17,3 

23,8 

19,3 

19,61 

28 

21,4 

16,2 

22,4 

18,2 

17,3 

17,0 

19,7 

19,7 

18,99 

29 

20,6 

17,4 

21,6 

18,0 

19,3 

17,6 

17,3 

20,3 

19.06 

30 

19.9 

18,3 

22,3 

18,3 

21,2 

18,1 

18,3 

20,9 

19,69 

31 

lediu 

21,3 

20,1 

19,6 

18,6 

20,8 

16,4 

17,6 

18,8 

19,15 

21,26 

20,92 

21,47 

19,48 

22,91 

20,34 

22,45 

20,51 

21,16 

XXXIX 


TEMPERATURA  MÁXIMA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

r 

DIAS 

NOVEMBRO 

MEDIAS 

1856 

1857 

1S58 

•1859 

18C0 

18C1 

1862 

18C3 

1 

19,7 

18,0 

18.2 

18,3 

20,3 

17,3 

18,1 

1/.2 

18,41 

9 

21,1 

18,7 

16,2 

16,7 

18.9 

14,9 

17,9 

19.0 

17,92 

3 

19,3 

19.0 

17,2 

16,8 

19.8 

14,9 

13,8 

17.1 

17,53 

4 

20.1 

18,0 

12.1 

18,1 

21,0 

13,3 

16,4 

19.2 

17,33 

5 

18,7 

13,4 

14,8 

18,8 

21,6 

13,2 

16,0 

19,3 

17.25 

6 

19,1 

18,3 

17,2 

18,9 

17,2 

13,6 

18.9 

23.1 

18,54 

7 

18,3 

19,7 

17,1 

18,3 

18,1 

18,0 

20,9 

21.3 

19,01 

8 

17,3 

19,0 

13,4 

19,8 

22,0 

17,8 

20,8 

23.2 

19,16 

9 

13,6 

18,8 

16,1 

22,1 

20,7 

13,1 

19,4 

17,8 

18,20 

10 

16,2 

18,0 

17,8 

18,8 

19,3 

13,3 

17,6 

17,3 

17,31 

11 

16,3 

20,0 

18,6 

18,2 

18,3 

17,6 

15,6 

16,6 

17,68 

12 

14,7 

19,4 

18,6 

13,3 

16,6 

19,8 

15,4 

13,1 

16,86 

13 

13,0 

16,9 

17,8 

16,9 

13,1 

19,8 

16,2 

16,1 

16,47 

14 

13,7 

16,4 

17,3 

13,3 

17,8 

13,6 

15.2 

13,2 

13,36 

15 

14,7 

14,3 

18,4 

16,1 

17,8 

13,3 

14,1 

14,3 

13,05 

16 

13,4 

19,4 

18,3 

15,3 

17,7 

16,7 

13,8 

13,6 

16,28 

17 

14,8 

16,4 

18,1 

13,2 

18,3 

16,3 

15,3 

13,0 

15,93 

18 

13,6 

20,3 

18,1 

14.i 

18,2 

13,7 

13,7 

16,6 

16,07 

19 

13,8 

19,0 

17,0 

13,3 

13,0 

13.1 

14,2 

19,0 

16,33 

20 

17,0 

18,7 

13,9 

14,8 

17,0 

13,0 

13,2 

17,1 

16,09 

21 

16,0 

16,8 

18,3 

14,3 

16,3 

13.5 

14,1 

18.6 

16,26 

22 

16,3 

16,4 

17,4 

13,0 

17,1 

17,4 

12,2 

13.9 

13,96 

23 

13,3 

16,6 

18,0 

13,0 

13,2 

17,9 

10,3 

13,8 

13,41 

2i 

17,0 

13,8 

18,4 

16,4 

14,6 

18,4 

12,4 

18,9 

16,49 

23 

18,3 

16,0 

18,2 

13,2 

13,0 

18.3 

12,0 

18,2 

16.42 

26 

19,0 

13,2 

17.3 

17,4 

13,7 

17,7 

13,1 

18,3 

16,49 

27 

17,3 

12.8 

18,6 

17,6 

14,9 

17,7 

15,2 

18,2 

16,66 

28 

13,0 

10.6 

18,8 

17,3 

13,6 

16,7 

13,8 

18.2 

13,50 

29 

13,1 

16,2 

17.2 

13.3 

15.3 

13,7 

12,3 

16,3 

15,23 

30 

14,8 

13,6 

17.9 

17,3 

16,4 

12,7 

13,9 

17,3 

13.79 

31 

Medias 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,64 

17.12 

17.28 

16.83 

17,4a 

16.29 

15,27 

17,-34 

16,79 

XL 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  SIANHÂ,  9  HORAS  DA  NOITE,  HAXIMA  E  HINIHA 

DIAS 

DEZEMBRO 

MEDIAS 

ISoii 

18o6 

1837 

■18b8 

18o9 

1860 

1861 

1862 

1 

13,0 

6,7 

14,i 

11,8 

12,4 

14,0 

8,2 

12,1 

11,57 

2 

10,2 

8,3 

13,8 

13,6 

9,5 

14,6 

10,6 

13,7 

11,79 

3 

7,4 

11,4 

14,3 

14,9 

7,8 

12,8 

13,3 

13,6 

11,94 

4 

7,1 

14,4 

12,3 

14,3 

6,4 

13,1 

11,6 

13,0 

11,52 

S 

6,3 

14,9 

11,4 

12,2 

3,6 

15,0 

11,7 

12.3 

11.20 

0 

0,6 

13,0 

10,5 

8,9 

6,4 

13,4 

13,9 

11,9 

10,70 

7 

6,7 

14,3 

10,0 

8,3 

8,6 

13,5 

13,0 

11,3 

10,71 

8 

9,0 

17,0 

10,0 

6,6 

12,9 

14,8 

10,9 

11,0 

11,32 

9 

5,8 

15,3 

10,2 

6,8 

13,7 

13,2 

12,0 

12.6 

11,22 

10 

5,6 

13,1 

10,1 

7,9 

11,6 

13,9 

14,2 

9,4 

10,72 

11 

6,1 

13,0 

8,8 

8,3 

10,1 

13,4 

10,6 

8,7 

10,12 

12 

6,9 

16,0 

9,3 

10,1 

9,1 

11,7 

12,3 

10,3 

10,71 

i:{ 

8,2 

11,8 

10,2 

11,5 

7,6 

11,1 

10,6 

9,4 

10,05 

14 

8,7 

10,3 

10,1 

9,3 

6,9 

9,7 

10,0 

9,6 

9,32 

13 

7,8 

9,1 

8,9 

7,0 

6,7 

7,8 

10,1 

9,9 

8,41 

IG 

10,0 

8,3 

9,2 

9,3 

5,1 

7,1 

11,3 

9,8 

8,70 

17 

13,8 

6,8 

9,3 

12,1 

7,5 

7,3 

10.7 

9.3 

9.60 

18 

12,9 

7,4 

8,9 

14,2 

5,6 

9,8 

11.1 

10.;! 

10,02 

19 

10,4 

9,7 

9,6 

14,2 

7,4 

10,0 

10,1 

13.0 

10,55 

20 

11,7 

8,8 

8,9 

1.3,4 

5,8 

10,5 

6,6 

12,7 

9,80 

21 

12,1 

10,0 

7,3 

12,0 

4,5 

13,8 

6,:t 

9,9 

9,51 

22 

11,3 

9,6 

7,5 

11,7 

4,7 

9,7 

5,8 

8,7 

8,62 

23 

12,8 

8,6 

7,8 

11,2 

8,4 

13,2 

6,4 

7,9 

9,54 

2i 

13,4 

8,9 

8,2 

10,4 

12,3 

1 4,4 

9,1 

1(1,1 

10,85 

2:; 

12,6 

10,7 

8,1 

10,7 

13,5 

12.1 

5,7 

0,0 

9.92 

20 

13,7 

7.2 

8,1 

12,0 

12,3 

13.4 

8,2 

8.4 

10.41 

27 

11,0 

»,l 

9,6 

12,6 

14,8 

14.9 

11.1 

8,0 

11.34 

28 

7,9 

10,6 

5,0 

13,4 

15,2 

15,3 

11,2 

7.5 

10,7C) 

29 

11,0 

7,8 

(1.0 

12,5 

14.8 

14,8 

8,6 

10..! 

10,72 

30 

10,3 

5,3 

7,2 

10,1 

14,3 

14,0 

8,9 

12,4 

10,31 

31 

Hcilias 

9,4 

8,9 

8,0 

9,4 

12,3 

12,3 

10,9 

9,2 

10,05 

9,64 

10,63 

9,46 

10,99 

9,48 

12,41 

10,16 

10,42 

10,40 

XLI 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

- 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ.  9  HORAS  DA  NOITE,  HAXIDIA  E  MINIHA 

DIAS 

JANEIRO 

MEDIAS 

is;í6 

■1Sj7 

•I8;íS 

■18:j9 

18fiO 

18C1 

lSf)2 

1863 

1 

9,3 

9,3 

8,6 

8,8 

14,6 

8,3 

10,0 

8,4 

9,60 

2 

11,0 

9.9 

8,7 

9,3 

14,6 

10,1 

11,1 

10,8 

10,09 

3 

10,7 

11.2 

7,9 

8,2 

13,4 

12,0 

10,2 

10,2 

10,72 

4 

10,1 

10,7 

6,7 

6.7 

14,9 

12,5 

9,0 

10,3 

10,11 

5 

8,9 

11. li 

8,8 

6,5 

13,4 

9,0 

8,2 

12,1 

9,81 

6 

10,8 

12,5 

10,3 

6,6 

9,4 

9,9 

8.3 

10,9 

9,84 

7 

11,7 

9.7 

8,5 

6,5 

8,5 

9,7 

9,9 

9,4 

9,24 

8 

11,8 

7,2 

7,9 

6,7 

8.2 

10,5 

12,6 

9,9 

9,35 

9 

13,2 

9,1 

7,6 

6,1 

9,9 

9,9 

12,7 

10,8 

9,91 

10 

11.3 

13,1 

7.5 

6,0 

10,2 

8,6 

12,0 

10.8 

10,00 

U 

10,6 

13.2 

9.1 

5,o 

10.4 

8,0 

12,4 

9,2 

9,80 

12 

9,2 

13,0 

6,9 

5.6 

10.2 

8,8 

12,4 

7,7 

9,22 

13 

8.0 

11,1 

7.0 

7,0 

9,9 

8,4 

10,4 

7,9 

8,71 

li 

9.2 

9,4 

7,4 

7,3 

10,1 

8,4 

10,8 

9,1 

8,90 

lo 

9.'i 

7,3 

8,3 

5,4 

9,7 

8,7 

10.1 

8,2 

8,39 

16 

13.2 

9,9 

7,2 

8,5 

10,2 

9,4 

9.0 

7,9 

9,41 

17 

11.0 

8,7 

7,0 

8,1 

10,9 

7,1 

9,8 

6,7 

8,72 

18 

12,3 

7.9 

6,0 

7,6 

10,3 

7,2 

9,1 

9,1 

8,76 

19 

13,4 

7,3 

6,5 

9,2 

9,3 

6,7 

10,3 

11,1 

9,30 

20 

li.2 

9,8 

5,4 

10,2 

11,6 

7,3 

10,2 

7,9 

9,60 

21 

13,1 

6,4 

7,9 

12,4 

13,8 

7,0 

11,4 

8,1 

10,01 

22 

13,5 

7,1 

6,4 

8,9 

13,0 

8,3 

12,5 

9,4 

9,91 

23 

13,0 

9,4 

5,4 

10,0 

12,4 

8,2 

14,9 

10.6 

10.55 

21 

13,7 

7,6 

5,8 

11,7 

12,2 

8,2 

13,2 

10.9 

10,41 

25 

13,7 

5,9 

5,3 

10,6 

10,7 

10,1 

10,9 

12,7 

9,99 

26 

12,9 

6,4 

8,2 

11,1 

10,2 

10,4 

9,8 

11,0 

10,00 

27 

13,7 

6,1 

7,2 

H,7 

12,2 

10,2 

12,4 

10,6 

10,51 

28 

13,9 

5,5 

8,5 

11,7 

10,9 

9,3 

12,5 

10,9 

10,40 

29 

13,4 

4,1 

8,0      ■ 

9,1 

11,4 

8,6 

11.2 

9,9 

9,46 

30 

12,8 

5,0 

8,6 

11,3 

13,2 

8,0 

10,9 

9,6 

9,92 

31 

Medias 

13,1 

6,5 

8,2 

8,3 

13,0 

8.1 

11.7 

11,3 

10,02 

11, 8i 

8,78 

7,o2 

8,49 

11,37 

8,93 

10,97 

9,79 

9,72 

XLU 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DEDDZIDÃ  DAS 

OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  nANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE,  MÁXIMA  E  «INIMA 

DIAS 

FEVEREIRO 

MEDIAS 

18o6 

•1837 

1858 

•18a9 

•1860 

•1861 

1862 

1863 

1 

11,6 

7,4 

8,8 

8,0 

10,4 

9,9 

11,8 

10,1 

9,73 

2 

ll,i 

9,1 

10,0 

9,8 

7,3 

11,0 

12,3 

9,8 

10,19 

3 

12,2 

5,4 

11,3 

12,5 

5,6 

10,7 

12,1 

10,2 

10,00 

4 

11,9 

0,8 

11,7 

12,4 

4,6 

10,3 

12,8 

9,5 

9,90 

5 

11,1 

5,4 

10,0 

10,1 

5,2 

10,4 

11,0 

8,9 

9,13 

6 

11,6 

4,9 

11,7 

8,9 

5,4 

11,0 

10,8 

9,7 

9,25 

7 

11,7 

7,0 

12,1 

9,4 

0,8 

10,5 

122 

9,9 

9,93 

8 

12,i 

11,0 

12,2 

10,8 

9,4 

8,7 

11,0 

10,3 

10,72 

"    9 

12,7 

10,7 

12,6 

12,7 

12,1 

6,0 

6,8 

10,0 

10,45 

10 

13,6 

10,6 

11,1 

11,0 

8,3 

5,0 

4,3 

9,4 

9,30 

11 

12,7 

9,7 

10,9 

10,0 

8,4 

9,4 

4,7 

11,4 

9,03 

1-2 

13,0 

10,0 

H,l 

8,0 

7,9 

10,2 

4,8 

11,1 

9,39 

13 

13,0 

10,0 

10,8 

9,7 

6,5 

9,4 

6,4 

11,6 

9,07 

14 

10,9 

10,3 

11,8 

11,0 

3,9 

10,8 

8,4 

12,0 

9,93 

13 

11,0 

11,3 

12,3 

11,5 

2,6 

10,6 

11,0 

12,9 

10,40 

1(5 

li, 9 

11,2 

12,4 

11,4 

5,0 

10,5 

12,3 

13,0 

10,96 

17 

n,3 

10,5 

11,3 

11,5 

6,6 

10,8 

12,4 

10,8 

10,63 

18 

9,8 

9,0 

12,0 

12,0 

4,4 

11,4 

13,5 

9,9 

10,32 

19 

9,3 

9,0 

11,8 

10,1 

5,6 

10,3 

14,4 

9,5 

10,07 

20 

9,'i 

10,0 

13,0 

9,4 

9,6 

11,0 

14,1 

9,1 

l(),8'i. 

21 

8,9 

11,8 

13,4 

8,9 

10,2 

13,7 

13,1 

9,3 

11,16 

22 

9,1 

11,3 

9,1 

11,4 

11,0 

10,4 

13,1 

9,6 

10,02 

23 

7,2 

10,8 

9,3 

12,5 

9,0 

8.0 

12,4 

10,0 

9,90 

2'i 

9,;j 

9.9 

11,9 

13,2 

7,0 

9,8 

11,4 

9,0 

10,27 

2.J 

9,0 

12,8 

11,8 

13,3 

10,3 

10.2 

11,8 

11,0 

11,42 

20 

9,9 

13,3 

12,1 

14,4 

10,3 

10,4 

12,4 

10,9 

11,71 

27 

9,0 

13,4 

8,7 

13,9 

12,3 

10,3 

11,8 

11,5 

11.44 

2S 

11,0 

12,1 

10,2 

1V,7 

12,8 

11,6 

11,3 

12,3 

12,07 

29 

11,4 

- 

- 

- 

12,6 

- 

— 

- 

12,00 

Mediu 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

11,03 

9,84 

11,31 

11,18 

7,97 

10,13 

10,90 

10,51 

10,39 

XLIII 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

- 

EM  GR.^US  CENTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ.  9  HORAS  DA  NOITE,  MÁXIMA  E  MÍNIMA 

DIAS 

MARÇO 

MEDIAS 

1836 

lSo7 

1.Sj8 

18j9 

■1860 

ISGl 

1862 

18G3 

1 

11,1 

11,9 

12,2 

13,8 

11.7 

11,4 

11,7 

13,8 

12,20 

2 

12,7 

12,6 

10,2 

13.6 

11,1 

12,7 

11,8 

13,3 

12.23 

3 

12,7 

13.3 

9,1 

13.1 

12,7 

13,9 

11,8 

10,4 

12,13 

4 

12,8 

14,2 

8.2 

13,3 

14,2 

13,7 

11,0 

11,3 

•    12,66 

b 

13.0 

13.4 

8,4 

16,1 

13,1 

14,7 

11,7 

10,1 

12,81 

6 

13,2 

13.1 

9,2 

16,2 

13,8 

13,8 

12.0 

12,9 

1.3,27 

7 

13,0 

12.3 

10,7 

15,3 

11,3 

15,3 

14,6 

13,8 

13,34 

8 

12,0 

13.9 

11,0 

Ii,3 

11,5 

18,2 

13,1 

13,0 

13,51 

9 

12,7 

10,4 

11,3 

12,8 

7,8 

19,2 

13,1 

11,1 

12,33 

10 

12,9 

8,3 

11,4 

13.3 

6,7 

18,9 

13,5 

12,1 

12,14 

11 

13,7 

9.4 

8,9 

14,8 

10,1 

14,0 

13,9 

11,3 

12,01 

12 

li.O 

9,6 

8,2 

15,8 

9,9 

12,1 

13,8 

12,9 

12.04 

13 

14.1 

11.8 

8,0 

15,7 

11,4 

13,5 

11,7 

12,1 

12,29 

14 

13,4 

13,2 

11,8 

13,3 

12,1 

13,4 

11,0 

12,3 

12,36 

15 

13,0 

14,1 

13,3 

11,0 

11,0 

13,0 

11,1 

12,9 

12.49 

16 

14,2 

13,3 

13,7 

11,5 

10,9 

13.2 

11,5 

11,3 

12,47 

17 

14,9 

12,0 

14,7 

11,6 

13,3 

14,1 

12.5 

10,6 

12,99 

18 

12,8 

9,3 

13,8 

12,3 

13,3 

12.0 

12,2 

11,9 

12,47 

19 

12,1 

9,3 

15,7 

11,4 

13,1 

13,1 

13,5 

10,6 

12,33 

20 

12.4 

10.1 

13.2 

11,4 

12,3 

14,1 

13,4 

H,6 

'  12,59 

21 

12,7 

9.3 

14.7 

12,8 

12.1 

13,3 

13,0 

12,8 

12,59 

22 

14,6 

9,1 

15.1 

12,3 

12.3 

14.6 

12.4 

14.4 

13,10 

23 

lo,2 

10,0 

13,0 

11,3 

M.o 

13.7 

13.0 

12,4 

12,34 

24 

13,0 

12.4 

13.5 

11.3 

12.7 

13.2 

13.6 

12.4 

12,82 

2o 

12.6 

13,6 

13.6 

13.1 

11.3 

12.3 

li.l 

12.!» 

12,96 

26 

12,4 

13.7 

13.9 

13,3 

10.0 

12.4 

12.3 

1  i.4 

12,90 

27 

12,0 

13,4 

13.6 

13.4 

12.3 

12,3 

1.3,4 

14.3 

13,14 

28 

12,8 

12.9 

12.6 

13.4 

13,2 

11,0 

14.0 

14.5 

13.03 

29 

12,4 

12,0 

14,3 

13.4 

13,8 

10.9 

13,3 

13.4 

13,00       ! 

i 

30 

13,1 

14,2 

14,3 

12,4 

12,3 

11,3 

13,2 

13.6 

13.05 

31 

Medias 

14,8 

13.1 

14.4 

11.4 

12.3 

11.3 

12.5 

13.1 

12,89 

13,13 

11.99 

12.28 

13,26 

11,88 

13,65 

12.71 

12.31 

12.68 

XLIV 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

é 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OESERTAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE,  MAXinA  E  MINinA 

DIAS 

ABRIL 

JIEDIAS 

1836 

d  857 

•18oS 

18o9 

■1860 

1861 

1862 

•1863 

1 

14,1 

12,8 

13,0 

12,9 

11,4 

11,2 

12,9 

12,0 

12,83 

2 

12,0 

13,2 

13,3 

13,3 

12,1 

12.7 

14,0 

13,1 

13,57 

3 

13,6 

13,9 

13,7 

17,2 

12,0 

14,3 

12,8 

17,5 

14,65 

4      . 

13,6 

13,2 

17,1 

17,8 

10,3 

13,3 

12,4 

17,1 

14,85 

5 

12,0 

13,9 

13,9 

17,1 

10,9 

13,3 

14,3 

16,4 

14,29 

C 

12,8 

13,3 

14,4 

10,2 

11,2 

13,3 

15,6 

14,9 

14,20 

7 

12,7 

13,1 

14,2 

16,3 

11,0 

14,9 

13,7 

13,0 

14,05 

8 

12,3 

13,3 

13,9 

10,9 

12,1 

17,8 

16,2 

13,7 

14,53 

9 

12,6 

13,0 

12,9 

13,8 

12,0 

17,1 

14,1 

13,3 

13,95 

10 

13,8 

11,7 

13,2 

13,4 

13,4 

13,3 

14,3 

13,3 

13,80 

11 

li,l 

11,8 

13,0 

14,9 

14,8 

13,4 

13,7 

11,9 

13,49 

12 

13,0 

11,9 

13,7 

13,7 

13,0 

13,0 

12,3 

12,0 

13,27 

13 

12,5 

12,3 

13,9 

14,0 

17,9 

13,2 

11,5 

13,7 

13,70 

l't 

12,8 

12,4 

13,4 

13,3 

13,1 

12,3 

11,7 

13,0 

13,50 

lo 

13,1 

10,1 

17,1 

16,3 

13,6 

12,6 

11,0 

13,7 

13,09 

10 

12,4 

10,4 

17,2 

16,0 

14,3 

14,7 

11,8 

13,7 

13,91 

17 

12,7 

13,3 

19,0 

16,0 

11,3 

13,9 

14,0 

15,9 

14,70 

18 

13,0 

14,4 

18,4 

14,7 

11,2 

10,4 

13,8 

10.0 

15,10 

10 

12,0 

lo,3 

10,8 

13,3 

12,1 

16,3 

14,3 

16.3 

14,98 

20 

12,8 

10,8 

19,2 

14,8 

13,3 

13,9 

13,8 

16,4 

13,62 

21 

12,8 

18,3 

17,4 

13,2 

13,4 

14,6 

16,0 

16,0 

13,49 

22 

12,0 

1K,7 

10,3 

13,0 

13,4 

13,8 

10,4 

17,0 

13,08 

23 

13,1 

10,1 

13,9 

13,6 

12,0 

14,2 

16,5 

19,1 

13,09 

2Í 

I3,H 

13,0 

10,0 

16,4 

13,8 

14,0 

10,2 

17,7 

13,31 

2o 

13,8 

13,4 

13,7 

17,1 

14.4 

13,9 

14,4 

18,7 

13,17 

20 

14,1 

12,0 

10,2 

17,6 

13,2 

ri,o 

Tl  .2 

10.2 

14,80 

27 

13,2 

12,0 

17,0 

13,3 

14.1 

14,'i 

17,7 

17,9 

13,00 

28 

13,0 

10,7 

1H,0 

14,1 

1.3,1 

13,0 

18.3 

17,2 

13,11 

20 

12,0 

11,7 

10,0 

13,3 

1 3,.'( 

13,3 

17,2 

13.8 

14,70 

30 

13,0 

12  2 

10,8 

13,2 

10,7 

16,2 

13,8 

13,7 

14,81 

Hcdias 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13,14 

13,38 

13,90 

13,47 

13,38 

14,60 

14,38 

15,29 

14,50 

XLV 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

- 

EM  C.IUUS  CENTE.SIMARS 

DEDDZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE,  HAXINA  E  HINIMA 

DIAS 

MAIO 

MFDTA's 

is;íc 

is;í7 

ISjS 

18:í9 

ISfiO 

18(11 

1802 

iso:{ 

1 

14,4 

12,5 

11,3 

14,4 

15,3 

17,7 

16,2 

11,9 

14,24 

2 

14,7 

13,4 

10,4 

13,0 

13,3 

17,6 

18,3 

13,4 

14,54 

3 

16,0 

12,9 

11,9 

13,4 

14,9 

17,0 

16,0 

13,9 

14,50 

t 

lo,7 

14,0 

11,3 

13,4 

16,4 

18,6 

15,4 

14,2 

14,90 

S 

13,8 

13,3 

12,9 

13,8 

19,0 

19,3 

13,4 

14,9 

13,57 

G 

16,2 

13,3 

13,6 

15,6 

16,6 

17,1 

14,7 

16,2 

13,66 

7 

14,7 

li,8 

13,3 

13,7 

16,2 

13,9 

14,7 

li,7 

13,28 

8 

13,4 

13,6 

14,3 

17,5 

13,7 

13,4 

13,4 

16,0 

13.41 

9 

13,3 

14,9 

14,1 

17,7 

16,9 

16,6 

14,1 

16,3 

13,49 

■10 

13,4 

13,9 

13,7 

16,7 

16,6 

14,1 

14,2 

16,4 

13,12 

11 

13,5 

14,3 

12,8 

17,9 

18,5 

13,2 

14,3 

16,4 

13,36 

12 

13,0 

13,6 

13,3 

13,7 

17,3 

13,7 

14,7 

16,9 

13,03 

13 

13,7 

13,4 

14,2 

13,7 

17,0 

15,3 

13,8 

17,1 

13,03 

11 

13,9 

14,0 

.  14,7 

13,4 

17,7 

17,6 

14,0 

17,6 

13,61 

lo 

12,6 

14,9 

15,8 

13,6 

16,3 

19,1 

14,4 

16,7 

13,67 

10 

13,7 

10,7 

15,4 

17,0 

16,7 

20,4 

16,3 

16,4 

16,58 

17 

14,3 

18,4 

17,4 

17,8 

16,6 

19,4 

13,6 

15,4 

16,89 

18 

14,4 

19,7 

19,4 

16,8 

13,7 

17,3 

16,3 

13,2 

10,60 

19 

10,8 

18,4 

17,4 

16,4 

13,4 

17,4 

17,8 

14,6 

16,77 

20 

16,0 

16,0 

19,9 

14,4 

16,4 

18,4 

17,2 

15,3 

16.76 

21 

14,9 

14,5 

18,5 

14,3 

20,3 

18,8 

16,9 

13,3 

16,74 

22 

13,1 

13,4 

18,1 

14,2 

22  2 

18,6 

13,7 

11,8 

16,31 

23 

13,9 

13,0 

16,2 

14,9 

23,1 

18,8 

16,9 

13,1 

16,74 

21 

16,4 

13,3 

17,3 

13,4 

21,0 

19,2 

17,9 

15.0 

17.19 

25 

17,4 

14,4 

19,4 

15,7 

19,2 

19,1 

17,9 

13.3 

17,30 

26 

18,8 

14,9 

23,9 

14,3 

17,7 

17,4 

19,3 

16.2 

17,81 

27 

18,1 

14,0 

24,9 

14,3 

19,0 

16,3 

21,6 

17.6 

18,22 

28 

16,0 

14,1 

26,4 

15,6 

23,6 

13,8 

22.1 

17,6 

18,90 

29 

14,8 

13,1 

23,7 

14,2 

22,3 

16,6 

16.2 

18,9 

18,00 

30 

13,7 

16,7 

22,9 

14,7 

19,2 

16,8 

13,5 

20.1 

17,43 

31 

Hi'día.s 

16,7 

17,9 

21,9 

14,3 

17,3 

19.3 

14,4 

20.7 

17,86 

13,29 

13,14 

16,93 

13,53 

17,94 

17,35 

16,17 

15,95 

16,24 

XLVl 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CE.XTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OSSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE.  HAXIHA  E  HINIDIA 

DIAS 

JUNHO 

MEDIAS 

1836 

18o7 

•1858 

1So9 

ISCO 

ISfil 

1862 

1863 

1 

13.9 

16.8 

22.7 

14.7 

18.9 

17,9 

16.8 

20.4 

18.01 

2 

13.8 

17.0 

21,6 

13.4 

17.7 

16.9 

17.3 

19.3 

17.67 

3 

16,6 

17,8 

18,8 

14,9 

17.1 

18,4 

19.0 

19.2 

17,72 

4 

♦l8.1 

20.9 

17.7 

1.J.4 

16.3 

18.3 

19.6 

18.8 

18,16 

5 

13,8 

21,0 

17.1 

16.4 

16.3 

18.4 

18.6 

18.0 

17,70 

6 

17.0 

20,1 

13.9 

16,3 

16.4 

16.1 

18,4 

17.2 

17,24 

7 

2i,3 

i8,9 

15.6 

16.4 

17.0 

13.3 

20,3 

18.2 

17.87 

8 

22.0 

17,0 

17.3 

16.1 

18.4 

16.3 

19.4 

17.2 

17,99 

9 

20.4 

18,1 

19.0 

13.8 

17.8 

16.3 

17.2 

17.2 

17,73 

10 

19,6 

18,1 

19.5 

)3.8 

16.3 

17.2 

17.2 

13.1 

17,37 

11 

17,9 

20.3 

18.9 

16.5 

17,2 

18,3 

17,9 

13,8 

17,87 

12 

19,6 

24,6 

19.7 

16.7 

19.6 

19.3 

17,3 

15,6 

19.09 

13 

18,5 

23.2 

20.2 

1G.3 

17,9 

19.0 

16.8 

18.9 

18.87 

li 

16,0 

17.4 

20.2 

13.9 

16.7 

18,1 

17.1 

21.7 

17.93 

15 

13,4 

17,1 

20.0 

16.8 

17.4 

18,4 

18,2 

19,4 

17,84 

IG 

16,1 

17,2 

17,9 

16.0 

13.9 

18,3 

17.3 

18.3 

17.13 

17 

16.6 

16.2 

17.4 

17,0 

17,1 

18.3 

'  22.2 

19.0 

18.00 

18 

17,0 

14,4 

18.8 

18.8 

19,6 

18.9 

2,3.1 

17.3 

18.49 

19 

17,4 

16.8 

20.4 

17.4 

18.3 

18,8 

21,9 

16.3 

18.44 

20 

17,1 

17,3 

21,8 

18,2 

17,7 

18,2 

22.1 

18.7 

18.91 

21 

21.6 

18,2 

24,4 

20.1 

18,0 

18.4 

23.7 

21.4 

20.72 

22 

24.1 

19.9 

27.2 

23.0 

19,8 

19.2 

23.9 

20.9 

22.75 

23 

27,3 

22,4 

26.4 

23.9 

21.2 

19.1 

'  2(1.0 

21.2 

23.69 

Vi 

27,7 

24,3 

28.0 

20.4 

19,3 

18.4 

24,2 

18,8 

22.66 

2.1 

27.1 

26.0 

27,9 

19,4 

20,1 

19.3 

21.6 

18.7 

22.34 

2(i 

26.7 

24.9 

''7,0 

19.9 

21.1 

18.8 

20.3 

20.6 

22. 'i  4 

27 

21,0 

20.1 

22,9 

19,3 

20,0 

17.9 

19.4 

21,9 

20,31 

2S 

19.6 

18.9 

22.1 

17,6 

20.5 

20.7 

19.7 

18.6 

19,71 

29 

19.8 

18,6 

20.4 

18,4 

20,8 

24.8 

I9.:t 

16,8 

19.86 

30 

19.6 

18.9 

23,4 

18.7 

22,4 

23,3 

20.3 

21, (i 

21.30 

Medias 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

I9.(i5 

19,43 

21,01 

17.72 

18,45 

18,64 

19,90 

18,76 

19,20 

XLVll 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

- 

EM  GHAUS  CKNTESIM.^ES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE.  HAXIMA  E  HINIMA 

DIAS 

JULHO 

MEDIAS 

1856 

4857 

•1858 

1859 

ISCO 

ISCl 

IS(i2 

ist;:t 

1 

20.0 

18,8 

24,8 

18,3 

21.1 

26,2 

24,4 

24.6 

22.30 

2 

19.7 

19,2 

23.8 

18,8 

22.0 

23.3 

23,4 

24.3 

22.34 

3 

20.4 

20.2 

20,2 

18.9 

22.9 

21,8 

23.7 

24.1 

21.52 

4 

20.1 

21.7 

19.0 

20,6 

24,0 

18,9 

18,7 

26.3 

21,29 

5 

23.1 

21.4 

19,3 

22,9 

26.0 

19.0 

17.H 

23,6 

21,89 

G 

22,6 

20.3 

17,3 

26,7 

21,0 

18,7 

17.7 

2.3.7 

21.05 

7 

18.7 

19,3 

16.6 

26,9 

20.9 

19,2 

19.3 

22.6 

20.46 

8 

18,1 

19.2 

17.4 

27,7 

19.7 

19,4 

26.2 

19.7 

20.93 

9 

18.6 

19.0 

18,3 

29,9 

20.2 

18,6 

26.9 

18.5 

21.28 

10 

22  3 

19.6 

21,9 

22.3 

19.2 

20,1 

21.8 

19,4 

20.83 

11 

23,7 

23.1 

24,0 

20,9 

19,4 

21.7 

20.8 

19.8 

21.67 

12 

24.1 

26.1 

24,8 

24,4 

20.3 

19.2 

20.9 

20.7 

22.36 

13 

22.6 

26,4 

23.1 

23.6 

19.4 

18.4 

21.2 

20.0 

22.34 

l't 

21.6 

28.0 

20,9 

24,2 

22,3 

18,3 

20.2 

19,8 

21,91 

lo 

19..D 

26.3 

18.3 

24.3 

21.4 

18,3 

19.1 

19.2 

20.83 

Ití 

19,6 

28.0 

17,3 

23.2 

19,4 

18.8 

18,3 

20,1 

20.61 

17 

22,8 

28,7 

18,3 

21.1 

17.9 

21,8 

18.9 

19.3 

21.13 

18 

23.3 

29,3 

20,3 

20,6 

18,3 

20,6 

20.7 

19,7 

21,92 

19 

23.8 

31.3 

20,9 

19,8 

18.5 

18.4 

23,3 

20.3 

22.34 

20 

23,4 

27,6 

19,2 

19.8 

19,4 

20.2 

24.8 

20.1 

21.81 

21 

19.1 

23.1 

19,7 

18,7 

18.9 

21  2 

25,5 

20.9 

21.14 

22 

19,3 

26,3 

20,9 

18,6 

18.2 

20.2 

27.9 

20.3 

21.31 

23 

19,7 

24,8 

23,3 

19,6 

22,8 

20,3 

28.3 

21.1 

22,36 

24 

20,1 

21,8 

21,0 

20,9 

21,1 

23,3 

28.4 

21.4 

22.23 

23 

19.3 

22,0 

20,9 

24,4 

19,3 

23,2 

26.6 

20.3 

22.00 

26 

21.6 

22.6 

20,1 

26,4 

18,3 

20.0 

27.7 

18.6 

21.91 

27 

23,8 

22,1 

20,4 

28,4 

19.1 

20,4 

26.2 

18.6 

22.37 

28 

26,9 

21.6 

20.2 

26.9 

18.8 

19.4 

21.4 

19.4 

21.83 

29 

26,7 

21,8 

21.1 

26.1 

20.9 

21,0 

20.8 

19.7 

22.26 

30 

24,4 

22  2 

19,8 

27,0 

20.3 

20,2 

22.3 

21.2 

22.22 

31 

llfiiias 

22,3 

22,9 

19,7 

22  4 

22,6 

19,8 

23,2 

20.4 

21,94 

21.80 

23.46 

20.60 

23.12 

20,47 

20.33 

22.94 

20,97 

21.71 

XLVIII 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CEiNTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE,  MÁXIMA  E  MÍNIMA 

DIAS 

ACxOSTO 

MEDIAS 

1836 

•18a7 

•18o8 

•18o9 

I8C0 

•1861 

■1862 

1863 

1 

21,3 

22,0 

20,6 

21,7 

22,7 

20,7 

27,9 

21,6 

22,31 

2 

21,6 

22,3 

21  2 

21,2 

2't,4 

20,6 

20,1 

21,0 

21,53 

3 

22,0 

23,4 

21,7 

22,3 

23,2 

20,0 

19,8 

21,7 

22,07 

4 

24,6 

22  4 

23,6 

22  4 

24,1 

22,4 

18,3 

22,4 

22,53 

õ 

23,5 

20,8 

27,1 

20,7 

21,3 

24,3 

19,0 

22,2 

22  72 

6 

20,9 

19,6 

20,0 

22,9 

18,2 

23,1 

18,4 

21,9 

21,37 

7 

20,8 

19,3 

24,2 

23,8 

17,9 

21,1 

20,1 

23,2 

21,33 

8 

22,6 

Í8,2 

21,7 

21,4 

21,5 

23,6 

20,4 

24,6 

21,75 

9 

22,2 

20,4 

20,4 

21,0 

20,3 

26,4 

18,8 

25,0 

21,81 

10 

20,6 

22,0 

22,6 

20,9 

21,0 

26,6 

20,7 

21,8 

22,10 

li 

21,1 

23,7 

24,0 

21,4 

20,6 

20,9 

21,0 

22,3 

21,95 

lâ 

21,6 

23,2 

23,4 

23,4 

19,2 

21,3 

20,0 

22,4 

21,84 

i:t 

21,3 

21,1 

20,0 

22,6 

18,3 

'     23,8 

21,2 

23,0 

21,44 

l'i 

21,8 

19,3 

19,1 

22,0 

18,8 

28,1 

20,0 

23,3 

21,02 

15 

21,3 

18,7 

19,1 

21,0 

19,3 

27,0 

18,0 

22,9 

21,01 

16 

20,7 

18,6 

19,0 

22,7 

18,7 

20,8 

19,4 

21,0 

20,26 

17 

20,1 

19,2 

19,9 

24,8 

18,2 

20,0 

19,9 

19,9 

20,33 

18 

19,1 

21,5 

19,9 

24,4 

18,5 

21,7 

21,1 

19,3 

20,09 

l-J 

20,0 

19,9 

20,0 

23,9 

22,7 

20,0 

21,0 

23,9 

21,38 

20 

20,2 

20,9 

20,4 

22,9 

22,4 

21,4 

20,9 

20,4 

21,94 

21 

19,7 

19,8 

21,3 

22,7 

19,8 

23,4 

19,2 

20,8 

21,80 

22 

19,8 

19,9 

20,1 

23,3 

21,2 

20,5 

19,3 

23.3 

21,92 

2.') 

22,0 

18,3 

22,4 

22,9 

20,2 

28,7 

20,4 

21,9 

22,10  . 

21 

25,0 

20,1 

20,4 

22,4 

21,3 

27,0 

21,4 

21,1 

22,41 

%; 

24,4 

20,9 

18,9 

21,H 

21,4 

27,0 

21,1 

20,2 

21,90 

20 

20,0 

21,7 

20,2 

20,9 

21,5 

20,7 

20,5 

19,0 

22,00 

27 

20,9 

22,6 

19,4 

20,8 

18,9 

22,4 

20,1 

17.2 

21,04 

28 

29,6 

21,2 

18,7 

20,4 

18,2 

21,1 

21,6 

17,2 

21,00 

2'.) 

27,4 

19,() 

18,4 

20,9 

20,3 

19,5 

20,1 

18,2 

20,55 

:íí) 

28,0 

19,9 

1K,3 

20,0 

20, 'i 

21,7 

20,2 

18,8 

20,99 

:ii 

Medias 

22,6 

21,4 

18,4 

19,9 

18,9 

23,7 

18,8 

18,1 

20,22 

22,62 

20,73 

21,00 

22,06 

20,51 

23,41 

20,38 

21,75 

21,56 

XLIX 


1 

TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  C.RAIIS  CE.NrESIMAES 

• 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ.  9  HORAS  DA  NOITE.  MÁXIMA  E  MINIHA 

DIAS 

SETEMBRt) 

MEDIAS 

18aC 

■lSo7 

•18o8 

is;í!» 

■ISCO 

1861 

1862 

isc:i 

i             » 

20,8 

20,3 

19,8 

22.3 

17,7 

23,3 

18,0 

17,3 

19,94 

2 

23,3 

21,0 

20,6 

23,9 

16,3 

23,1 

19,0 

17,2 

£0,55 

,•{ 

22,5 

20,4 

21,1 

20,0 

16,6 

22,8 

18,0 

17.8 

20,01 

't 

21,1 

20,3 

19,9 

20,7 

18,7 

24,7 

17,0 

17,0 

19,93 

ri 

20,2 

20,3 

20,6 

21,1 

21,1 

26,9 

17,3 

17,9 

20,67 

f) 

19,4 

21,1 

20,2 

21,0 

22,1 

24,9 

17,8 

19,7 

20,78 

7 

19,4 

21.6 

20,3 

19,8 

20,0 

21,9 

23,3 

2.1,4 

20,86 

8 

20,1 

21,1 

23,5 

19,4 

18,7 

20,7 

24,4 

20.O 

21,05 

9 

20,8 

19,9 

23,0 

20,8 

18,5 

19,5 

20,9 

19,8 

20,63 

10 

20,3 

18,9 

24,4 

22  1 

17,8 

20,4 

19,4 

20,5 

20,47 

11 

20,0 

19,3 

23,3 

21  2 

17,2 

19,3 

18,3 

20,7 

19,94 

12 

20,9 

19,9 

20,9 

21,1 

18,0 

20,4 

21,3 

22  1 

20,68 

13 

23,1 

19,4 

20,0 

18,0 

17,9 

21,6 

20,7 

22  2 

20.50 

14 

21,2 

21,7 

20,9 

17,8 

18,4 

19,5 

17,7 

22,6 

19,97 

lo 

20,2 

24,0 

20,0 

19,1 

16,6 

18,3 

15,8 

20,9 

19,36 

16 

23,1 

24,0 

20,3 

18,6 

17,4 

19,2 

10,5 

20,8 

20,01 

17 

24,9 

24,0 

20,1 

17,1 

18,8 

21,1 

20,8 

18. o 

20,66 

18 

22,4 

22  7 

18,6 

20,0 

18,6 

21,6 

21,8 

19,7 

20,68 

■   19 

19,9 

22  2 

19,8 

20,1 

18,1 

20,3 

22,3 

20,0 

20,34 

20 

19,3 

20,0 

19,6 

18,1 

17,6 

21,6 

19,4 

19,8 

19,42 

21 

19,9 

19,4 

19,6 

18,7 

19,8 

20,1 

18,3 

18,6 

19,30 

22 

17,6 

19,9 

18,6 

19,4 

19,3 

18,7 

19,2 

18,4 

18,91 

.    23 

18,1 

20,5 

18,7 

18,6 

14,7 

19,3 

20,4 

18,3 

18,58 

24 

18,3 

20,4 

20,3 

18,7 

14,2 

20,4 

19,9 

16,6 

18,60 

2o 

17,6 

16,9 

21,6 

20,3 

13,4 

17,8 

19,5 

17,1 

18,27 

2ij 

17,0 

17,5 

19,4 

20,3 

16,9 

17,1 

18,2 

16.4 

17,83 

27 

16,6 

18,7 

19,8 

19,8 

16,2 

17,0 

19,3 

18.1 

18,19 

2S 

16,0 

19,9 

18,4 

19,2 

16,3 

19,3 

18,6 

17.6 

18,19 

29 

15,0 

18,1 

18,3 

17,2 

13,3 

18,3 

19,3 

16,3 

17,30 

30 

13,3 

19,3 

19,3 

17,0 

15,3 

20,2 

18.4 

18,2 

17,65 

JltJias 

19,74 

20,42 

20,43 

19,73 

17,69 

20,66 

19,38 

19,04 

19,64 

TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 
DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  HÃNHÂ,  9  EORAS  DA  NOITE,  HAXIISA  E  KINIHA 


DIAS 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
38 
29 
30 
:tl 
Medias 


•I8b6 


13,3 

18,0 

18,7 

19,3 

18,0 

17,6 

17,1 

16,2 

15,3 

16,0 

13,6 

16,6 

16,8 

17,2 

13,9 

16,9 

18,4 

18,1 

13,8 

13,8 

13,8 

16,2 

17,4 

17,7 

18,4 

16,6 

16,4 

16,1 

14,8 

13,3 

17,3 


OUTUBRO 


•18o7 


16,74 


18,5 

19,7 

22,0 

20,4 

16,9 

17,0 

18,3 

17,0 

18,4 

18,9 

19,3 

20,3 

20,4 

19,2 

17,0 

18,3 

18,0 

16,1 

14,6 

14,6 

15,8 

13,3 

11,7 

11,4 

12,6 

16,0 

13,0 

13,7 

14,8 

13,6 

16,9 


•1858 


10,«3 


17,6 

19,2 

21,0 

20,7 

19,6 

18,1 

16,8 

19,3 

17,8 

16,2 

15,4 

15,8 

18,8 

20,6 

18,4 

17,3 

17,7 

14,2 

13,8 

14,4 

13,9 

13,7 

16,3 

17,4 

18,6 

17,9 

18,0 

17,3 

17,1 

17,3 

13,0 


-1859 


•1860 


17,40 


18,1 

21,7 

20,9 

18,9 

16,9 

16,4 

17,7 

14,9 

14,6 

16,3 

17,1 

17,1 

17,5 

17,0 

17,5 

17,0 

18,0 

18,1 

16,7 

16,2 

17,7 

13,4 

13,6 

13,1 

13,1 

13,3 

12,7 

13,1 

13,5 

13,8 

16,7 


16,34 


13,9 

17,9 

18,9 

21,1 

18,8 

20,4 

20,4 

21,4 

19,8 

21,3 

18,6 

15,6 

16,6 

16,7 

15,9 

15,5 

17,2 

18,6 

18,9 

18,7 

17,7 

16,7 

16,3 

14,7 

16,8 

16,6 

13,1 

l(i,2 

16,3 

17,0 

16,8 


•1861 


17,70 


19,2 

18,8 

19,8 

19,0 

19,1 

19,0 

18,1 

18,8 

18,4 

18,9 

17,3 

16,4 

18,5 

18,4 

17,0 

14,8 

16,3 

16,4 

17,6 

17,2 

17,1 

18,0 

18,0 

18,3 

16,3 

13,3 

14,3 

13,9 

13,0 

13,3 

14,3 


•1862 


17,28 


18,7 

22,3 

22,9 

20,4 

20,1 

18,3 

20,4 

19,1 

18,1 

18,0 

18,2 

20,2 

23,5 

22,3 

13,3 

16,1 

17,0 

17,1 

17,6 

16,7 

16,2 

18,1 

16,2 

11,1 

13,4 

14,8 

17,3 

13,2 

13,8 

14,3 

13,6 


17,7t 


•1863 

17,0 
17,0 
20,9 
21,9 
19,3 
16,3 
13,4 
14,2 
13,8 
13,2 
13,3 
15,3 
16,0 
14,8 
13,2 
14,6 
17,0 
17,4 
16,0 
17,2 
17,6 
17,7 
17,9 
16,1 
17,3 

ii;,7 

13,9 
13,7 
16,1) 
16,3 
13,3 
16,33 


MEDIAS 

17,56 

19,32 

20,64 

20,21 

18,62 

17,94 

18,05 

17,30 

17,28 

17,60 

16,85 

17,16 

18,31 

18,27 

16,62 

16,31 

17,48 

17,00 

16,37 

16,10 

16,73 

16,39 

13,97 

13,33 

16,11 

13,93 

15,62 

13,40 

13,41 

13,94 

13,74 

17,10 


LI 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA 

K.M  GU.MS  CENTESIMAES 

- 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ.  9  HORAS  DA  NOITE,  MÁXIMA  E  HINItlA 

r 

DIAS 

NOVEMBRO 

MEDIAS 

ISoG 

i8o7 

1858 

•ISoO 

1860 

-18G1 

1802 

1863 

1 

13,3 

16.4 

12,7 

16,3 

16,9 

14,2 

14.6 

13,3 

14,96 

2 

16.0 

16.3 

11,0 

13,8 

16,2 

12,3 

14,5 

14,4 

14,37 

3 

13,4 

16.2 

11,4 

13,9 

15,4 

12,5 

12,9 

13,2 

13,86 

4 

13.0 

13,0 

10,3 

13,6 

17,6 

11,0 

11,9 

13.9 

13,79 

0 

13.6 

12.2 

12.7 

15,0 

18.1 

10,8 

11,9 

14,8 

13,64 

6 

13.3 

14,2 

14,1 

14,9 

16,3 

12,1 

14,9 

16,8 

14,60 

7 

14.4 

14,9 

13,1 

13,4 

17,0 

13,8 

16,9 

15,3 

14,88 

8 

14,4 

14,7 

10,9 

15,4 

18,3 

15,2 

15,4 

16,2 

13.09 

9 

12,7 

14,1 

13,7 

16,0 

18,1 

12,9 

14,7 

13,3 

14,46 

10 

12,2 

14.8 

16,2 

14,7 

17,0 

11,3 

14,9 

13,1 

14,27 

11 

12,3 

15,8 

16,1 

13,6 

16,6 

12,9 

13,1 

13,9 

14,29 

12 

9.7 

15,7 

16.7 

11.9 

14,0 

18,1 

12,7 

13,2 

14,00 

13 

8,8 

13,4 

13,3 

13,3 

12,3 

17,0 

13,2 

11,9 

13,15 

14 

10.0 

11,9 

15,4 

12,2 

14,3 

13,0 

12,4 

9,3 

12,34 

15 

9,9 

12,2 

16,4 

11,9 

15.4 

12  2 

10,9 

10,2 

12,39 

16 

10.6 

16,0 

16,5 

11,7 

16,3 

13,9 

10,3 

8,7 

13,03 

17 

11,3 

14.6 

16,8 

11.5 

17,1 

12,4 

11,1 

8,5 

12,91 

18 

11,3 

16,5 

14.8 

10,0 

15,9 

11,3 

10.6 

10,0 

12,37 

19 

11.7 

13,7 

13,3 

10,7 

13.6 

12,2 

10,3 

13,4 

12,61 

20 

11,3 

13,2 

13,1 

13,1 

14,8 

13,6 

10,1 

14,2 

13,20 

21 

11,6 

14,0 

15,3 

11,5 

14,2 

13,9 

11,0 

15.2 

13,36 

22 

11,7 

13,1 

14,3 

12,3 

14,3 

14,6 

8,2 

13.3 

12,73 

23 

11,0 

14.6 

15,7 

12,2 

12,7 

14.7 

7,0 

13.2 

12,64 

24 

11,7 

13,2 

16,6 

13,3 

12,1 

13,3 

9,5 

14.6 

13,31 

23 

11,9 

13,1 

15,6 

12,3 

12,7 

15,5 

9,3 

14,9 

13,19 

26 

12.2 

12,2 

16.0 

14.4 

11.9 

14,8 

11.0 

14.1 

13,33 

27 

10,4 

10.6 

16,3 

13,1 

11,9 

15,0 

13,8 

12.8 

13,26 

28 

8,7 

9.3 

16,8 

13.8 

9,7 

14,0 

10,6 

13,3 

12,03 

29 

12,6 

13,9 

16.8 

12.2 

11,4 

11,8 

9,3 

12,6 

12,60 

30 

10,3 

13,3 

13,3 

13,0 

12,0 

9,8 

11,7 

13.6 

12,63 

Medias 

12,03 

14,11 

14,67 

13,37 

14.82 

13,42 

11.96 

13.20 

13,43 

LII 


TEMPERATURA  iMEDIA 

EM  GHAUS  CENTESIMAES 
DEDUZIDA  DiS  OBSERTiÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  HANHÃ.  9  HORAS  DA  NOITE,  MÁXIMA  E  MINIHA 

ANNOS 

í 

DÉCADAS 

ezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

.\brii 

Maio 

i." 

2.a 

3.^ 

1.^ 

2/ 

11,1 

9,8 
7,1 
7.4 

10,3 
8,0 

10,5 

8,n 

3.^ 

i.' 

2_a 

11,3 
10,3 
11,7 
10.5 
6,1 
10,5 
10.2 
11,2 

3.^ 

9,6 
11,9 

10,8 
12,8 
10,6 
10,6 
12  2 
10,6 

\.^ 

2.^ 

3.^ 

i.' 

2.^ 

13,0 
12,9 
10,4 
15,2 
14,2 
14,4 
13,2 
14,4 

3.^ 

13,3 
14,0 
10,8 
15,0 
14,2 
14,0 
10,3 
16,9 

14,8 
14,3 
12,9 
15,1 
10,3 
16,9 
15,4 
14,8 

2.* 

14,7 
10,3 
16,0 
15,9 

10,8 
17,2 
15,4 
16,0 

3.^ 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

7,7 
13,1 
11,7 
10,5 

9,5 
13,8 
11,9 
12,1 

9,6 
10,3 

9,3 
10,9 

7,2 

9,8 
10,3 
10,3 

11.4 

8,7 
7,6 
11.5 
M.5 
13,5 
8,i 
9,0 

10.2 

10,9 
10,i 
8,3 
7.2 
11,9 
10,0 
lO.l 
10,4 

13.4 
0,4 
7  2 
10,0 
12,1 
8,8 
11,9 
10,4 

12,0 
7.7 

11,3 

10,6 
7,5 
9,4 

10,0 
9,8 

12,7 
12,5 
10,3 
14,4 
11,4 
15,4 
12,5 
12  2 

13,5 

11,2 

12,5 

12,9 

11,8 

13,2 

12,5 

11,7 
12,4 

13,3 
12  2 
13,9 
12,0 
12,2 
12,4 
13,2 
13,5 

13,1 
13,4 
14,5 
10,1 
H,8 
15,0 
14,2 
14,6 

16,3 
14,8 
21,4 
15,7 
20,5 
17,9 
17,5 
17,0 

1863 

Medias 

11.3 

9,7 

9,9 

9,1 

10,1 

9,9 

10,2 

11,1 

12,7 

12,9 

14,1 

14,2 

15,2 

15,1 

16,0 

17,6 

ANNOS 

— 

D  K  C  AI3  AS 

Junho 

JulLu 

Aíjoslo 

Seleniliro 

Ouliiliro 

Novembi 

0 

i." 

2.» 

17,2 
1H,5 
19,5 
17.0 
17,7 
IH.Ii 

l'.M 

18,1 

1K,2 

21,2 

2:í,o 

20,3 

JII.2 

2i'.l 

20,1 
21.0 

1." 

2.a 

22  9 
27,5 
21,0 
22.4 
19,7 

i;),o 

20,H 

19,9 

21,7 

3.^ 

22  1 

23,0 
20,7 
23,f; 
20,0 
20,H 

2:í,:í 

20,2 
22,0 

•1/ 

22  :'i 

21,1 

22,9 

2I,H 

21,7 

22.'.) 

20,'i 

22,5 
21,9 

2.'' 

20.7 
20,0 
20,5 
22,9 
19,7 
22,0 

20.:; 

22,3 

21,2 

3.^ 

24.7 

20, .'i 

19,7 

21,5 

20,2 

24,0 

20,2 

20,4 
21,5 

•1.^ 

20.H 
20.."i 

2I.:í 

21.2 

IH.S 
22, K 

i:i,:í 

18,8 

20,:í 

2.* 

21.5 

21,7 
20,4 
19,2 
17,11 
20,3 

19,.-; 

20,7 
20,1 

3.* 

17,2 

1X.7 
IS.C, 
17.0 
111,0 
1S.9 
ID.K 
17,3 

2/ 

10,5 
17,8 
10.0 
17,2 
17,2 
17.0 
lH,'i 

15.7 

3." 

14,2 
14,9 
12,7 
l'i,l) 
17,1 
12.0 
14.3 

14,5 

14.4 

2." 

10,7 
14.7 
15.4 
12,0 
15,0 
13.7 

M.:í 

11,3 

3.* 

11,2 

12.8 

15,9 

13,2 

12,3 

14,0 

10,2 

13,8 
12,9 

1855 

|K,G 
18,5 

i:í,7 
17,:; 

17,1 

1H,'1 

18,1 

20.4 
19,9 
20.1 
23, :í 
21.7 
2(i,.'i 
22,2 
22,9 

10,9 
lll.l 
19.4 
IS.'.) 
10,4 
IS.ÍI 
19,1 
17,0 

10.0 
14.3 
17.0 
14.9 
10.4 
10.0 

i:;.2 

10,6 

1850 

1857 

1858 

1859 

1800 

1861 

1862 

1803 

Medias 

17,7 

21,4 

1H,3 

IS, 5 

17.0 

15.9 

13,0 

Llll 


1 

TEMPERATURA  MEDIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

r 

MEZES 

ANNOS 

Dezembro 

J.ineiro 

Fevereiro 

Marro 

t 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  lioras 
da 
noile 

9.87 

Medias 

9  horas 

da 
manha 

Meio 
dia 

3  lioras 

da 

tarde 

9  hor.-is 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manha 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
lardc 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

1855 

9,03 

H,28 

12,07 

9,64 

_ 



_ 

. 

— 



— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

1856 

10,14 

12,10 

12,70 

10,83 

10.63 

11.66 

13,08 

13,07 

11,68 

11.84 

10.46 

12,90 

13.43 

10.83 

11.03 

13,04 

13,12 

14.3S 

12,83 

13.15 

1857 

8,09 

11.02 

12,84 

10,11 

9,46 

8,37 

10,59 

10,92 

8,65 

8,78 

9,14 

11.82 

12.07 

10,03 

9,84 

12,10 

14.16 

14,49 

11,38 

11.99 

1858 

10,'i6 

12,71 

13.40 

11,27 

10,99 

6,06 

9,21 

11,21 

8,19 

7,52 

11,21 

13,13 

13,07 

11,01 

11.31 

12,23 

14.71 

13.54 

11,82 

12.28 

1859 

8,85 

11,32 

12,02 

9.90 

9.48 

7,13 

9,86 

11,73 

9,16 

8,49 

10,62 

13,63 

14,36 

11.30 

11,18 

12.62 

16.30 

17,31 

12.77 

13,26 

1860 

12,59 

14,14 

14,10 

lá,2.i 

12.41 

11,34 

12.94 

13,12 

11.45 

11,37 

7,53 

10,33 

11,11 

8,08 

7,97 

11.05 

14,41 

13,18 

11.38 

11,88 

1861 

9,41 

11,48 

12,30 

10,74 

10,16 

7,33 

10,71 

12,35 

9,81 

8,95 

9,87 

11.87 

12,23 

10,23 

10,13 

13,53 

16,23 

17,40 

13.17 

13,63 

1862 

9,42 

12,30 

12,95 

10,78 

10,42 

10,55 

12,50 

13,03 

11,03 

10,97 

9,93 

12,85 

14,01 

11,33 

10,90 

12.H9 

14.27 

14,47 

12.23 

12.71 

1863 
Medias 

- 

12,04 

- 

- 

10.40 

8,72 

11.68 

12,63 

10,17 

9,79 

8,94 

12,82 
12,42 

14,-39 
13,19 

11,17 

10,31 

12,61 

14,74 

14,93 

12.01 

12,51 

9,75 

12.80 

10,72 

8,95 

11,32 

12,26 

10,02 

9,71 

9,71 

10,51 

10,36 

12,39 

13.20 

13.31 

12,20 

12,68 

MEZES 

ANNOS 

Abril 

Maio 

Junho 

Jnlho 

9  horas 

da 
manhã 

Me.o 
dia 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manbã 

.Meio 
dia 

18,08 

3  horas 

da 
l^irde 

9  lioras 
da 
noite 

13,91 

Medias 

n  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
larde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
minliã 

22.41 

Meio 

dia 

3  horas 

da 

Uu-de 

9  horas 
íla 
noite 

Medias 

1856 

13,91 

15,20 

14.83 

12,23 

13,14 

16,09 

18,07 

13,29 

20,16 

22,39 

23,21 

18,19 

19,65 

25.01 

25.33 

20.01 

21,80 

1857 

14,33 

13,85 

16,20 

12.46 

13.58 

15,95 

17,40 

17,24 

13.81 

15,14 

20.04 

22.41 

22,60 

17.93 

19.43 

23,92 

27.34 

27.95 

21.93 

23.46 

1858 

16,11 

18,45 

18,96 

14.65 

15.90 

17,53 

20,50 

20,34 

15,37 

16,93 

21.73 

24.41 

24,83 

19,33 

21.01 

21,30 

24.33 

2i,43 

18.39 

20,60 

1859 

15,42 

18,06 

18,73 

14,99 

15,47 

16,00 

17,57 

17,55 

13,95 

15,55 

18,33 

19,90 

19,96 

16,48 

17,72 

23,64 

26,98 

27.34 

21.50 

23.12 

1860 

13,79 

16,00 

16,13 

12,50 

13,38 

18,96 

21,54 

21,40 

16,43 

17,94 

19.43 

21.39 

21.38 

16,86 

18.43 

21.84 

24.73 

21,35 

19,28 

20,47 

1861 

14,90 

17,43 

17.79 

13,75 

14,66 

17,68 

19,83 

20,35 

16,48 

17.33 

19.42 

21. .38 

21.62 

16,93 

18.64 

21.20 

23.80 

23.72 

I8..34 

20.33 

1862 

15,01 

17,12 

17,04 

13,74 

14,66 

16,91 

18,93 

18,99 

14,72 

16.17 

20,70 

23.06 

23.20 

18,35 

19,96 

23.23 

26.64 

27,23 

21,89 

22.94 

1863 

Slodia.s 

15,42 

18,39 

18,07 

14,24 

15,29 

16,62 

18,88 

18,77 

14,38 

13,95 

19,71 

22,49 

22,52 

16,92 

18,76 

21,69 

24,51 

24.73 

19,07 

20.97 

14,86 

17,06 

17.37 

13,57 

14,31 

16,97 

19,09 

19.11 

14.91 

16,29 

19,94 

22.20 

22.41 

17.03 

19,20 

22.43 

23.43 

25,66 

20,11 

21.71 

MEZES 

ANNOS 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

NoTeniLro 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

22,62 

9  horas 

da 
manha 

Meio 

dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  lioras 
da 
noile 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

19,38 

3  horas 
da 
tarde 

20,23 

9  horas 
da 

Medias 

9  horas 

da 
manha 

11,15 

Mi'lo 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
ha 

noite 

.Medias 

1856 

22,56 

26,32 

26,74 

21,10 

20,11 

22,29 

22,85 

18,27 

19,74 

15,98 

16,64 

16,74 

14,77 

15,83 

12,16 

12,05 

1857 

21,46 

23,89 

23.89 

19,03 

20,73 

20,81 

23,37 

23.32 

19.14 

20,42 

16,84 

19.44 

19.61 

16.19 

16,83 

13.63 

13,69 

16.13 

14,03 

14,11 

1858 

21,40 

24,93 

25.07 

19.12 

21.00 

20,76 

23,62 

23.63 

19.04 

20.43 

17.04 

19,K4 

20.41 

16.83 

17,40 

14.50 

iri.()3 

16.10 

14.68 

14.07 

1859 

22.64 

26,23 

26,36 

20.21 

22.06 

19.99 

23,32 

23.59 

18.31 

19,73 

17,10 

18.71 

18.41 

13,92 

16.34 

12,89 

15,33 

16.28 

13.56 

13.37 

1860 

21,27 

24,63 

24,81 

18.44 

20.31 

18.33 

20,66 

20.37 

16.46 

17,69 

17,23 

21.20 

22,13 

17,33 

17.70 

15.09 

16.40 

16.20 

14,43 

14.82 

1861 

23,44 

27,92 

28.40 

22.11 

23.41 

21.11 

24,83 

24,90 

18,88 

20.66 

17.27 

19.07 

19.43 

16.63 

17.28 

13.24 

13.00 

13.18 

13.31 

l:!.42 

1862 

20,98 

24,16 

24,33 

18,65 

20,38 

19,61 

22,27 

21,95 

18,48 

19.3H 

17,35 

20,73 

21,24 

16.99 

17,74 

11.73 

13,99 

14,32 

11.72 

11.90 

1863 
Medias 

22,20 

25,43 

26,06 

19,79 

21,75 

19,32 

22,05 

21,90 

17,69 

19,04 

16,18 

18,43 

18,82 

15,95 

16,35 
17.10 

11,97 
13.03 

14,35 

16,12 

13,33 

13,20 

21,99 

25,44 

25,71 

19,81 

21.56 

20,00 

22,83 

22,84 

18,28 

19,64 

16,90 

19,60 

20,04 

16.57 

15.23 

15,77 

13,40 

13,45 

LIV 


TEMPERATURA  MEDIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 


ESTAÇÕES 


AXXOS 


18S6 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 
Uedias 


9  horas 

da 
luaobâ 


10,38 
9,28 
8,45 
9,40 
9,25 

10,00 

9,96 

9,03 
9,47 


Inverno 


tarde 


Primavera 


12,42 

11,30 

11,12 

12,07 

11,53 

12,24 

12,28 

12,27 
11,93 


12,86 
12,10 
12,37 
13.16 
12,08 
12,90 
13,12 
13,39 


12,75 


10,79 

9,84 
9,77 


Medias  9  boras 

da     I      da 
estação    manhã 


10.84 


9,73 


9,43 


10.61    10,22 


9,81 
10,76 
11,03 
10,71 


10.42 


9,61 
10,50 
10,68 
10,24 


10.16 


14,35 
14,13 
15,29 
14,68 
14,80 
15,38 
14,94 
14,88 


14.81 


16,13 
15,80 

17,89 
17,38 
17,32 
17,85 
16,77 
17,34 


17.06 


noite     estação 


13.8:) 

13,98 

18,33 

17,93 

17,37 

18.31 

17,03 

17,46 
17.3! 


13,00 
12,55 
14,01 
13.90 
Í3,i4 
14.47 
13,57 
13,34 


13.36 


13,86 
13,57 
13,04 
14.76 
14,40 
15,22 
14,51 
14,o« 


14.49 


Estio 


9  horas 

da 
maiibâ 


21,71 
21,81 
21,55 
21, .34 
20,85 
21,35 
21,64 
21.20 


21.46 


24,64 


24,61 


24,36 


24,38 


23,59 


24,37 


24,62 


24,13 


24.36 


tarde 


■23,09 

24,81 

24,78 

24.33 

23,58 

24,58 

24,92 

24,44 
24,59 


19,77 
19,64 
19,01 
19,40 
18,19 
19,20 


Mi'dias    9  horas 

da  da 

estação    manhã 


21,36 
21,21 
20,87 
20,97 
19,81 
20,79 


19,631  21,09 


19.18;  20,82 


15,75 


17,10 


17,43 


16,66 


16,88 


17,21 


16,30 


13,82 


16,6í 


Outono 


3  horas  9  horas 


18,81 
19,30 

19.83 

19.26 

I 

19,42 

19,63 

19,00 

18,34 
19.23 


19,64 

19.69 

20,05 

19.43 

19,64 

19,84 

19.17 

18.95 
19,35 


13,69 


16.46 


16,86 


13.93 


16,08 


16,2S 


13,73 


13,66 


16,09 


16,18 

17,13 

17,31 

16,53 

16,74 

17,12 

16.36 

16,26 
16,73 


ANNOS 

.\nno 

9  horas  da  maobS 

Meio  dia 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  noile 

Medias 

1836 

15.53 

18,00 

18.35 

14.81 

13.36 

1837 

13,.38 

17,83 

18,13 

14,62 

13,41 

1838 

13,68 

18,35 

18,89 

14,91 

15.71 

1839 

13,37 

18,27 

18,77 

14,96 

13,62 

IHCO 

13,44 

17,97 

18,22 

14.38 

13.14 

IHOI 

13,98 

18,33 

18.96 

13.18 

13,91 

1H62 

13,71 

18,17 

18.36 

14.99 

13.66 

1863 
«(•(lias 

13.23 

18.02 

18,36 

14.63 
l'l.HI 

13.39 

13,.'i9 

18.14 

18..36 

13.33 

LV 


TEMPERATURA  MEDIA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

DEDUZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  9  HORAS  DA  NOITE 

,  HAXinA  E  mínima 

MEZES 

ANNOS 

* 

MEDIAS 

.  1835 

18o6 

•18;í7 

■1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

9,64 

10,03 

9,46 

10,99 

9,48 

12,41 

10,16 

10,42 

- 

10.40 

Janeiro 

11, 8  i 

8,78 

7,52 

8,49 

11,37 

8,95 

10,97 

9,79 

9,71 

fevereiro 

— 

ll,(» 

9,84 

11,31 

11,18 

7,97 

10,13 

10,90 

10,51 

10,36 

Março 

- 

13,15 

11,99 

12,28 

13,26 

11,88 

13,65 

12,71 

12,51 

12,68 

Abril 

— 

13,14 
lo,2í) 

13,o8 
15,14 

15,90 
16,93 

15,47 
13,55 

13,38 
17,94 

14,66 
17,35 

14,66 
16,17 

13,29 
13.93 

14,31 
16.29 

Maio 

Junlio 

19,6o 

19,43 

21,01 

17,72 

18,45 

18,64 

19.96 

18.76 

19,20 

Julho 

— 

21,80 

23,46 

20,60 

23,12 

20,47 

20,33 

22,94 

20,97 

21.71 

Agosto 

- 

22  62 

20,73 

21,00 

22,06 

20,51 

23,4i 

20,38 

21,75 

21,56 

Setembro 

- 

19,74 

20,42 

20,45 

19,73 

17,69 

20,06 

19,38 

19,04 

19,64 

Outubro 

- 

16,74 

16,85 

17,40 

16,54 

17,70 

17,28 

17,74 

16,33 

17,10 

Novembro 

- 

12,0o 

14,11 

14,67 

13,37 

14,82 

13,42 

11,96 

13,20 

13,43 

ESTAÇÕES 

ANNOS 

MEDIAS 

—^ 

1853 

1836 

1837 

■1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

- 

10,84 
13,86 

9,75 
13,57 

9,43 
15,04 

10,22 
14,76 

9,61 
14,40 

10,30 
15,22 

10,68 
14,51 

10,24 
14,58 

10,16 
14,49 

Primavera 

Estio 

— 

21,36 
16,18 

21,21 
17,13 

20,87 
17,51 

20,97 
16,35 

19,81 
16,74 

20,79 
17,12 

21,09 
10,36 

20,49 
16,26 

20,82 
16,73 

Outono 

Anno 

13,56 

15,41 

15,71 

13,62 

15,14 

13,91 

13,66 

15,39 

15,35 

LYl 


TEMPEMTURA  EM  GMUS  CENTESIMAES 

MIMMA  MEDIA 

^TF.7ES 

AÍÍNOS 

MEDIAS 

48ao 

18a6 

18a7 

18o8 

18o9 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

6,96 

7.61 

6.36 

8.12 

6.39 

9.86 

7.47 

7.69 

- 

7.58 

Janeiro 

- 

9,o9 

6.04 

4.20 

3.40 

9,23 

5.42 

8,43 

6.73 

6,88 

Fevereiro 

- 

8,10 

7.20 

8,73 

7,49 

4,34 

7,19 

7,34 

6,78 

7,20 

Março 

- 

iO.ll 

8,84 

8.34 

9,02 

8.23 

9.61 

10.03 

9,29 

9.21 

Abril 

- 

10,12 

10.03 

12.16 

11,38 

9.89 

10.90 

10,79 

11.27 

10,84 

Maio 

- 

11,73 

11.37 

12,34 

12.03 

13,36 

13,38 

12,54 

12.01 

12,40 

Junho 

- 

15.41 

13,36 

16,38 

14.29 

14.63 

14.87 

13,82 

14.31 

13,14 

Julho 

- 

17.31 

18.26 

16,32 

18,02 

14.22 

16.29 

17,94 

16,31 

10,86 

Agosto 

- 

18.06 

16.72 

16.72 

17.66 

13.83 

18.03 

16.12 

17,36 

17,07 

Setembro 

- 

16,00 

10.77 

16,36 

13,83 

13.80 

16.17 

15,84 

15,67 

13,83 

Outubro 

- 

13.07 

13.44 

14,23 

13.63 

13.29 

14,88 

13.95 

13.57 

13,76 

Novembro 

- 

8.27 

ll.tíl 

12.22 

10,21 

12.34 

10.82 

9.12 

9.97 

10,57 

ESTAÇÕES 

ANNOS 

MEDIAS 

is;» 

is;í6 

is;)7 

is:i8 

1859 

ISCO 

1861 

1S62 

1863 

Inverno 

- 

8,22 

6,93 

6,44 

7,00 

6.79 

7,49 

7,81 

7.07 

7,22 

Primavera 

- 

10.63 

10.13 

11.01 

10.88 

10.30 

11.36 

11,13 

10,80 

10.82 

Estio 

- 

16.93 

16.78 

16,47 

16.66 

14.91 

16.40 

10,03 

10.00 

16.33 

Outono 

- 

!2.'í:í 

13.94 

14.34 

13,24 

13.14 

13,90 

12.97 

13.07 

13.39 

Aiinii 

- 

lá.oC) 

ll,!i.-i 

12.06 

11.94 

11.33 

12.30 

12.14 

11,77 

11,94 

TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

MÁXIMA  MEDIA 


LVII 


ANjVTOS 


■18o5 


Dezciiibro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Jiinlio 

Juliio 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


12,'.I<J 


'1855 


ISoG 


li,28 
l't,7"2 
1(1,(50 

2't,85 
27,'i,j 
28,77 
2i,o7 
2l.2(i 
10,61 


1857 


ll.Hi 

13,27 
1Õ.0() 
17,'i9 
l'.t,21 


29,71 


2'k98 


20,92 


17,12 


•i8;>8 


14,10 
11,(54 
14,2(5 
16,37 
20.66 
22,27 
26,u9 
2u,98 
20,77 
23,47 
21,47 
17,28 


i85!) 

I2,u8 
12,23 
13,23 
18,03 
19,89 
18,91 
21,80 
29,32 
27,73 
24,87 
19.48 
16,83 


IStíO 

14,94 
13,79 
11,71 

16,06 
17,33 
23,03 
22,8(5 
20,33 
26,43 
22,14 
22,91 
17,45 


■18(ii 


13.03 
13,01 
13,30 
18,23 
19,09 
21,66 
23,32 
23,29 
30,02 
26,30 
20,34 
16,29 


1862 

13,80 
13,83 
14,76 
13,68 
19,10 
20,31 
24,97 
28,08 


23,58 
22,43 
13,27 


ANNOS 


1856 


- 

14,00 

12,91 

17,43 

17,43 

27,02 

26,59 

20,82 

21,01 

19,82 

19.49 

IS57 


•1858 


13,06 


19.83 


26.45 


21,41 


20,19 


•1859 


13,86 
19,14 
26,29 
20,39 
19,92 


1860 


12,69 

18,81 
23,29 
20,83 
19,41 


•1861 


13,75 
19,67 
26,21 
21,04 
20,17 


1862 

13,88 
18,43 
20,47 
20,43 
19,80 


13,31 
13,16 
16,11 

20  22 
20,77 
24,08 
26,01 
27,03 
23,48 
20,31 
17,54 


1863 

14,16 
19,03 
26,11 
20,31 
19,95 


MEDIAS 


13,34 
13,02 
14,03 
16,09 
18,76 
20,72 
24,10 
27,43 
27,36 
24,45 
21,17 
16,80 


MEDIAS 

13,34 
18,72 
26,.30 
20,81 
19,84 


LVIII 


■ 

TEMPERATURA  MÍNIMA  ABSOLUTA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

RÍEZES 

— 

ANNOS 

MEDIAS 

18oo 

•1856 

■ISo7 

•lS.i8 

■I8;í9 

1860 

1861 

1862 

■ 
Dia 

S63 
Altura 

Dia 

.lltura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dezembro 

fi 

1.6 

2 

1.2 

28 

1.9 

1.1 

2,4 

^1 

0.2 

17 

3.6 

22 

!      2  7 

■^3 

3,2 

2  10 

Janeiro 

1,=) 

3,2 

29 

0.9 

"o 

0,3 

12 

1.8 

8 

4.5 

19 

\ 

1 

3.0 

3 

3.6 

17 

2,3 

2,97 

- 

- 

22 

5,2 

6 

1.2 

1 

4.2 

l.) 
21 

4,5 

13 

—  1.0 

10 

\ 

2  7 

12 

0.2 

í 

4,6 

2,64 

1 

7.5 

10 

:í  8 

13 

3.3 

<". 

6  4 

10 

27 

f 

t)  3 

n 

72 

''0 

67 

3  30 

Abril 

n 

8.7 

16 

4.4 

11 

9.4 

1 

6,8 

6 

7,6 

1 

7,6 

16 

7.8 

") 

7.5 

7,49 

- 

9 
1.5 

:í 

0.0 
11.2 

1 

18 

7.7 
11,2 

2 

3,4 
12.0 

2 

9,8 
12.4 

3 

7 

10,2 
11.5 

13 

8 

9,1 
12.3 

17 
1 

10.4 
M.8 

1 
11 

8.2 
11,8 

8.72 
11,80 

Junho 

Julho 

r» 

11,6 

:í 

1.3.8 

7 

13.0 

1 

14  9 

17 

10,9 

16 

14,0 

7 

12.3 

11 

14,2 

13,30 

ij.) 

l."i.6 

17 

1 4,6 

30 

14,6 

31 

■ 
13.9 

v)8 

13,2 

3 

15.4 

7 

14.3 

30 

14.0 

14.70 

- 

:]0 
20 

28 

10, 'i 

8,1 

:í,8 

29 
25 

28 

14,0 
7,4 

8,0 

.)! 

2 

7 

19 

3 

li,8 
11,1 

7,2 

17 
24 

18 

12,4 
9,0 
5,7 

24 

24 

29 
30 

10,8 
10,2 
7,5 

20 
27 

29 

30 

13.6 
11.8 

7.2 

i 

6 
23 
23 

12.8 
9.8 
3.5 

29 
16 
17 

12  2 
10,5 
3,6 

12,62 
9,74  ■ 
5,81 

Novembro 

ANNOS 

a 

o 

1 

< 

d8.'w 

i8;»fi 

is;>7 

•ISiW 

18;»!) 

iSfíO 

I.Sfil 

\> 

62 

\ 

S6:i 

MEDIAS 

H 

• — -.^-'-— —  1 

— .^ — 

— ^-  ^— 

— -^ 

- 

-  j^-^ — 

— -~ — — 

^^—  - 



— — — 

-^— — 

Dia 
e  mez 

Altura 

Dia 
e  iiicz 

Altura 

Dia 
c  mez 

(itnra 

Dia 
c  mez 

Alturii 

Dia 
c  nirj 

Altura 

Dia 
emoz 

Altura 

Dia 
c  mez 

Vltura 

i 

Dia 
mez 

Altura 

Dia 
í  mez 

Altura 

Inverno  .. 

_ 



6 
Dez. 

1,6 

2y 

Jan. 

0.9 

2:j 

Jan. 

0.5 

12.  1. 

Jan. 

1.8 

l."i 

\-<\. 

-1.5 

10 
Fov. 

2,7 

12 

l'\'\ . 

0,2 

17 
Jan. 

2,3 

1,06 

Primavera 

- 

— 

1 
Marri) 

7,.'i 

10 
M.irço 

:i,8 

.Mai.o 

3.3 

2'i 
Marri 

.       6,4 

10 
.Maixn 

2,7 

12 

Mar^v) 

6,3    5 

13 

lan;.. 

7,2 

20 
Marft 

)      6,7 

5,49 

Estio  ... 

- 

— 

.3 
Jun. 

11,2 

18 
.lijii. 

11.2 

7 
.luri. 

12.0 

1.2. 
3,17 

JllM 

12,4 

17 

.llllljn 

10,9 

8 
Jun, 

12,3 

1 

.liiri. 

11,8 

11 

Jun. 

ll,« 

11,70 

Outono  . . 

- 

— 

2« 
Nov. 

:t,8 

2;í 

Out. 

7,4 

Nov. 

7,2' 

18 
Nov 

5,7 

29.  ,30 
Nov. 

7,5 

30 
Nov. 

7,2 

2.3 
Nov. 

3,5 

17 

.Nov. 

3,6 

5,74 

Anno 

- 

- 

16 
Dez. 

1,6 

2'J 
Jan. 

í).9 

2:í 

Jau. 

0,5 

12.1. 
Jan. 

1,8 

15 
Fcv. 

—  1,5 

10 
Kcv. 

2,7 

12 

l'.v. 

0,2 

17 
Jan. 

2,3 

1,06 

LIX 


TEMPERATURA  MÁXIMA  ABSOLUTA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

MEZES 

j. 

\.NNQS 

MEDIAS 

ISaiJ 

■ISaC 

1857 

•1858 

18o9 

■isoo 

18C1 

I8fi2 

I8U3 

Dia 

Altura 

Dia 

AKura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

Dia 

Altura 

17 

lO.s 

7 

1S),0 

1 

17,8 

3 

17,9 

9 

17,5 

17,5 

10 

16,8 

"ÍO 

17,2 

17,.50 

Janeiro 

31 

17,2 

10 

Vájí 

2 

13,5 

25 

15,2 

2 

18,3 

26 

16,3 

27 

17,3 

25 

18,5 

16,46 

F(\ereiro 

- 

- 

28 

17,6 

27 

18,0 

20 

l(i,3 

20 

19,4 

28 

18,0 

2 

16,0 

4 

17,4 

15 

17,8 

17, .56 

Mairo 

- 

- 

22 

19,9 

5 

22,0 

18 

21,6 

4 
6 

22,4 

18 

20,6 

8 

21,5 

23 

18,0 

27 

20,2 

21,13 

Abril       

- 

— 

11 

2(i 

19,3 
2o..j 

23 
111 

21,7 
2(j,.j 

20 
29 

25,0 
33,5 

5 

8 

26,0 
24  2 

13 

28 

25,0 
31,2 

8 
25 

24,5 
26,0 

27 
27 

23,2 
27,8 

25 
30 

24,0 
25,4 

24,04 
27,31 

Maio 

Junho 

- 

2o 

3o.l 

12 

32,7 

22 

30,1 

23 

32,6 

23 

29.2 

29 

32,0 

23 

33,2 

30 

29,6 

32.56 

Julho 

- 

- 

19 

33,8 

19 

37,.j 

2 

33,i 

9 

37,3 

5 

:íí,3 

1 

32.0 

23 

35,9 

4 

35,7 

34,99 

- 

- 

:;o 

17 

37,0 
33,1 

II) 

31,4 

32,9 

5 
9 

35,0 
3i,0 

7 
18 

2 

32,0 
32,5 

3 
21 

33,5 
27.4 

14 
5 

37,3 
33,1 

1 

8 

37,8 
31.7 

8 
12 

34,0 

28,0 

34,75 
31,84 

- 

- 

17 
2 

2i,.5 
21, t 

3 

18 

27  2 
20,3 

3 

28 

26,5 
18,8 

2 
9 

28,5 
22  1 

10 

8 

28,0 
22,0 

6 
24 

12 
13 

22,8 
19,S 

13 

7 

30,8 
20,9 

"4 

8 

28,6 
23,2 

27,11 
21,02 

Novembro 

'Ji 

.VNNOS 

< 

-/2 

is;;;; 

is;íg 

is:j7 

■ISoS 

■!8o9 

•ISGO 

■ISCl 

18G2 

1803 

MEDIAS 

Dia 
e  mn 

.lltuia 

Dia 

e  mez 

.41  lura 

Dia 
e  uicz 

Altura 

Dia 
e  mez 

Altura 

Dia 
eme 

Altura 

Dia 
emez 

Altura 

Dia 

cmez 

Altura 

e 

Dia 
mez 

Altura 

Dia 
eme 

Altura 

Inverno  . . 

28 
Fev. 

17,f) 

Dez. 

19,0 

1 
Dez. 

17,8 

20 
Fev 

19,'i 

2 
Jan. 

18,3 

5 
Dez. 

17,5 

4 
Fev. 

17,4 

25 
Jau. 

18,5 

18,19 

Primavera 

- 

_ 

211 
Maio 

2.-i,.j 

19 

Maio 

2(i,.^ 

29 
Maio 

33. -i 

5 

Abr 

20,0 

28 
Maio 

31,2 

25 

Maiu 

20,0 

27 
Maio 

27,8 

30 
Maio 

25,4 

27.74 

Estio  .... 

- 

— 

:iO 

:j7,o 

19 

Jul. 

37,o 

22 
Juii. 

.30.1 

9 
Jul. 

37,3 

Jul. 

34,3 

14 

Ag. 

37,3 

1 
Ag. 

37,8 

4 
Jul. 

33,7 

36,62 

Outono.  .. 

- 

_ 

17 

Set. 

■■ns 

1(1 

Set. 

32.9 

9 

Srt. 

3'i.0 

2 

Set 

32.5 

10 

Oul. 

28,0 

o 

Set. 

35,1 

8 
Set. 

31,7 

4 
Out. 

28.6 

31,99 

Anuo .... 

- 

- 

30 

Ag- 

37,0 

19 
Jul. 

37,5 

22 
Jun. 

30,1 

9 
Jul. 

37,3 

3 

Jnl. 

34,3 

14 

Ag. 

37,3 

1 

Ag. 

37,8 

4 
Jul. 

35,7 

30,62 

LX 


TENSÃO  MEDIA  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO 

EM  MILLIMETROS 

AXXOS 

MEZiíJS 

Dezembro 

.!;iiii'i:o 

Feyereiri» 

Marfo 

9  horas 

da 
manhã 

.Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 

noite 

Medias 

9  horas 

da 
ni,anh.i 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  hor.as 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
ni.anliã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

i 

9  lioras  j 

da      1  Medias 
noite    1 

1 

1835 

7,84 

8,32 

8,24 

7,96 

8,09 









_ 

_ 

_ 

— 

— 

_ 

— 



— 



1836 

7,76 

8,02 

8.06 

8,29 

8,03 

9,49 

9,71 

9,69 

9,46 

9.39 

8,23 

8,23 

7,93 

7,36 

7,99 

9,10 

9,32 

9.39 

9,21 

9,26 

1857 

7,13 

7,31 

7,37 

7,41 

7,41 

7,18 

7,00 

6,83 

6,95 

6,99 

7,22 

7,31 

7,31 

7,34 

7,33 

8,06 

8,39 

8,49 

8,31 

8,31 

1838 

8,33 

8,C3 

8.54 

8,37 

8,32 

5,70 

6,02 

3,92 

5,94 

3,90 

8,71 

8,69 

8,67 

8,73 

8,70 

8,13 

8,17 

7,85 

8,04 

8,03 

1839 

7,71 

7,93 

7,93 

7,87 

7,86 

6,66 

6,80 

6,81 

7,06 

6,83 

7,60 

7,34 

7,34 

7,49 

7.36 

7,43 

7,23 

6,33 

7.09 

7,07 

1860 

9,77 

9,87 

9,98 

9,49 

9,78 

9,15 

9,15 

9,10 

9,13 

9,13 

6,18 

6,00 

5,91 

6,33 

6,11 

7,36 

7,33 

7,03 

7,28 

7,23 

1861 

8,18 

8,46 

8,34 

8,39 

8,44 

6,87 

7,33 

7,33 

7,37 

7,22 

7,84 

7,93 

7,64 

7,86 

7,82 

7,39 

7,82 

7,62 

7,49 

7,63 

18G2 

7.91 

8,30 

8,34 

8,26 

8,20 

8,76 

9,04 

8,94 

8,90 

8,91 

7,82 

7,98 

8,04 

8,01 

7,96 

9,54 

9,67 

9,31 

9,23 

9,44 

1863 
llcdia.s 

- 

- 

- 

— 

- 

7,33 

7,94 

7,83 

7,78 

7,77 
7.79 

6,27 

6,39 

6,07 

6.26 

6,25 

7.47 

7,89 

7,89 
8,23 

7,91 

7.94 

8,07 

7,91 

8,08 

8,38 

8,iO 

8.30 

8,29 

7,67 

7,8/ 

7.81 

7.82 

7.49 

7.34 

7.39 

7,43 

8,21 

8.02 

8.14 

MEZES 

ANXOS 

Abril 

Maio 

Junbo 

Jullio 

D  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

8,84 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 

DOilC 

Medias 

9  horas 

da 
nianhS 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

,  Meio 

dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

9,89 

Medias 
9,70 

9  horas 

da 
manliã 

M"io 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noili} 

Medias 

1836 

8,88 

8,61 

9,03 

8,84 

9,38 

9,33 

9,39 

9,73 

9,36 

10,03 

9,36 

9,49 

11,39 

10,98 

10,37 

10,81 

10.89 

1837 

8,37 

7,94 

7,83 

8,27 

8,10 

9,68 

9,17 

9,40 

9,76 

9,30 

11,23 

11,03 

11,00 

10,78 

11,01 

11,38 

10,91 

10,37 

11.08 

10,99 

1838 

10.19 

9,88 

9,60 

10,04 

9,94 

8,46 

7,78 

7,44 

8,23 

7,98 

10,22 

9,34 

9,42 

9,93 

9,78 

9,54 

9,08 

8.97 

9,97 

9,:í9 

1839 

9,13 

8,93 

8,72 

9,41 

9.03 

9,12 

9,00 

9,00 

9,65 

9,19 

10,i<() 

10,34 

10,67 

10,97 

10,71 

11,06 

11,10 

11.12 

11.31 

1 1,30 

■  18C0 

8,42 

8,46 

8,18 

8,14 

8,30 

10,07 

9,39 

9,31 

9,90 

9,72 

10,61 

10,03 

10.23 

11,10 

10,30 

11,68 

H,2íi 

11,30 

11,40 

11,43 

1861 

9,31 

8,73 

8,87 

9,07 

9,00 

10,10 

9,78 

9,80 

10,01 

9,92 

10,61 

10.12 

10,22 

10,82 

10,44 

11,00 

10,78 

10,44 

11,13 

10,84 

1862 

8.88 

9,03 

9,39 

9,00 

9,07 

10,14 

10,03 

10,22 

10,03 

10,11 

10,33 

9,96 

10,23 

10,33 

10,27 

11,92 

11,70 

11,33 

10,30 

11.31 

1863 
Urdias 

8,33 

7,67 

7,62 

8,61 

7,94 

7,«9 

9.30 
9,36 

9,10 

9.22 

8,73 
9,19 

9,23 

9,10 
9,38 

10,76 

10.54 
10.14 

10,49 

10.32 

10.33 

11,06 

11,18 

11.00 

11.43 

11,32 

8,94 

8,68 

8.S0 

8,87 

9.37 

10,30 

10.22 

10.33 

10,37 

11.30 

10,87 

10.0-2 

10,93 

10.93 

MEZES 

ANNOS 

Agnsio 

Scteniliro 

Oiilulirii 

NovcnilH-n 

9  hora» 

da 
riiaiih5 

Moio 
dia 

11,47 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
d. 
noite 

11,10 

.Medias 

9  horas 

dl 
manhH 

Meio 

lija 

3  horas 
da 
lardc 

9  horas 
da 
noite 

11.91 

Mídi.is 

9  horas 

da 
ninnhil 

Meio 
dia 

10,33 

3  hor.is 
da 
tarde 

9  horas 
noite 

Mcdias 

9  lioras 

da 
manhã 

7,79 

Meio 
dia 

3  horas 
d.i 
tarde 

7.3.V 

9  lioras 
da 
noite 

M.dias 

IHSG 

11,80 

10,68 

11,28 

11.89 

11,33 

11,01 

11,34 

10.34 

10,04 

10,33 

10,32 

7.0S 

7.01 

7,00 

18S7 

12,16 

11,07 

11,47 

12.28 

11, K9 

1.Í.03 

12,03 

11, u« 

13,02 

12,52 

10,33 

10,13 

10.18 

10,68 

10,39 

10.12 

10,.t2 

10.30 

10.18 

10,23 

1838 

11,33 

10,'i3 

10,21 

11.34 

10.S3 

11,99 

11,14 

n,4'i 

11,83 

11,00 

10,8(1 

10,83 

10,00 

lO.si 

10.76 

10.72 

10,93 

10,S9 

10,83 

IO.H'1 

18S9 

12,'i0 

11,38 

11,20 

12.31 

11.87 

11,70 

10,98 

10,40 

H.4S 

H,14 

11,08 

10,99 

10,lt9 

11,09 

11,34 

9,30 

9,81 

9,63 

9,0  i 

9.39 

1860 

10,30 

9,33 

9,18 

10,33 

9.VÍ 

10.23 

9,21 

8,88 

10,27 

9,()3 

9,09 

8,00 

8,19 

8,38 

8,03 

11,01 

11.08 

11.00 

11.00 

11. Oi 

1861 

11,29 

10,34 

10.13 

10,:i0 

10,50 

11,29 

10,48 

10,2:1 

10,91 

10,73 

12.30 

12,32 

12.06 

I2.,I3 

12,30 

10.24 

10,31 

10,11 

9.97 

10.16 

1862 

11,10 

10,78 

10,08 

11,23 

10,93 

11,42 

10,711 

10,3H 

11,17 

10.99 

9,H4 

9.11 

9.02 

9,80 

9,40 

7,99 

7.89 

7,83 

8,43 

8.01 

1863 
Ucdia» 

11,72 
11,32 

11,1.1 
10,89 

10,92 

ll,"(> 

U. ■■)'.) 

11,93 
11,08 

11,29 
10,01 

11,18 

11,64 
11,33 

11,31 
11.21 

11,17 

11.09 
10,44 

10.68 

I0,7.S 
10,01 

10,93 

8.09 

8,27 

8,23 
9,43 

8.43 
9,32 

8.2(". 

10,36 

H,3't 

11,08 

10,71 

10,77 

10,23 

10,32 

9,41 

9,3i 

9,4K 

TEiNSAO  MEDIA  DO  VAPOR  ATMOSPHEIUCO 

EM  MILLIMETROS 


LXI 


ESTAÇÕES 


AN  NOS 


Inverno 


3  horas '  9  lioras 
da 
tarde 


18.j0 


1838 
1839 
1860 
1861 

1862 

186:í 

Jlfdias 


8,32     8,73 


7.39 


7,19 


7.68 


8,16 


8,-23 


7.31 


7.11 


7,66 


7.70 


8.38 


8,49 


7,2i  !   7.54 


7,73     7,93 


8.62 
7.41 
7.39 
7,63 

7.63 
8,32 
8,31 

7,41 

7,87 


8,33 
7.33 
7.37 
7,71 
7,78 
8,24 
8,30 
7,43 


7,86 


7,46 


7,34 


7.64 


7,70 


8.44 

7,40 

7,83 


Priíiiiuera 


9,19 


8.90 


8.93 


8,36 


8,62 


9.00 


9.32 


8,31 
8.90 


9,23 

8,37 
8,()l 
8.39 
8,40 

8,78 

9..38 

8.22 
8.72 


9.13 

8,57 

8,32 

8,08 

8,24 

8,76 

9,64 

8,09 
8,60 


9  horas 
(la 

DOltC 


9,33 


8,78 


8,77 


8.72 


8,44 


8,86 


9,42 


8,38 


8,84 


esla{3c 


8.66 
8.44 
8,42 
8,83 
9,34 

8,30 

8,77 


Esiio 


11,10 


11.66 


10,36 


11,37 


10,86 


10,97 


11,12 


11.38 


11.13 


10.60 
11.20 
9,6S 
11,07 
10,29 
10,48 
10,81 

10.93 

10.63 


10,93 

9,33 

11,00 

10,26 

10,26 

10,7; 

10,80 
10,47 


10,60 


11,38 


10,42 


11,33 


10,94 


10,75 


10,70 


11,19 


10,62 
11,30 
10,00 
11,29 
10.39 
10,61 
10,83 
11.08 


10,94!  10,79 


Outono 


11,23 
11,17 
10,89 
10,11 
11.31 
9,73 

10.40 

10.62 


9.79 


10,84 


10,39 

9,63 

11.01 

9.26 

10,22 
10,29 


9,34 
10,82 
10,98 
10,34 

9,12 

10,80 

9,13 

10.03 
10,14 


9,96 
11,29 
11.16 
10,94 

9.90 

11,07 

9,82 

10.29 
10,33 


9,84 
11,03 
11,07 
10,69 

9,77 

11,06 

9,49 

10,23 
10.40 


ANNOS 

.\uno 

9  horas  da  manhã 

Moio  dia 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  noilc 

Medias  do  anno 

1836 

9,72 

9,39 

9,37 

9,53 

9,36 

1837 

9.79 

9,33 

9,44 

9,73 

9,63 

1838 

9,41 

9,17 

9,03 

9.13 

9,27 

1839 

9,64 

9.43 

9,20 

9,72 

9,31 

1860 

9,32 

9.01 

8,89 

9,26 

9.12 

1861 

9,87 

9,67 

9,33 

9,73 

9,70 

1862 

9,66 

9,34 

9,31 

9.61 

9,.i8 

1863 
Mfdias 

9,38 

9.23 

9.08 

9.32 

9,23 

9,60 

9,40 

9,27 

9.33 

9.43 

Lxn 


TENSÃO  MEDIA  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO 

EM  HILLIMETROS 
DEDDZIDi  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  MEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 


MEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho  

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera ...   . 

Estio 

Outono 

Anno 


AJSTNOS 


1855 


8,09 


1856 


8,03 
9,59 
7,99 
9,26 
8,84 
9,56 
9,70 
10,89 
11,28 
11,54 
10,32 
7.66 


1857 


7,41 
6,99 
7,35 
8,51 
8,10 
9,50 
11,01 
10,99 
11,89 
12,52 
10,39 


1858 


8,52 
5.90 
8,70 
8,05 
9,94 
7,98 
9,78 
9,39 
10,83 
11,60 
10,70 


10.23  10.81 


1859 


7,86 
6,83 
7,56 
7,07 
9,05 
9,19 
10,71 
11,30 
11,87 
11,14 
11,34 
9.59 


1860 

9,78 
9,13 
6,11 
7,25 
8,30 
9,72 
10,50 
11,43 
9,84 
9,65 
8,63 
11. (li 


1861 


8,44 
7  22 
7,82 
7,63 
9,00 
9,92 
10,44 
10,84 
10.56 
10,73 
12,30 
10,16 


1862 


8,20 

8,91 

7,96 

9,44 

9,07 

10,11 

10,27 

11,31 

10,95 

10,99 

9,46 

8,04 


1863 


7,77 


6,25 


7,91 


7,89 


9,10 


10,53 


11,32 


11,-39 


11,51 


10,93 


8,26 


MEDIAS 

8,29 

7,79 

7,47 

8,14 

8,87 

9,38 

10,37 

10,93 

11,08 

11,21 

10,52 

9,48 


ANNOS 


1855 


ik;>6 


8,56 
9,22 
10,62 
9,H4 
9,5C. 


1857 


7,46 


8,70 


h,:ío 


11,05 


9,63 


185S 


1859 


7,34 

7,64 

8,66 

8,44 

10,00 

11.29 

11,07 

10,ti9 

9.51 


1860 


7,70 


8,42 


10,59 


9,12 


1S61 


8,27 


8,85 


1(1.61 


11.06 


1862 


8.1 1 
9,54 
10.85 
9,V.) 
9.58 


i86;{ 


7.40 


8,30 


11.08 


10,23 


MEDIAS 

7,85 
8,77 
10.79 
10,40 
9,45 


Lxni 


HUMIDADE  MEDIA     , 

EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO  =  100 

ANNOS 

D 

MEZES                                                                                        1 

ezemltio 

Juiiriíd 

Fevereiro 

Março   * 

9  horas 

(1.1 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

• 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhS 

Meio 

dia 

3  horas 

da 

líirde 

9  horas 
da 
noite 

Mcii.is 

9  horas 

da 
maidiS 

M>>ii> 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  lioras 
da 
noile 

Mediaá 

18d3 

85,55 

79.75 

75.77 

82.94 

81,00 







_ 



_ 







. 









1856 

77/ii 

71,63 

69.83 

79,93 

74.72 

89,55 

84,32 

84,32 

89,18 

86,84 

83,18 

72,42 

67,88 

78,76 

73,56 

79,31 

72,22 

71.82 

81,43 

76.19 

1857 

83.57 

73,71 

66.71 

76.91 

73,23 

81,00 

69,70 

67,33 

77,94 

73,99 

79,08 

69,99 

65,12 

76,.56 

72,69 

79,311 

69,64 

67,33 

79,57 

73.98 

1858 

83,96 

76,26 

72.65 

82,38 

78,81 

76,25 

66,91 

57,91 

69,80 

67,72 

84,81 

75,65 

75,61 

86,11 

80,54 

73,86 

04.12 

59,22 

73,20 

6S,I0 

1859 

83,73 

74.78 

71.46 

80,30 

77.62 

82.14 

71.12 

63.81 

77,09 

73,54 

77,19 

63.89 

62,35 

73.37 

69,25 

66.35 

51.23 

44,03 

63.61 

36,31 

1860 

86,05 

79.54 

80,92 

83.36 

83.02 

87,34 

79.94 

78,74 

87,05 

83.32 

72,26 

59,37 

36,27 

72,62 

65,13 

69.15 

58,75 

34,97 

70.62 

63,:!7 

1861 

88,91 

80.88 

77,85 

85.74 

83,34 

84,02 

73.70 

67,21 

78,40 

75.83 

82.91 

74.78 

70,61 

81,21) 

77,40 

64,63 

36,93 

52,19 

65,99 

39,94 

1862 

83,30 

75,57 

73.10 

82,19 

79.04 

88,39 

81,17 

78.24 

87,85 

83,91 

80,11 

68.93 

64,72 

75,74 

72,38 

84.24 

78.62 

75,17 

84.36 

80.'.0 

1863 

Mclias 

- 

- 

- 

- 

- 

83,39 

73.31 

70,59 

81.09 

78,14 

70,17 

56.48 

48,50 
63,91 

61,03 

59,05 

70,38 

73,44 

62,80 

63,09 

74.29 

67,69 

8Í.31 

76.52 

73,54 

82,02 

79.10 

84,28 

75,30 

71,02 

81,05 

77,91 

78,71 

67,69 

75,69 

71.50 

6 '1,29 

60,98 

7i,38 

6^,27 

MEZES 



ANNOS 

Aliril 

Maio 

Jiiiiho 

Julho 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  lioras 

da 
manha 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhíl 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhií 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
(arde 

9  horris 
da 
noite 

.Medias 

1856 

73,81 

67,96 

67.71 

82.82 

73,08 

69,33 

61,45 

60,62 

80.15 

67,89 

58,30 

47,63 

46,49 

66,59 

54,75 

57,73 

48.79 

43.36 

64,37 

54,16 

1857 

68,99 

59,75 

57,47 

75,49 

65,43 

71.29 

62,25 

64,30 

81.60 

69,86 

65,37 

56,67 

56,43 

71.37 

62,56 

5:;,93 

41,81 

39,34 

39,93 

48.81 

1858 

74.27 

63,34 

60,11 

79,82 

69,38 

57.98 

46,12 

44,37 

64,88 

53.34 

54.10 

44,44 

43,33 

62.22 

51.02 

30.90 

41,24 

40.98 

63.61 

49.18 

1859 

68.93 

59.28 

56,55 

73,98 

64,69 

66,85 

60,04 

60,34 

79,99 

66,80 

68,95 

62,17 

63,22 

78.40 

68,19 

53.28 

44,04 

43,63 

61,94 

51,23 

1860 

71.64 

63,48 

61,52 

74,55 

67,80 

62,66 

50.89 

51,56 

72,26 

59,34 

63,12 

53.63 

54,93 

76.93 

62,16 

60.64 

49.33 

50.99 

68.83 

37,50 

1861 

72,49 

58,88 

59,08 

75,18 

66,40 

66.96 

37.40 

56,74 

71.83 

63,24 

64,06 

55,46 

54,87 

75,49 

62,47 

39.37 

30,68 

49,12 

71,33 

57,62 

1862 

68,62 

61,80 

62,48 

75,30 

67,05 

69,91 

61.84 

62.57 

79,01 

68.33 

38,26 

49,20 

50.54 

68,68 

56,67 

57,78 

47,31 

45,05 

56.57 

51.68 

1863 
>  Medias 

62,89 

48.95 

48,03 

63.61 

56,37 

63,96 

36.91 

33,60 

73,33 

63.45 

63.21 

52,98 

52,73 

72.42 

60,33 

62,10 

31. .32 

49.92 

71,18 

5-'.63 

70,21 

60.43 

59,12 

75.34 

66,27 

66,37 

57.11 

37.01 

73,04 

64,03 

61,93 

32.77 

52,83 

71.54 

59.77 

57,22 

46.84 

43.60 

64,71 

53.60 

MEZES 

ANNOS 

Agosto 

Seldiiliro 

Outubro 

Noreinhi 

0 

9  horas 

da 
raanliã 

.Meio 
dia 

3  hor.ns 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhS 

Meio 
dia 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
mauh.i 

76.77 

Meio 
dia 

62.47 

3  horas 

da 

tarde 

58,12 

9  lioras 

da 
noite 

73,20 

Medias 

9  horas 

da 
manliã 

76,06 

Meio 
ília 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 

ha 

noile 

.Medias 

1856 

60.06 

47,48 

43,79 

63,49 

53,71 

68,09 

57.60 

54.18 

76,36 

64,11 

07,64 

60.05 

36,09 

69,91 

63.53 

1857 

64,81 

54,44 

53,92 

75.26 

62.11 

71.78 

57.83 

57.77 

79,38 

(i6,69 

73,68 

61.63 

61,03 

77,26 

68,40 

84,73 

76.82 

74,73 

83,78 

80,02 

1858 

60.97 

46,36 

43.43 

69.38 

55.39 

66.62 

54.13 

53.59 

73.33 

62.42 

74,50 

63,83 

60.82 

75,39 

68.64 

84,43 

79,52 

79,48 

84. 7() 

82.05 

1859 

61,53 

46.91 

43,11 

70.30 

55.96 

67.76 

52.21 

49.84 

73,40 

60,80 

79,69 

69.18 

70.48 

86,03 

76.35 

81,63 

73,73 

69,39 

81,28 

76,51 

1860 

55,91 

43.41 

41.26 

66.07 

31,66 

63.30 

31.92 

30.63 

73.24 

60,28 

63.06 

48,03 

45,14 

58,93 

53,80 

84,33 

78.51) 

78.99 

87,99 

82,47 

1861 

54.74 

40.04 

37,14 

34.71 

46,66 

61.73 

46.53 

46,77 

68,56 

55,89 

84,98 

73,40 

72,14 

86,56 

79,81 

87,30 

79,27 

77,40 

84,98 

82.29 

1862 

61,00 

49.90 

49,00 

70.81 

57.68 

67.88 

53.87 

56.22 

72,01 

63,00 

65,65 

51.56 

49,94 

62,26 

57,35 

73.18 

63,24 

63,83 

79.73 

71.00 

1863 
Medias 

60.56 

48.91 

46,37 

70.36 

56.55 

71.36 

58,8'J 

58,06 
53.63 

76.98 

66,37 

81.52|  71.46 

67.77 

79.69 

73.11 

74.*! 



81.0.' 

65,79 

60.13 
70.01 

72.03 

6S.33 

59,95 

47.18 

43,25 

67,37 

54,99 

67,59 

34,37 

74.19 

62,44 

74.98 

62.93 

60.68 

74,92 

68,39 

72.37 

80.64 

76.03 

LXIV 


HUiMIDADE  MEDIA 

EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO  =  100 


ESTAÇÕES 


ANXOS 


1836 
1837 
1838 
1839 
1860 
1861 
1862 

1863 

Medias 


86,09 

79,17 

81,34 

81,10 

81,18 

84,33 

85.80 

80,29 
82,44 


Inverno 

1'riniavera 

Estio 

Outono 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 

noite 

Medias 

da 
estação 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 
d.i 
noite 

Medias 

da 
estação 

9  horas 

da 
manh,ã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

• 

Medias 

da 
estação 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 

dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
ooile 

78,83 

73,99 

83,63 

81,13 

74,16 

".7,21 

66,72 

81,47 

72,39 

38,70 

47,97 

43.-28 

64,88 

34,21 

73.64 

60,04 

56,13 

73,22 

70,43 

67,43 

78,14 

73,80 

73,22 

63,88 

63,03 

78.89 

69,76 

61,44 

50,97 

49,96 

68,92 

57.83 

76.74 

63,43 

64,31 

80,14 

72,09 

66,74 

77.61 

74,50 

68,70 

37,86 

34,57 

73,30 

63,61 

33.32 

44.01 

43.23 

63.14 

31.93 

38.18 

05,83 

65.30 

77,83 

70,42 

66,34 

77,61 

73,87 

67,38 

36,86 

33,64 

72,33 

62,60 

61,92 

51,04 

30,66 

70,21 

58.46 

76.30 

63,04 

63.24 

80.21 

71,36 

68,82 

80,06 

73,36 

67,82 

57,71 

36,02 

72,48 

63,30 

39,89 

48,86 

49,06 

70,62 

37.11 

70,90 

39,30 

38,26 

73,39 

76,01 

72,91 

81,73 

78;75 

68,03 

37,74 

36,00 

71,01 

63,19 

59,39 

48.73 

47,04 

67,18 

33,38 

78,07 

07,07 

65,44 

80.03 

77.00 

73,60 

83,11 

79,88 

74,26 

67,42 

66,74 

79,30 

71.99 

39,01 

48.80 

48.20 

63.33 

33.34 

09,57 

57,56 

56,(56 

71.35 

69.19 

64,00 

74,78 

72,08 

66,48 

56,22 

53,37 

71,73 

62,30 

61,96 

51.07 

49,67 

47,89 

71,32 

38,50 

73,97 
72,43 

65,38 

61,99 

76,43 

73.17 

69,40 

79.39 

76.17 

70,01 

00.61 

39.04 

73.12 

66,19 

39,70 

48,93 

67,95 

36,12 

63,23 

01,44 

76,38 

63,76 

71,70 

66,78 

71,22 

63,51 

72.66 

63.79 

69,94 
68.42 


ANNOS 

Anno 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

3  horas  da  tarde 

9  lioras  da  noite 

Medias  do  anno 

1836 
1857 
1838 
1839 

IH(i(» 
IMOI 

1862 

1863 
«nIi,is 

73,13 
72,64 
70,18 
71,69 
09.95 
72,43 
72,16 
71,17 

03,31 
62,68 
59,93 
60,84 
59,36 
fi2,:!9 
62,70 
«),47 

61.03 
01,23 
57.46 
58.47 
58.04 
60,35 
01.30 
57,82 

75.80 
76,52 
73.47 
75.15 
74.14 
74.99 
74,84 
73,37 

68,37 

68,27 
65.27 
66.34 
65.37 
67,53 
67,73 
65,76 

71,07 

OI.V.) 

.V.I.VO 

7'i.81 

66,S() 

ij 


LXV 


HUMIDADE  MEDIA 

« 

^ 

EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO  =  100 

DEDDZIDA  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  HEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

18ob 

ISIifi 

•1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

81,00 

74,72 

73,23 

78,81 

77,62 

83,02 

83,34 

79.04 

- 

79,10 

Janeiro 

- 

86,84 

73,99 

67,72 

73,54 

83,32 

75,83 

83,91 

78,14 

77,91 

Fevereiro 

- 

75,36 

72,69 

80,34 

69,23 

63,13 

77,40 

72,38 

59,05 

71,50 

Março 

- 

76,19 

73,98 

68,10 

56,31 

63,37 

39,94 

80,60 

67,69 

68,27 

Abril 

- 

73.08 

63,43 

69,38 

64,69 

67,80 

66,40 

67,05 

56,37 

66,27 

Maio 

- 

67,89 

69,86 

33,34 

66,80 

59,34 

63,24 

68,33 

63,45 

64,03 

Junho 

- 

54,7o 

62,56 

51,02 

68,19 

62,16 

62.47 

56,67 

60,33 

39,77 

Julho 

- 

54,16 

48,81 

49,18 

51,23 

37,50 

57,62 

31,68 

38,63 

53,60 

Agosto 

- 

53,71 

62,11 

55,59 

53,96 

51,66 

46.66 

57,08 

56,35 

54,99 

Setembro 

- 

64.11 

66,69 

62,42 

60,80 

60,28 

53,89 

63,00 

66,37 

62,44 

Outubro 

— 

67,64 
65,53 

68,40 

80,02 

68,64 
82,03 

76,35 
76,51 

53,80 

82,47 

79,81 

82,29 

37,33 
71,00 

75,11 

68,35 

68,39 
76,03 

Novembro 

ESTAÇÕES 

ANNOS 

MEDIAS 



1 

1835 

4856 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Inverno  

- 

81,13 

73,80 

74,50 

73,87 

73,36 

78,73 

79,88 

72,08 

76,17 

Primavera 

- 

72.39 

69,76 

63,61 

62,60 

63,30 

63.19 

71,99 

62,30 

66,19 

Estio 

- 

54,21 

57,83 

51,93 

58,46 

37,11 

53,58 

55,34 

58,50 

56,12 

Outono 

- 

63,76 

71,70 

71,04 

71,22 

63,31 

72,66 

63.79 

69,94 

68,42 

- 

68,37 

68,27 

65,27 

66,54 

65,37 

67,33 

67,75 

63,76 

66,86 

LXM 


SERENIDADE  DO  CÉU 

GRAUS  MÉDIOS 

MEZES 

ANNOS 

Dezembro 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Janeiro 

l 

evereiro 

Março 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
larde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  horas 

da 
noite 

1853 

3,1 

3,3 

3,6 

3,6 

3,4 















^ 





_ 









1856 

3,9 

^   4,1 

4,3 

4,6 

4,2 

1,2 

1,3 

0,7 

2,0 

1.3 

3,4 

3.8 

4.1 

3.1 

4,1 

3,1 

2,7 

2,7 

4,3 

3,2 

1837 

8,3 

8,1 

8,1 

8,9 

8,4 

5,2 

S,0 

4,-i 

6,2 

3.2 

4.7 

4,9 

4,0 

3.3 

4.8 

3,2 

a,2, 

3,7 

5,7 

4,0 

1838 

3,0 

5,2 

5,3 

6,1 

3,4 

7,6 

7,7 

7,3 

7,5 

7,3 

2.7 

2,1 

2,1 

3,0 

2,3 

4.9 

5j2 

4,5 

6,3 

3  2 

1839 

4,9 

4,5 

4,6 

3,1 

4,8 

3,8 

6,0 

6,6 

7.2 

6,4 

6,4 

6,6 

6,3 

7,2 

6.7 

7.3 

7.1 

7,2 

8,6 

7,6 

1860 

3,2 

2,3 

2,3 

2,8 

2,8 

2,2 

2,3 

2,1 

3,1 

2,4 

6,7 

6,3 

6,0 

6,6 

6,4 

3,3 

6,1 

6,3 

5,8 

5,9 

1861 

3,3 

3,2 

2,7 

4,0 

3,4 

3,2 

3,8 

3,8 

7,8 

6,1 

3,8 

3,2 

4,1 

4,9 

4,0 

7,5 

7,2 

7,3 

8,3 

7,6 

1862 

3,3 

6,0 

5,8 

7,2 

6,1 

3,4 

2,9 

3,3 

3,0 

3,7 

6,0 

5,8 

5,8 

6,6 

6,0 

1,9 

1,8 

2,5 

4,3 

2,6 

1863 

Medias 

- 

- 

- 

- 

4,8 

4,6 
4,4 

5,0 

5,8 

6,9 

5,6 

4,8 

7,8 

7,0 

6,4 

7,1 

7,1 

5.2 

5,0 

5,1 

4,3 

4.9 

5,7 
6,1 

5,1 

4,7 

4,6 

4,6 

5,3 

4,3 

4,3 

3,7 

5,2 

3,0 

4.9 

5,7 

4,8 

4,8 

5,1 

ANNOS 

MEZES 

9  horas 

da 
manhS 

Ucio 
dia 

2.1 

.\bril 

Maio 

Juiilio 

Julho 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
du 
Doile 

3,3 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

5,9 

9  horas 
da 
noite 

7,0 

Medias 

9  horas 

da 
manhã 

7,0 

.Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

7,7 

Medias 
7,4 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

8,8 

Medias 

1836 

2,1 

2,0 

2.4 

3,8 

4,4 

5,3 

7,1 

8,0 

8.0 

8,3 

8,6 

8,4 

1837 

4,4 

4.4 

5,0 

5,9 

4,9 

3.7 

3,4 

3,2 

5,5 

4,0 

6,0 

6,2 

6,0 

7,7 

6,3 

8,6 

8,5 

8,7 

9,0 

8,7 

1838 

3,8 

3.8 

4.2 

5,2 

4,2 

5,7 

6.1 

6,7 

7,6 

6,5 

7,1 

6,5 

6,8 

7,4 

7,0 

8,3 

9,2 

8,7 

8,3 

8,6 

1839 

3.4 

3,6 

4.7 

5,0 

4,2 

3,5 

3,1 

;;  2 

5.Ò 

4,3 

4,2 

4,2 

5,2 

3,9 

4,9 

7,9 

8,3 

8,4 

9,1 

8,4 

1860 

4,2 

4,3 

4,4 

i;.3 

'i,S 

6.6 

6,7 

fi.H 

7.3 

6,9 

5,1 

5.8 

6,1 

6,3 

5,8 

7,3 

8,5 

8,2 

9,0 

8,3 

1861 

3,0 

4,9 

3,4 

í>.-2 

•"','' 

3,5 

3.7 

■vi 

0,3 

5,7 

5,9 

6,3 

7,2 

8,2 

6,9 

6,9 

7,3 

8,4 

8,5 

7,8 

1862 

3.5 

5,1 

3,9 

6,5 

3,8 

5,2 

4,6 

4,5 

6,0 

5,1 

6,6 

6,3 

7,2 

7,9 

7,1 

8,4 

9,1 

8,8 

8,9 

8,8 

186:{ 

Mclias 

6.6 

4,4 

6,7 

6,4 

4,7 

7,1 

6,7 

5.7 
5,0 

5,7 

5,4 
5,4 

3,7 

5,6 
5,4 

6,8 

6,6 
6.2 

7,3 

7,3 
7.3 

7,1 

6,9 

8,0 

8,3 

8,6 

7,9 

4.t 

5,7 

4,8 

5,0 

6,4 

6,1 

6,7 

6,6 

7,8 

8,4 

8,3 

8,8 

8,4 

ANNOS 

MKZES 

Ayn.slo 

Sclcmliro 

Outubro 

Novenib 

0 

9  horas 

da 
nianhS 

Meio 
dia 

7,5 

3  hora.< 
da 
l.irde 

9  lioras 
d.i 

no  lie 

8,7 

Media» 

7,9 

9  liorai 

da 
ni.inh.1 

Meio 
dia 

3,3 

3  hora» 
da 
lardc 

9  horas 
da 

noile 

7.4 

Medias 

9  horas 

da 
niantiã 

Meio 
dia 

3,4 

3  horas 
da 

tardo 

3,3 

9  horas 
da 
noite 

Medias 
3,7 

9  horas 
da 

mnnhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

7,4 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

1836 

6,9 

8,5 

4,3 

5,9 

5,8 

4.9 

7.0 

6,8 

7,0 

8,4 

7,4 

1857 

7,2 

7,1 

7,1 

7,9 

7.3 

4,8 

5,7 

S,7 

7,5 

3,9 

4,4 

4,2 

4.3 

4.(1 

4,  4 

3,1 

3,6 

2,8 

4,7 

:t,6 

1838 

7,8 

8,0 

8,0 

8,6 

8,1 

6,4 

6,3 

6,5 

7,3 

6,6 

5,3 

3,2 

3,3 

6,2 

3,6 

1,7 

2.3 

2,2 

2,1 

2,1 

1839 

7,9 

8,4 

8,6 

8,3 

8,4 

6,8 

8,1 

8,9 

9.1 

8,2 

2,7 

3,7 

3,2 

'i,() 

3,'p 

4,8 

4,6 

5,4 

3,4 

5,1 

1860 

7,9 

8,3 

8,8 

8,9 

8,3 

4,8 

5,4 

5.9 

6,8 

3.7 

7,0 

7,3 

7,6 

K,4 

7,6 

2,4 

1,2 

1,9 

3,3 

2,2 

1861 

8,9 

9,5 

9,8 

9,8 

9,5 

6,3 

6,6 

6,9 

8,0 

7,0 

1,9 

2,K 

3,7 

4.9 

3,3 

2,7 

2,5 

3,4 

4,6 

3,3 

1862 

7,3 

8,1 

8,8 

8,4 

8,1 

5,5 

6,2 

5,7 

5,3 

5,7 

6,5 

6,4 

6,9 

7,5 

6,8 

4,4 

4,6 

5,0 

5,2 

4,8 

IH63 

Ucilias 

7,2 

8,4 
8,2 

8,6 

9,1 

8,3 

6,2 

6,3 
6,3 

6,0 

6,1 

7,2 

6,2 
6,4 

4,2 

4,3 

4,9 
5.2 

5,9 

6,1 

4,9 
3  ,2 

6,7 

6,7 

6,5 

6,9 
5,1 

6,7 

7,6 

8,5 

8,7 

8,3 

5,7 

6.4 

4,6 

4,9 

4,1 

4,1 

4,3 

4,4 

LXVIl 


SERENIDADE  Dí)  CÉU 

- 

GRAUS  MÉDIOS 

ANNOS 

ESTAÇÕES 

— - 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

9  horas 

lia 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
Urde 

9  horas 
da 
noite 

M>-dias 

da 
eslaç.lo 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 

da 

tarde 

9  horas 
da 
nuile 

Medias 

da 
esl^tção 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 

noite 

Medias 

da 
estaç.ío 

9  horas 

da 
manhã 

Meio 
dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

da 
estação 

1836 

2.6 

2.8 

2,8 

3.6 

2,9 

3,0 

3.1 

3,5 

4,9 

3,6 

7,3 

7,6 

8.4 

8,4 

7.9 

5,4 

3,9 

6,3 

7,6 

6,3 

1837 

4.6 

4,7 

4..T 

5.4 

4,7 

3,8 

3,7 

4,0 

5,7 

4,3 

7,3 

7,3 

7.3 

8,2 

7.3 

4,1 

4,3 

4,3 

5,6 

4,6 

1838 

6,2 

6.0 

5,8 

6,5 

6.1 

4,8 

5,0 

5,1 

6,4 

5,3 

7,7 

7,9 

7,8 

8,1 

7,9 

4,3 

4,6 

4,7 

5,2 

4,8 

1839 

5,7 

5,9 

6,1 

6.8 

6,2 

4.8 

4,6 

5,7 

6,4 

5,4 

6,7 

7,0 

7,4 

7.8 

7,2 

4,8 

3,5 

5,8 

6,2 

5,6 

1800 

4,6 

4.4 

4,2 

4.9 

4,3 

5,4 

5,8 

5,8 

6,5 

5,9 

6,8 

7,6 

7,7 

8.1 

7,5 

4,7 

4,6 

5,1 

6,2 

5,2 

1*61 

4,1 

3.8 

i.I 

5.2 

4.3 

6,0 

5,9 

6,1 

6,9 

6,2 

7,2 

7,8 

8,3 

8,8 

8,1 

3,6 

4.0 

4,7 

5,8 

4,5 

1862 

4,:i 

4,0 

4,0 

5,2 

4,4 

4,2 

3,8 

4,3 

5,6 

4.3 

7,4 

7,9 

8,3 

8.4 

8.0 

3,3 

3,7 

3,9 

6,1 

3,8 

1863 

Medias 

0,9 

6,0 

6,0 

7,1 

6,3 

5,8 

5,8 

5,4 

6,2 

3,8 

7,0 

7,7 
7,6 

8,1 

8.4 

7,8 

5,7 

5,9 

3,8 

6,3 

5,9 

4.8 

4,7 

4,7 

5,6 

4,9 

4,7 

4,7 

5,0 

6,1 

5,1 

7,2 

7,9 

8,3 

7,7 

4,8 

5,1 

5,3 

6,1 

5,3 

^ 

ANNOS 

Anno 

Meio  dia 

9  horas  da  ma 

ha 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  no 

te 

aedias  do  aono 

1856 

4,6 

4.8 

5,3 

6,1 

3,2 

1837 

4,9 

3.1 

5,0 

6,2 

5,3 

1858 

3,8 

3,9 

5,8 

6,5 

6.0 

1859 

5,5 

5,7 

6,3 

6,8 

6.1 

1860 

5,4 

5,6 

5,7 

6,4 

3,8 

1861 

5,2 

5,4 

5,8 

6,7 

5.8 

1862 

5,4 

5,4 

5,6 

6,:t 

5,7 

1863 

Medias 

6,1 

6,3 

6,3 

7,0 

6,4 

5,4 

5,6 

5,7 

6,5 

5.8 

^^ 



LXVIII 


SERENIDADE  DO  CEU 

GRAUS  MÉDIOS 
DEDUZIDA  DAS  OBSERTAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  HEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 


MEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


ANNOS 


4835 


3,4 


1856 


4,2 
1,3 
4,1 
3,2 

2,4 
5,3 
7,4 
8,4 
7,9 
5,8 
5,7 
7,4 


1837 


8,4 
5,2 
4,8 
4,0 
4,9 
4,0 
6,5 
8,7 
7,3 
5,9 
4,4 
3,0 


1838 


5,4 
7,5 


4,2 
6,5 
7,0 
8,6 
8,1 
6,6 
5,6 
2,1 


1839 


4,8 
6,4 
6,7 
7,6 
4,2 
4,3 
4,9 
8,4 
8,4 
8,2 
3,4 
5,1 


1860 


2,8 
2,4 
6,4 
5,9 
4,8 
6,9 
5,8 
8,3 
8,5 
5,7 
7,6 
2,2 


1861 


3,4 
6,1 
4,0 
7,6 
5,4 
0,7 
6,9 
7,8 
9,5 
7,0 
3,3 
3,3 


1862 


6,1 
3,7 
6,0 
2,6 
5,8 
5,1 
7,1 
8,8 
8,1 
5,7 
6,8 
4,8 


1863 


5,6 
7,1 
5,1 
6,7 
5,6 
7,1 
7,9 
8,3 
6,2 
4,9 
6,7 


MEDIAS 

4,8 
4,8 
5,2 
5,1 
4,8 
5,4 
6,6 
8,4 
8,3 
6,4 
5,2 
4,4 


ANNOS 


18*> 


ma 


2,9 
3,6 
7,9 
6,3 


1S37 


4.7 
4,3 
7,5 
4,6 
5,3 


1838 


6,1 
5,3 
7,9 
4.8 


1839 


6,2 
5,4 

7,2 
5,6 
6,1 


1860 


4,5 


7,5 


1861 


4,3 
6,2 
8,1 
4,5 

5,8 


1862 


4,4 
4,5 
8,0 
5,8 
5,7 


1863 

6,3 
5,8 
7,8 
5,9 
6,4 


MEDIAS 

4,9 

8,1 

7,7 
5,3 
5,8 


LXIX 


GRAUS  MÉDIOS  OZONOMETRICOS 

AN  NOS 

MIíZES 

Dezoinliro 

Jaiiriro 

Fevereiro 

Mar('o 

Abril 

Maio 

Junbo 

Julho 

De 
noito 

Do 
dia 

Me- 
dias 

De 

noito 

De 

dia 

.Me- 
dias 

De 
noilc 

De 
dia 

Me- 
di .s 

De 
noile 

De 
dia 

Me- 
dias 

De 

noile 

De 

dia 

Me- 
dias 

De 

noite 

De 
dia 

Me- 
dias 

De 

noite 

De 
dia 

Me- 
dias 

De 
noite 

De 
dia 

Me- 
dias 

1S5S 

5.6 

4,9 

5,2 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

18oG 

4,6 

4,1 

4,3 

6,5 

5,1 

5,8 

5,3 

4,5 

4,9 

5,4 

4,1 

4,7 

4,9 

4,2 

4,5 

4,3 

3,4 

3,8 

3.9 

3,2 

3.6 

3.9 

2,9 

3.4 

■1857 

5,5 

4,2 

4,9 

4,9 

4,0 

4,4 

5,4 

4,1 

4,7 

5.7 

4,9 

5,3 

6,2 

4,8 

5,5 

6,9 

5,0 

5,9 

5.9 

4,9 

5.4 

4.4 

3.1 

3,7 

1858 

5,8 

5,4 

5,6 

5,3 

4,0 

4,6 

6,9 

6,7 

6,8 

6,4 

4,9 

5,6 

6,8 

5,3 

6,0 

6,0 

3,4 

4,2 

4.2 

3,0 

3.6 

3.3 

2,1 

2,8 

lSo9 

6,3 

5,6 

5.9 

5,0 

4,9 

4,9 

5,6 

4,9 

5,2 

5,2 

4,3 

4,7 

0,4 

5,4 

5,9 

7,0 

5,3 

6.1 

5.7 

4,6 

5.1 

3,8 

3.3 

3,3 

18G0 

6.8 

6.0 

6,4 

7,9 

6,9 

7,4 

6,8 

6,3 

6,6 

6,6 

6,2 

6.4 

6,7 

5,9 

6.3 

5,1 

4,8 

4.9 

5,3 

4.7 

3.0 

4.5 

3.7 

4,1 

1801 

6,1 

5,3 

5.7 

5,4 

4,6 

5,0 

6,9 

6,3 

6,6 

4.9 

4,1 

4,0 

5,4 

4,* 

4.8 

4,8 

4,3 

4,5 

4,1 

3.4 

3,7 

3,6 

3,0 

3,3 

1862 

4.9 

4,8 

4,8 

5,8 

6.2 

6,0 

6,0 

5,1 

5,5 

6,7 

6,2 

6,4 

5,1 

4.7 

4,9 

4,5 

4,2 

4.4 

4,1 

3.1 

3,0 

2.9 

2,7 

2,8 

1863 

— 

— 

5,8 

5,1 

5,4 

3,7 

3,5 

3,6 

5,7 

5,7 

5,7 

4,6 

3,9 

4,3 

5,2 

4,3 

4,7 

4,6 

3,8 

4,2 

4,0 

3,2 

3,6} 

«edlas 

5,7 

5,0 

5,3 

5,8 

5,1 

5,4 

5,8 

5,2 

5,5 

5,8 

5,0 

3,4 

5,8 

■4,8 

5,3 

5,3 

4,3 

4,8 

4,7 

3,8 

4,3 

3,8 

3,0 

3,4 

ANNOS 

MEZES 

ESTAÇÕES 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novemb 

ro 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 

De 

De 

(li.i 

Me- 
dias 

De 

noite 

De 

dia 

Me- 
dias 

De 

DOile 

De 

dia 

Me- 
dias 

Do 

noile 

De 
dia 

Me- 
dias 

De 

te 

De 
dia 

Me- 

di.i 

De 

noi- 
te 

De 

Me 

ili.is 

De 

te 

De 

diu 

Me- 
dias 

De 
te 

De 

dia 

Me- 
dias 

De 

te 

De 

dia 

Me- 
dias 

1835 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1856 

4,6 

3.1 

3,8 

4,9 

4.0 

4,5 

4.8 

4.0 

4.4 

4,7 

3.5 

4.1 

5.S 

4,8 

5.." 

4.8 

3.9 

4,3 

4.1 

3. 

3,0 

í.H 

3,s 

4,3 

4,f 

3,9 

4.4 

1857 

6,1 

4,5 

5,3 

6.3 

4,2 

5.2 

6.0 

5.3 

5.9 

7,4 

6,0 

6,7 

5,0 

4,1 

4.." 

6,3 

4.9 

5.0 

3.3 

i.i 

4,8 

0.8 

3.2 

3.9 

3.'. 

4,0 

5,2 

1858 

4,2 

2,5 

3,3 

4.5 

4,1 

4,3 

5,5 

4,0 

4,7 

6,2 

6.4 

6.3 

5.9 

5,0 

5.Í 

6.1 

4,5 

5.3 

4.0 

2." 

3,2 

5,4 

4,8 

5.1 

5,3 

4,2 

4,7 

1859 

4,6 

3,9 

4,2 

4,2 

3,7 

3.9 

6.6 

5,4 

6,0 

5,8 

5.2 

5.5 

5,5 

5,1 

5.: 

6.2 

5,0 

5,0 

4.7 

3,í 

4.3 

3,5 

4.8 

5,1 

5,r 

4.7 

5.1 

1860 

4,3 

3.6 

3,9 

4,9 

4,0 

4,4 

3,5 

3.0 

3,3 

6,8 

6.3 

6.5 

7.0 

6.3 

O.f 

6,1 

5,6 

5.9 

4.7 

4.f 

4.3 

5,1 

4.4 

4.7 

5," 

5,1 

5,4 

1861 

2,8 

2.6 

2,7 

3,7 

3.1 

3.4 

5.7 

4.8 

5.2 

6.3 

5,5 

5,9 

6,4 

5.6 

6,f 

5.0 

4,2 

4,6 

3,5 

3,f 

3.2 

5,2 

4.3 

4.8 

5,(1 

4.3 
t 
4,4 

4,7 

1862 

3,7 

2.9 

3,3 

3,9 

3,4 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

5.2 

5.1 

5.1 

6.0 

5.5 

5,' 

5,4 

5,0 

5,2 

3.6 

2  r 

3,2 

4,3 

4.0 

4,1 

4.F 

4,6 

1863 

4,8 

3.0 

3,9 

5,2 

4,2 

4,7 

6,1 

5,7 

5,9 

5^ 

4,4 

4,9 

4,8 

4,5 

4,( 

5.2 

4,6 

4,9 

4.5 

3,4 

3,9 

5,6 

4,8 

5,2 

5,C 

4,3 

4,6 

Medias 

4,4 

3,3 

3,8 

4,7 

3,8 

4,3 

5.3 

4.5 

4,9 

6,0 

5,3 

5.6 

5.8 

5.1 

5.' 

5.6 

4,7 

5.2 

4.3 

3,1 

3.8 

5,3 

4,5 

4,9 

5,3 

4.4 

^ 

LXX 


NUMERO  DE  DIAS  DE  CHUVA  OU  CHUVISCOS 

AIEZES 

Aís]S:OS 

MEDIAS 

•1833 

1856 

18o7 

•1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

17 

20 

4 

16 

12 

24 

12 

3 

- 

13,8 

Janeiro 

29 

17 

6 

9 

27 

7 

21 

12 

16,0 

Fevereiro 

- 

15 

20 

23 

11 

10 

21 

11 

3 

14.5 

Março 

- 

21 

18 

13 

7 

8 

7 

23 

13 

14.0 

Abril 

- 

24 

lo 

11 

10 

13 

10 

11 

11 

13.9 

- 

12 
ti 
3 

18 

11     « 
2 

10 
4 
4 

17 
13 

•0 
11 

2 

12 

7 
5 

IG 
8 
1 

11 

G 

2 

12.7 
8.3 
3.1 

Julho 

Agosto 

- 

õ 

5 

0 

4 

3 

0 

3 

G 

4.1 

Setembro 



l'i 

13 

G 

13 

8 

12 

10 

10,1 

Outubro 

- 

U 

18 

11 

23 

2 

20 

8 

IG 

13,6 

Novembro 

- 

3 

18 

23 

12 

27 

20 

12 

8 

13.9 

ESTAÇÕES 

AXNOS 

MEDIAS 

' 

1853 

18oC 

-1837 

1838 

•1839 

18C0 

ISfil 

1862 

1863 

Iiivi-riio 

- 

Cl 

37 

33 

36 

49 

32 

44 

22 

44.3 

Primavera 

57 

31 

34 

40 

27 

29 

50 

37 

40,6 

Eslir, 

14 

IH 

13 

23 

II) 

12 

14 

14 

13,7 

— 

3! 
177 

42 
122 

38 
139 

42 
134 

48 
141 

32 
139 

34 
107 

39,6 
140,1 

Anuo 

LXXI 


NUMERO  DE  DIAS  EM  QUE  O  UDOMETRO  RECOLHEU  CHUVA 


MEZES 


is;id 


ISoC 


•i8;)7 


ANNOS 


•ISa8  18o9 


1860 


ISGI 


ISG2 


ISG3 


MEDIAS 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho  

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


■ISoi» 


27 


1836 


56 


47 


16 


•1837 


SI 


42 


125 


10 


36 


139 


23 


26 


10 


ANÍ^OS 


'ISaS 


25 


39 


98 


1839 


32 


35 


109 


1860 


43 


37 


111 


20 


•1861 


31 


118 


1862 


40 


35 


23 


102 


1863 


19 


28 


26 


83 


1-2.2 
14,6 
12,8 
11.0 
10.5 

9.9 

5.0 

1.2 

1.9 

6.6 
10.9 
14,0 

MEDIAS 

39,6 
31.4 
8.1 
31,0 
110.6 


LXXU 


NUMERO  DE  DIAS  DE  CHUVA  DE  SARAIVA 


MEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno , 

Primavera .... 

Estio 

Outono 

Anno 


ANiSrOS 

1853 

1856 

18o7 

■I8o8 

18o9 

1860 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

0 

4 

0 

1 

1 

- 

2 

1 

3 

0 

0 

- 

0 

0 

1 

0 

0 

- 

3 

0 

0 

0 

1 

- 

0 

0 

1 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

l 

0 

- 

0 

1 

1 

0 

1 

1861 


•1862 


•1863 


MEDIAS 


1,1 

0,7 
1,4 
0,4 
0,6 
0,1 


0,4 
0,4 


18:í;í 


18o6 


J 

VNNO& 

18:í7 

1858 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

■> 

3 

1 

G 

6 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

('> 

2 

8 

fi 

4 

2 

MEDIAS 


I 


3,2 
l,i 

0,8 
5,1 


NUMERO  DE  DIAS  EM  QUE  SE  OUVIRAM  TROVÕES 


LXXIII 


Ax^ros 


MEZES 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


•ISoj 


I806 


1So7 


18a8 

18o9 

1800 

•1801 

■1862 

0 
1 

4 
0 

3 
1 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

2 

4 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

0 

7 

0 

4 

0 

4 

2 

0 

1863 


MEDIAS 


1,4 
1,4 
1,2 
1,0 

1,2 
2,0 
0,9 
0,2 
0,3 
1,3 
2,4 
2,0 


ANNOS 


ISoo 


■I806 


■1857 


23 


■18a8 

18o9 

3 

0 

2 

0 

2 

3 

11 

4 

18 

7 

1860 


1861 


23 


•1862 

■1863 

5 

2 

5 

8 

0 

5 

1 

4 

11 

19 

MEDIAS 

4,0 
4,2 
1,6 
5,9 
15,7 


LXXIV 


NUMERO  DE  DIAS  DE  NEVOEIROS 

íeezes 

ANNOS 

MEDIAS 

1830 

1836 

i8o7 

18o8 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

a 

3 

0 

2 

0 

3 

6 

7 

- 

3,2 

Janeiro 

- 

4 

2 

1 

4 

0 

4 

0 

3 

2,9 

Fevereiro 

- 

4 

3 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

2,0 

Março 

- 

0 

3 

1 

4 

1 

0 

2 

0 

1,4 

Abril 

- 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0,4 

Maio 

- 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,4 

Junho 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

Julho 

- 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0,4 

Agosto 

- 

0 

*     2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,2 

Setembro 

- 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0,6 

Outubro 

- 

4 

2 

4 

0 

2 

4 

1 

4 

2,6 

Novembro 

- 

5 

0 

2 

3 

2 

5 

6 

1 

3,3 

ESTAÇÕES 

ANNOS 

MEDIAS 

— " 

is:» 

is;ic 

is;j7 

18;>8 

183!» 

1S()0 

1861 

1862 

1863 

Inverno 

13 

8 

4 

10 

1 

8 

11 

10 

8,1 

Primavera 

4 

3 

1 

4 

3 

0 

2 

0 

2,1 

Estio 

- 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0,6 

Outono 

- 

10 

3 

(■) 

7 

4 

9 

8 

f) 

0,5 

2!) 

n; 

II 

21 

11 

17 

21 

i:; 

17,4 

LXXV 


NUMERO  DE  VEZES  EM  QUE  0  CÉU  SE  MOSTROU  SERE>Í0 

NAS  HORAS  DAS  OBSERVAÇÕES:  9  HORAS  DA  «ANHÃ,  MEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 



•185o 

18o6 

I8a7 

18o8 

ISIJO 

ISGO 

ISíil 

•18C2 

18C3 

Dezembro 

13 

li 

40 

ij 

11 

3 

1 

12 

- 

12,4 

— 

0 

22 

18 
14 

32 
1 

35 
24 

0 

8 

16 

2 

8 
19 

11 

20 

15,0 

13.7 

Fevereiro 

Março 

- 

4 

10 

17 

32 

12 

34 

1 

18 

16.0 

Abril 

- 

0 

9 

0 

9 

9 

10 

4 

6 

5.9 

Maio 

- 

8 

0 

13 

1 

18 

15 

3 

9 

8.4 

Junho 

- 

27 

23 

8 

3       " 

12 

11 

17 

14 

14.4 

Julho  

- 

48 

38 

31 

48 

34 

32 

48 

29 

38,5 

Agosto 

24 

29 

20 

35 

34 

78 

20 

43 

35.6 

Setembro 

10 

14 

20 

21 

7 

12 

5 

16 

13.1 

Outubro 

- 

13 

4 

8 

4 

29 

1 

15 

11 

10.9 

Novembro 

- 

23 

3 

3 

2 

0 

6 

11 

16 

8.0 

ANNOS 

MEDIAS 

ESTAÇÕES 

' 

iSao 

18o6 

1837 

1858            m9 

18C0 

18(H 

1862 

1863 

- 

35 
12 

46 
19 

73 
30 

64 

42 

19 

39 

21 

59 

28 
8 

43 
33 

41.1 
30.3 

Primavera 

Estio 

- 

99 

90 

59 

86 

80 

121 

85 

88 

88,5 

Outono 

- 

48 

21 

31 

27 

36 

19 

31 

43 

32,0 

Anno 

- 

194 

176 

193 

1       219 

174 

220 

152 

207 

191,9 

• 

LXXVÍ 


NUMERO  DE  VEZES  EM  QUE  0  CÉU  SE  MOSTROU  COBERTO 

NAS  HORAS  DAS  OBSERVAÇÕES:  9  HORAS  DA  MANHÃ,  MEIO  DU,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITI 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

iSoa 

•ISoG 

18;í7 

•ISoS 

18o9 

•ISCO 

1861 

1862 

1863 

Dezembro 

38 

26 

4 

10 

21 

37 

26 

lo 

- 

22.1 

— 

3i 

6 
19 

3 

26 

2 
li 

20 
8 

6 

28 

30 
12 

13 
3 

19,3 
18,0 

Fevereiro 

Março 

- 

:íG 

lU 

10 

2 

11 

1 

ZO 

18 

1Õ.3 

Abril 

- 

18 

13 

10 

19 

18 

3 

4 

3 

12  2 

Maio 

- 

11 

10 

3 

14 

d 

10 

11 

11 

9.4 

Junho 

- 

(i 

G 

1 

o 

11 

1 

1 

3 

4,2 

Julho 

- 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

1,1 

Agosto 

- 

2 

7 

3 

0 

2 

0 

2 

3 

2,4 

Setembro 

- 

3 

3 

7 

3 

6 

3 

3 

9 

5,1 

Outubro 

- 

0 

(i 

18 

22 

f) 

16 

7 

11 

11,3 

Noveinliro 

- 

1 

21') 

48 

17 

20 

24 

18 

8 

21.0 

ANNOS 

MEDIAS 

ESTAÇÕES 

mm 

ISlif. 

i.s;i7 

■i8;ís 

ISliO 

■ISCO 

1801 

•1862 

I8C3 

- 

138 

03 

31 

41 

33 
21) 

26 
33 

53 
34 

71 

10 

68 

43 

33 

32 

59,4 
37.1 

Primavera 

- 

11 
11 

13 

33 

lio 

4 
73 

13'.) 

5 

42 

lOH 

13 
37 
139 

1 

43 
131 

6 

30 
149 

9 

28 
102 

7,7 
37,4 
141,0 

AllM'1 

LXXVII 


NUMERO  DE  VEZES  EM  QUE  0  CÉU  MOSTROU  CLAROS 

NAS  HORAS  DAS  OBSERVAÇÕES:  9  HORAS  DA  MANHÃ,  MEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

■ 

iS55 

is;>6 

■18o7 

•is:í8 

ISo» 

1S60 

ISfii 

1862 

1863 

Dezembro 

a 

17 

2 

12 

li 

20 

23 

9 

- 

12,7 

— 

12 

8 

17 
10 

3 

23 

3 

6 

31 
9 

9 
10 

21 

7 

9 

8 

13,4 
10,1 

Fevereiro 

- 

lâ 

27 
8 
4 

13 
13 
11 

8 

10 
9 
4 
3 

0 
7 
8 
10 

11 

10 
3 
6 

10 

13 

13 

6 

16 
9 

10 
9 

12 

3 
9 
6 

10,8 
11,9 
8,7 
6,3 

Abril 

Junho 

Julho 

- 

1 

0 

2 

1 

1 

6 

3 

6 

2,5 

Agosto 

- 

4 

1 

1 

0 

2 

0 

2 

2 

1,5 

Setembro 

- 

9 

7 

3 

1 

7 

3 

10 

11 

6,9 

Outubro 

- 

M 

19 

9 

18 

7 

24 

9 

14 

13,9 

Novembro 

7 

19 

13 

6 

23 

23 

8 

H 

14,2 

ESTAÇÕES 

A.NNOS 

9 

MEDIAS 

— 

1853 

18o6 

•18o7 

•18o8 

-ISoO 

ISfiO 

ISCl 

1862 

1863 

" 

- 

2o 

47 

44 
39 

30 
23 

21 
13 

54 
26 

39 
40 

31 

33 

26 

26 

36,2 
31,4 

Primavera 

Estio 

- 

9 

9 

6 

H 

9 

12 

li 

li 

10,3 

— 

27 
108 

43 
137 

29 

88 

25 

72 

39 

128 

52 
143 

27 
127 

36 
102 

35,0 
113,1 

LXXVIII 


CONFIGURAÇÃO  DAS  .NUVENS 

NnOIERO  DE  TEZES,  DEDUZIDO  DÂS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  HANHÂ,  MEIO  DIA,  3  HORAS  DÂ  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

AXXOS 

MEZES 

Dezembro 

Janeiro 

FcTcreiro 

Ci 

c 

St 

.Ni 

Ci-C 

Ci-St 

C-Sl 

C-Ni 

Cl 

C 

SI 

.\'i 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

Ci 

C 

St 

Ni 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

1853 

â2 

27 

33 

32 

27 

21 

19 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

1836 

22 

18 

28 

44 

44 

i8 

30 

28 

10 

20 

12 

76 

19 

3 

21 

23 

17 

3i 

12 

27 

20 

10 

20 

19 

1837 

36 

16 

13 

7 

11 

27 

24 

8 

13 

38 

24 

31 

29 

20 

40 

29 

21 

33 

24 

20 

23 

24 

41 

13 

1838 

i7 

44 

23 

20 

21 

33 

01 

19 

37 

23 

31 

10 

23 

30 

33 

8 

29 

52 

23 

46 

27 

9 

34 

39 

1839 

39 

30 

14 

26 

27 

38 

43 

10 

17 

13 

11 

2 

10 

19 

IG 

1 

21 

33 

9 

10 

13 

21 

27 

13 

1800 

23 

48 

9 

40 

29 

13 

43 

37 

28 

49 

22 

33 

22 

4 

48 

31 

33 

31 

14 

20 

13 

17 

31 

22 

1861 

37 

43 

36 

13 

32 

23 

48 

28 

41 

27 

18 

14 

24 

47 

31 

18 

12 

33 

11 

38 

23 

11 

37 

39 

1862 

27 

26 

16 

ii 

9 

47 

38 

11 

23 

39 

li 

31 

22 

20 

42 

30 

33 

33 

0 

23 

14 

27 

20 

21 

18G3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

37 

22 

21 

13 

42 

44 

28 

40 

39 

17 

3 

20 

30 

23 

6 

Uidias 

31,6 

31,8 

22,0 

24,7 

23,0 

27,7 

38,0 

20,3 

23,3 

31,7 

19,3 

30,0 

20,2 

23,4 

34,4 

2i,3 

20,0 

41,3 

14.5 

24.9 

20.0 

19,4 

33,1 

21,8 

ANNOS 

MEZES 

Marco 

.\lirii 

Maio 

Cr 

'. 

SI 

\i 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

Ci 

C 

SI 

Xi 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

Cl 

c 

st 

Ni 

Ci-C 

Ci-Sl 

c-si 

C-Ni 

1833 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1836 

19 

34 

13 

2H 

2'.t 

23 

43 

33 

21 

39 

23 

2H 

27 

10 

02 

3U 

19 

30 

24 

6 

21 

30 

32 

12 

1837 

25 

46 

22 

2H 

33 

20 

38 

29 

24 

30 

23 

13 

21 

29 

30 

31 

42 

OS 

20 

17 

30 

30 

73 

30 

1838 

'i3 

47 

13 

21 

33 

30 

44 

20 

(iO 

34 

0 

7 

27 

39 

32 

22 

40 

47 

10 

8 

13 

48 

43 

19 

1839 

32 

37 

4 

3 

20 

31 

33 

111 

i2 

30 

0 

2(i 

24 

37 

41 

23 

20 

82 

U 

13 

22 

27 

70 

28 

1800 

't2 

37 

11 

20 

21) 

28 

43 

22 

33 

39 

4 

21 

23 

23 

33 

27 

32 

49 

7 

8 

17 

27 

20 

13 

1801 

38 

43 

3 

3 

8 

33 

43 

20 

40 

00 

IS 

12 

24 

31 

39 

27 

34 

71) 

9 

22 

27 

20 

43 

23 

1802 

30 

70 

7 

36 

27 

12 

33 

33 

44 

63 

19 

14 

27 

33 

34 

21 

38 

74 

8 

8 

22 

20 

78 

28 

l«6:i 

22 

36 

10 

24 

13 

13 

41 

38 

33 

73 

10 

3 

32 

33 

63 

8 

38 

07 

13 

10 

13 

23 

03 

2« 

!l..rlia.s 

33,9 

49,0 

10,9 

20,0 

24,1 

23,3 

43,2 

28,4 

39,0 

59,3 

13,9 

16,1 

25,6' 

29,9 

52,5 

23,6 

30,1 

64,2 

13,5 

12,3 

21,4 

30,0 

37,3 

22,0 

LXXIX 


CONFIGURAÇÃO  DAS  NUVENS 

NDHERO  DE  TEZES,  DEDUZIDO  DAS  OBSERVAÇÕES  DAS  9  HORAS  DA  MANHÃ,  UEIO  DIA,  3  HORAS  DA  TARDE  E  9  HORAS  DA  NOITE 

MEZES 

ANNOS 

Junliu 

Julho 

A(|nslo                               1 

Ci 

c 

SI 

Ni 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

Ci 

c 

Si 

Ni 

Ci-C 

Ci-St 

c-st 

C-Ni 

Ci 

C 

SI 

Ni 

Ci-C 

Ci-Sl 

C-Sl 

C-Ni 

183G 

18 

26 

14 

5 

13 

27 

51 

1 

7 

24 

16 

0 

8 

20 

40 

2 

19 

28 

12 

2 

24 

27 

43 

7 

1837 

:!0 

47 

14 

11 

23 

26 

37, 

13 

31 

33 

8 

0 

12 

39 

39 

0 

39 

44 

13 

3 

20 

39 

30 

3 

1838 

3:! 

31 

28 

3 

26 

42 

41 

1 

33 

48 

23 

3 

12 

19 

37 

4 

56 

32 

14 

1 

18 

36 

77 

4 

18."iy 

42 

76 

16 

21 

42 

23 

32 

36 

30 

43 

13 

1 

18 

7 

23 

1 

24 

37 

13 

0 

12 

23 

24 

3 

1860 

40 

68 

10 

13 

22 

21 

43 

13 

33 

30 

16 

1 

2 

38 

36 

8 

33 

33 

3 

3 

4 

40 

43 

3 

1861 

27 

72 

17 

4 

13 

22 

59 

8 

23 

38 
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34,9 
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8,3 
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46,8 

10,2 

26,8 
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13,7 

1,3 
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3,3 
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NUMERO  DE  OESERVAÇÕES  =  2:712  * 
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(■)  Cada  «bservação  l 

esigna  a  direcção  do  venlú  que  predominou  durante  duas  horas  consocutiv.is. 
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ANNOS 
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Cl  Cada  observação 

dcíigiu  a  dircc(.1o  du  vcnlo  i|uc  predominou  duranU;  duas  liora.4  consecuUvas. 
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1 

1 

0 

3 

23 

37 

25 

16 

21 

35 

168 

0 

23 

9 

11 

1 

8 

4 

1 

0 

9 

10 

11 

8 

10 

44 

138 

2 

8 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

8 

7 

1 

8 

49 

201 

3 

8 

12 

12 

2 

1 

2 

0 

7 

8 

16 

57 

11 

13 

72 

90 

4 

8 

2 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

10 

18 

38 

7 

4 

12 

179 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

4 

6 

19 

12 

28 

71 

181 

1 

16 

7 

3 

3 

0 

0 

1 

0 

3 

16 

44 

17 

8 

18 

73 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

3 

12 

58 

14 

9 

37 

141 

4 

9,1 

3,0 

4.9 

1,5 

1,9 

1,2 

0.4 

1,4 

7,7 

15,4 

32,4 

10,7 

12,9 

44,7 

146,6 

2,3 

2,3 


AXXOS 


1836 

1857 

1858 

1859 

1860 

186! 

1862 

1863 

Medias.  .  . 


71 

47 
87 
98 
70 
176 
76 


84,9 


AGOSTO 
NUMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  2:976 


XNE. 

XE. 

EXE 

E. 

ESE. 

SE. 

.SSE. 

s. 

sso. 

so. 

U.SO. 

0. 

ONO. 

.XO. 

XXO. 

VariM- 

12 

9 

2 

3 

2 

0 

3 

3 

15 

22 

33 

16 

18 

32 

124 

0 

2 

3 

3 

3 

3 

8 

10 

13 

29 

36 

16 

7 

33 

119 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

1 

3 

8 

32 

17 

10 

16 

55 

173 

0 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

2 

22 

8 

13 

43 

172 

3 

9 

5 

0 

0 

0 

3 

0 

3 

6 

19 

4 

13 

26 

181 

1 

13 

10 

1 

1 

2 

0 

4 

10 

9 

27 

5 

16 

38 

148 

14 

10 

6 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

3 

21 

8 

7 

20 

117 

1 

9 

3 

3 

0 

1 

2 

0 

0 

2.7 

6 

2i 

33 

4 

16 

49 

140 

4 

7,5 

4,7 

1,7 

1,6 

1.4 

0,9 

2,1 

7.3 

15,9 

28,8 

8,9 

13,3 

37,3 

146,8 

3,2 

2,6 


(')  Cada  observação  designa  a  direcç5o  do  vento  quf  predominou  durante  duas  boras  coDsecutivas, 


LXXXIV 


FREQUÊNCIA  DOS  VENTOS  DEDUZIDA  DO  ANEMOGRAPHO 

SETEMBRO 

AXNOS 

NUMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  2:880  * 

Calmas 

N. 

N.XE 

8 

.NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 
8 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

V.ií-ia- 

1836 

34 

6 

6 

1 

4 

4 

2 

18 

13 

46 

23 

38 

43 

78 

0 

2 

1837 

16 
42 

n 

29 

6 

11 

11 

12 

8 
8 

0 
2 

2 

8 

3 
3 

10 
16 

21 

2'J 

34 
19 

70 
66 

30 
12 

30 
0 

36 
19 

38 
00 

1 

2 

11 

2 

1S58 

1859 

■49 

6 

3 

0 

4 

2 

2 

1 

3 

5 

13 

28 

IG 

20 

33 

141 

2 

6 

1800 

48 

12 

3 

3 

2 

4 

0 

3 

3 

14 

3 

63 

32 

40 

33 

84 

4 

5 

1851 

81 

1 

6 

4 

0 

4 

6 

3 

3 

10 

11 

30 

13 

24 

37 

121 

3 

1 

1862 

74 
86 

16 
13 

16 
3 

9 
0 

0 
0 

3 
3 

1 
1 

3 
1 

21 
4 

8,8 

37 
4 

24 
8 

33 
63 

50.1 

13 
14 

11 

20 

14 
16 

83 
98 

0 
1 

2 
12 

1863 

Medias.... 

33,8 

12,0 

7,2 

3,6 

2,9 

3.0 

3,0 

3,1 

17.3 

16,4 

10.4 

27,0 

34,1 

89,0 

1,6 

3,1 

OUTUBRO 

ANNOS 

NDMERO  DE  OBSERVAÇÕES-- 2:976  * 

N. 

NNE. 

.NE. 

ENE. 

9 

E 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

16 

•NO. 

13 

.N.NO. 

Varia- 

t  Calmas 

1836 

67 

48 

21 

3 

1 

3 

3 

16 

31 

32 

40 

12 

31 

0 

4 

1837 

79 

42 

19 

9 

5 

3 

4 

0 

2 

17 

33 

27 

22 

30 

24 

31 

1 

0 

1838 

48 

72 

14 

3 

10 

7 

0 

G 

11 

12 

21 

29 

9 

11 

4S 

03 

2 

2 

1830 

26 
113 

28 
113 

60 

3 

43 
11 

28 

22 

3 
14 
11 
12 
27 

1 

10 
li 
9 
3 

2 
8 
3 
2 
14 

2 
8 

26 
3 

10 

3 
8 
16 
4 
0 

9 
4 
13 
6 
5 

28 
4 

2o 
10 
23 

41 
13 
23 
13 
34 

30 
7 
21 
12 
32 

74 
33 
43 
20 
22 

Íi3 
11 
20 
12 
14 

20 
4 

12 
13 
10 

28 
10 
24 
37 
23 

18 
01 
34 
30 
31 

0 
4 

8 
2 
4 

2 
4 
9 
4 
3 

1800 

1801 

1802 

1 80:! 

Medias .... 

06,7 

33.9 

13,1 

7,8 

6,1 

8,0 

4,7 

6,0 

13,3 

23.8 

28.8 

37.1 

10.9 

17,0 

27.5 

46,2 

2.0 

3.3 

XUVKMBKo 

ANNOS 

NUHERO  DE  OBSERVAÇÕES       2:880  « 

N. 

NNE. 

09 

NE. 

ENE. 
11 

E. 

ESE. 

2 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 
H 

so. 

4 

oso. 
2 

0. 

ONO. 
8 

NO. 

NNO. 

Varia- 
vois 

Calinas 

1836 

100 

32 

0 

1) 

1 

1 

(■> 

14 

90 

0 

0 

1837 

33 

49 

33 

22 

14 

28 

14 

12 

23 

12 

13 

24 

0 

17 

12 

18 

1 

0 

1838 

23 

70 

39 

;t9 

13 
18 

9 
12 

21 

18 

11 

7 

4 

4 

33 
11 

33 

7 

32 
12 

02 
22 

17 
22 

2 

31 

13 

43 

3 
33 

0 

1 

0 

1 

«839 

1800 

17 
71 
99 
39 

7 
33 
20 
73 

0 
22 
10 
70 

23.8 

7 
14 

4 
16 

11,9 

1 

8 
18 

7,7 

11 

:i 
32 

13,',) 

0 
'i 
4 
7 

'.) 

1 
9 

31 

8 

4 
19 

43 

43 

7 

10 

26 

20 

13 

2 

i:í,3 

70 

23 

12 

0 

;i2 

1,1 

20 
2 

14.0 

2li 
21 

0 
17,0 

42 
IO 
40 
12 

24,() 

18 
33 
88 
22 

39,4 

2 

10 

1 

2 

2,1 

2 

1 
1 

1.3 

1  HO  1 

1802 

I80:j 

Mrdia.s 

01.7 

4.3,9 

3.2 

10," 

t)  j  (1 

27,0 

(,')  i;.)ila  oliícnatíio 

ilosigna  a  ilircif.ln  do  vento  qiic  prndoiiiinou  duranlo  duas  horas  consctuliv.n. 

LXXXV 


FREQUÊNCIA  DOS  VENTOS  DEDUZIDA  DO  ANEMOGRAPHO 

INVERNO 

NUMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  8:664  * 

ANNOS 

N. 

NNE. 

NE. 

E.NE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE, 

S. 

SSO. 

so. 

oso. 

0 

ONO. 

NO. 

NNO. 

Variá- 
veis 

Calmas 

185G 

91 

173 

74 

24 

13 

42 

17 

16 

39 

103 

144 

120 

57 

77 

40 

56 

0 

2 

1857 

199 

172 

41 

29 

18 

14 

17 

17 

36 

67 

63 

46 

34 

80 

93 

130 

0 

2 

1838 

222 

300 

48 

13 

7 

34 

17 

37 

47 

37 

43 

19 

37 

44 

65 

94 

G 

8 

18o9 

287 

178 

37 

16 

9 

4 

9 

3 

8 

38 

33 

36 

26 

50 

134 

195 

2 

13 

18G0 

203 

171 

66 

17 

11 

13 

19 

11 

24 

19 

61 

113 

63 

69 

71 

143 

7 

7 

18tJl 

202 

120 

32 

13 

9 

17 

6 

6 

12 

61 

107 

134 

74 

81 

56 

107 

10 

H 

lSfi2 

219 
318 

140 
243 

83 
97 

39 
38 

21 

24 

43 
9 

24 
9 

19 
3 

44 
6 

83 
30 

65 
51 

38 
63 

33 

27 

21 

34 

40 
32 

131 

83 

8 
5 

7 
6 

1863 

lleilias.  . .  . 

217,6 

187,4 

39,8 

23,9 

14,2 

22,3 

14,8 

14,0 

27,0 

35,0 

71,4 

76,1 

44,1 

57,0 

66,6 

119,9 

4,7 

7,0 

PRIMAVEEA 

HDMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  8:832  * 

ANNOS 

N, 

NNE. 

XE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE 

S. 

ssu. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

Variá- 
veis 

Calmas 

I8Õ6 

46 

19 

14 

14 

10 

39 

9 

33 

22 

82 

116 

107 

88 

183 

107 

193 

0 

2 

1837 

121 

47 

23 

24 

17 

13 

6 

13 

30 

90 

99 

123 

60 

112 

118 

184 

2 

7 

1838 

MO 

76 

32 

16 

13 

12 

4 

3 

16 

59 

133 

89 

57 

56 

183 

203 

5 

11 

1839 

139 

63 

41 

24 

12 

S 

3 

6 

11 

46 

57 

142 

103 

93 

120 

214 

6 

12 

18C0 

190 

96 

41 

12 

6 

2 

0 

1 

3 

23 

29 

113 

56 

80 

139 

300 

G 

5 

1801 

162 

104 

49 

43 

12 

18 

8 

8 

17 

40 

39 

96 

28 

66 

113 

262 

9 

6 

18G2 

132 

37 

21 

10 

12 

13 

18 

17 

34 

64 

73 

153 

73 

78 

102 

223 

14 

8 

186.'!         . .      . 

198 

92 

36 

26 

13 

4 

3 

2 

39 

38 

34 

105 

31 

45 

161 

264 

10 

3 
6,7 

Medias.  .  .  . 

140,1 

67,0 

32,4 

21.4 

11,9 

16,4 

6,6 

10,9 

21.7 

56,0 

77,8 

116,3 

62.0 

89.1 

130,6 

230.6 

6,5 

(■)  Cada  observaçSo 

JesigDa  a  direcção  Jo  vonlo  que  predominou  duianle  duai  horas  consecutivas. 

LXXXVI 


FREQUÊNCIA  DOS  VENTOS  DEDUZIDA  DO  ANEMOGRAPHO 


ANX08 


1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Medias . 


Iâ2 

197 
137 
137 
"227 
167 
431 
233 


213.9 


ESTIO 
NDMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  8:832 


.\.\E. 

NE. 

EXE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

uso. 

u. 

ONO, 

NO. 

NXO. 

V.-iri.-i- 

38 

22 

13 

3 

6 

0 

5 

16 

49 

78 

102 

39 

63 

117 

421 

0 

34 

17 

19 

8 

13 

8 

10 

13 

44 

72 

113 

48 

59 

H6 

314 

3 

27 

13 

11 

3 

3 

1 

3 

10 

18 

G9 

40 

22 

58 

189 

468 

5 

21 

20 

18 

3 

3 

7 

2 

17 

34 

30 

178 

54 

39 

148 

322 

10 

17 

7 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

39 

47 

106 

33 

33 

72 

303 

1 

23 

13 

6 

1 

1 

3 

4 

3 

32 

45 

103 

29 

74 

137 

438 

16 

31 

23 

8 

7 

3 

0 

1 

2 

4 

24 

103 

43 

.23 

63 

286 

8 

13 

11 

11 

4 

4 

4 

1 

3,9 

0 

U 

37 

104 

26 

32 

136 

464 

9 

28,0 

13,8 

11,1 

4.4 

4.7 

3,3 

8,1 

28,9 

53,3 

106,6 

36,8 

47,6 

122,3 

402,0 

6,5 

ANNOS 


1856 

1837 

1838 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Hrdi 


201 
130 
113 
143 
178 
180 
286 
203 


OUTONO 
NUMERO  DE  OBSERVAÇÕES  ==  8:736  * 


182,3 


XNE. 

.\E. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

V.in,i- 

123 

59 

26 

10 

7 

7 

6 

23 

77 

31 

88 

43 

82 

74 

203 

0 

102 

60 

42 

27 

33 

20 

17 

33 

30 

84 

121 

61 

77 

92 

107 

3 

160 

38 

20 

23 

30 

17 

13 

62 

94 

72 

137 

38 

22 

80 

137 

4 

48 

26 

13 

11 

22 

12 

14 

44 

53 

77 

124 

91 

80 

120 

194 

3 

64 

23 

20 

11 

21 

14 

16 

38 

72 

38 

174 

75 

70 

94 

163 

10 

47 

39 

32 

10 

44 

26 

22 

37 

70 

32 

96 

48 

57 

80 

210 

21 

64 

38 

22 

10 

11 

9 

10 

35 

57 

49 

74 

45 

51 

91 

230 

3 

108 

102 

21 

32 

47 

8 

15 

48 

48 

02 

83 

30 

54 

33 

131 

7 

89,2 

48.2 

23.3 

16,8 

26.9 

14,2 

14.4 

40.5 

63.9 

60,7 

114.9 

53,9 

01.6 

80,3 

174.0 

0.4 

ANNOS 


1836 

1857 

1858 

18S9 

1860 

1861 

1862 

1863 

MhIm.  .  . 


460 
670 
602 
728 
798 
711 
1:108 
934 


AXXO 
NDMERO  DE  OBSERVAÇÕES  =  35:064 


733,9    37 


NNE. 

NE. 

ENE, 

E. 

ESE. 

SIC. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0 

ONO. 

NO. 

NNO. 

V.iri.i- 
vols 

355 

169 

77 

40 

114 

38 

60 

102 

313 

389 

417 

227 

403 

338 

873 

0 

333 

143 

114 

70 

73 

51 

39 

110 

237 

318 

407 

203 

328 

421 

735 

8 

503 

131 

66 

48 

79 

39 

60 

133 

208 

341 

303 

134 

180 

317 

904 

20 

312 

124 

71 

37 

37 

33 

23 

80 

171 

223 

480 

274 

202 

328 

923 

21 

348 

137 

32 

28 

43 

33 

33 

67 

133 

173 

500 

229 

232 

370 

1:109 

24 

294 

133 

98 

32 

80 

43 

40 

71 

201) 

203 

431 

179 

278 

388 

1:017 

50 

292 

163 

79 

50 

74 

51 

47 

113 

20K 

211 

388 

194 

173 

298 

870 

33 

438 

246 
130,0 

96 

Kl,6 

73 

64 

24 

21 

93 

127 

184 

357 

114 

163 

382 

962 

31 

372,1 

47,3 

70,3 

39,0 

43,1 

97.4 

203.7 

203.3 

413,'.) 

190,7 

2.M.4 

400.0 

927,1 

24,1 

(')  Cada  obscrvaçAo  designa,  a  dircc{5o  do  vento  que  prcdominoa  durante  duas  lioras  consecutivas. 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 


LXXXVII 


ANXOS 


1835 
1836 
1837 

1838 
1830 
1860 
1861 
1862 
Urdias 


Dezembro 


16,4 
17,4 
14,3 
11,6 

\3fi 
16,8 
12,3 

i;j,5 

14,3 


16,0 
17,2 
13,0 
11,0 
14,0 
16,9 
12  2 


13,1 

14,6 


13,9 
19,0 
15,7 
10,3 
14,7 
17,3 
12,9 
12,7 
14,8 


13,8 

18,8 
13,8 
11,0 
14,7 
17,0 
13,2 
13,9 
13,1 


16,3 
1S,8 
13,7 
11,3 
13,1 
10,9 
13,3 
14,8 
15,3 


16,7 
19,3 
13,6 
11,5 
15,5 
10,8 
12,9 
14,9 
15,4 


17,0 
19,8 
10,7 
10,7 
14,6 
13,3 
13,7 
13,0 


13,3 


17,3 
18,8 
13,9 
10,9 
14,5 
13,4 
14,7 
14,4 
13,3 


18,1 
19,5 
10,0 
11,5 
14,5 
10,1 
15,0 
13,4 
15,5 


19,0 
21,6 
17,3 
13,3 
15,9 
16,2 
13,2 
14,4 
16,7 


20,1 
23,0 
17,6 
13,4 
16,9 
17,6 
13,1 
13,7 
17,4 


20,5 
24,5 
17,1 
14,0 
16,1 
18,5 
16,0 
16,7 
17,9 


20,7 
23,0 
10,4 
13,0 
16,0 
19,8 
10,2 
10,0 
18,3 


20,6 
22,7 
15,9 
14,3 
10,3 
19,7 
16,1 
13,9 
17,7 


19,3 
22,8 
14,8 
14,9 
16,0 
19,9 
10,1 
16,7 
17,6 


18,4 

22,9 

13,1 

13,8 

14 

18,9 

13,7 

16,0 

16,9 


10,3 
19,2 
13,3 
11,3 
13,2 
17,4 
14,2 
16,2 
13,1 


16,5 
18,3 
13,0 
10,4 
13,0 
10,7 
14,1 
13;6 
14,9 


16,6 
17,3 
14,4 
11,7 
13,3 
16,5 
12,7 
17,3 
15,0 


16,5 
17,2 
13,3 
11,5 
12,9 
17,'í 
11,2 
16,1 
14,8 


15,8 
16,2 
14,5 
11,7 
12,0 
17,0 
11,0 
13,4 
14,3 


13,8 
16,6 

13,9 
1 1,0 

10,'.; 

13,7 
11,5 
13,6 
13,6 


16,4 
17,0 
14,5 
11,2 
11,7 
13,4 
10,9 
12,7 
13,7 


10,6 
16,4 
15,1 
10,9 
12,9 
13,3 
12,3 
12,3 
14,0 


17,4 
19,6 
13,4 
12,1 
14,4 
17,1 
13,7 
14,9 
15,6 


ANNOS 


1856 
1857 
1838 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
llcdias 


JaDeiro 


l.» 

2, 

3.» 

17,7 

16,9 

13,8 

17,8 

19,1 

18,6 

16,1 

16,9 

17,0 

15,7 

15,0 

14.7 

14,6 

15,3 

13,0 

12,1 

12,6 

12,4 

9,8 

9,6 

9,1 

12,0 

12,0 

13,3 

14,4 

14,4 

14,7 

16,8 
18,3 
17,9 


16,6 
17,5 
18,4 


14,2|  14,2 
16,5    13,3 


11,9 

9,2 
12,7 
14,7 


13,6 
9,9 
12,3 

14,8 


17,7 
17,3 
18,3 
13,0 
16,3 
13,1 
9.1 
13.1 
13.0 


18,2 
13,9 
18,9 
13,1 
16,2 
14,9 
8,8 
14,3 
15,3 


18,8 
15,1 
20,2 
14,2 
16,6 
15,1 
9,5 
14,6 
15,5 


18,0 
13,6 
20,1 
14,3 
17,0 
13,6 
9,6 
12,6 
13,4 


19,3 
10,0 
21,5 
16,6 
17,3 
14,7 
10,3 
13,0 
16,1 


20,1 
20,1 
20,3 
16,7 
18,6 
13,8 
12,3 
14,0 
17,2 


20,7 
22,9 
18,9 
16,1 
19,8 
13,4 
13,4 
13,1 
17,8 


21,3 
23,8 
18,0 
16,8 
22,3 
14,9 
13,1 
13,6 

18,5 


21,7 
22,4 
17,5 
13,3 
19,6 
13,0 
13,1 
13,8 
17,3 


20,7 
22  2 
17,7 
16,0 
19,9 
13,0 
16,2 
14,0 
17,7 


20,8 
23,3 
16,6 
16,0 
18,9 
13,7 
13,7 
13,6 
17,3 


19,3 
20,3 
14,9 
14,3 
17,7 
12,1 
13,3 
12,3 
15.6 


18,3 
20,4 
13,7 
13,8 
15,3 
11,1 
12,2 
11,3 
14,8 


17,2 
19,7 
13,8 
14,2 
15,3 
10,5 
12,4 
12,0 
14,0 


18,8 
19,9 
16,8 
14,7 
14,6 
12,6 
12,2 
12,0 
15,2 


18,0 
19,2 
16,0 
14,6 
14,1 
11,2 
12,0 
13,1 
14,8 


17,2 
18,4 
15,5 

14; 

14,8 
11,5 
10,3 
12  2 


14,3 


17,3 
18,1 
15,9 
14,3 
14,3 
11,0 
9,2 
11,9 
14,1 


17.1 
18,3 
16,0 
14,2 
15,4 
12,2 
10,3 
11,8 
14,4 


18,0 
19,2 
17,5 
15,1 
10,7 
13,3 
11,4 
13,0 
13,6 


AXNOS 


1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
Medias 


Fevereiro 


13,4 
16,6 
12,4 
11,3 
14,1 
12,5 
15,1 
13,6 
13,6 


2.« 

3." 

4" 

5.» 

ij.' 

-' 

8." 

9.» 

iO." 

H.^ 

Moio 
dia 

).» 

- 

3.' 

4..^ 

:,.' 

c.» 

7.» 

8.» 

9.' 

10.' 

ii.« 

Mi;i.i 

13.5 

14,2 

13,6 

14,4 

14,6 

14,6 

14,0 

13,9 

16,8 

18,5 

19,0 

18,8 

18,6 

18,0 

17,4 

13,0 

13,1 

12,4 

12,4 

12,5 

12,8 

12,7 

11,7 

17,5 

19,0 

18,5 

18,5 

17,6 

16,8 

17,4 

18,6 

20,9 

22,0 

23.2 

23,4 

22,0 

21,3 

21,0 

19,0 

17,2 

16,7 

18.1 

17,0 

16,9 

16,9 

16,4 

11,2 

10,4 

12,0 

12,5 

12,3 

11,6 

12,4 

12,0 

15,3 

18,1 

17,4 

18,7 

19,8 

20,9 

21,0 

17,7 

14,7 

12,7 

12,5 

12,4 

11,8 

10,8 

12,1 

11,7 

12,0 

12.1 

12,4 

13,4 

13,3 

13,0 

12.1 

14,3 

13,4 

13,2 

1-3,4 

14,7 

13,0 

16,3 

13,2 

14,7 

13,7 

15,7 

14,0 

14,0 

12,8 

10,9 

15,0 

14,0 

14,2 

15,5 

13.4 

14,8 

10,7 

18,9 

22.4 

23,3 

22,9 

22,4 

21,8 

23,0 

22,5 

21,5 

18,9 

17,6 

16,0 

16,3 

13,1 

13,6 

14,2 

13,6 

13,7 

14,4 

14,0 

14,3 

13.1 

13,2 

10,7 

17,0 

19,0 

19,7 

21,6 

22,0 

20,5 

19,7 

17,9 

13,7 

14,5 

14,3 

15,0 

14,4 

12,8 

13,2 

14,8 

13,6 

15,7 

16,3 

17,7 

17,4 

17,7 

17,2 

18,7 

19,0 

19,4 

19,4 

19,0 

18.2 

18,2 

.16,4 

14,0 

13,9 

14,0 

15,0 

14,7 

14,4 

14.6 

12,9 

14,0 

14,7 

14,4 

15,2 

13,1 

13,3 

10,2 

17,6 

10,9 

13,7 

14,6 

13,9 

13,7 

13,1 

13,2 

12,7 

14,3 

14,8 

15,1 

13,5 

13,3 

13,3 

13,8 

14,1 

14,4 

14,8 

13.1 

14.9 

13,3 

10.0 

17,9 

19,1 

19.1 

19,3 

19,0 

18,9 

18,7 

17,0 

13.2 

14,7 

14,8 

14,8 

14,1 

13,4 

13.3 

14,9 
18,9 
14,3 
13,8 
17,9 
16,1 
16,6 
14,3 
13,9 


.XXXVIII 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VEMTO  EM  KILOMETROS 

'                                                    MaríO 

ANNOS 

1.» 

- 

3.' 

í.» 

=•■' 

0.' 

7- 

s..- 

9,« 

10.=' 

H." 

Meio 
rtia 

i." 

í.a 

3.» 

4.'' 

5,a 

6.» 

7.» 

8." 

9.' 

111.» 

II. a 

Meia 
noite 

Media 
do 
mez 

1836 

12,3 

13,1 

13,7 

13,9 

13,9 

14,8 

13,1 

14,9 

17,1 

18,3 

18,3 

17,9 

18,8 

18,3 

18,6 

18,4 

17,8 

13,9 

14,1 

13,3 

13.8 

12,9 

12,6 

11,7 

15,4 

1837 

11,7 

11,8 

11.0 

12,4 

11,3 

11,7 

11,2 

12,1 

14.8 

17,0 

18,6 

18,7 

19.1 

18,3 

17,8 

19,2 

18,8 

16,9 

13,3 

13,2 

12.7 

11,9 

12,8 

12,0 

14,4 

1838 

11,6 

10,6 

10,6 

11.7 

12,3 

12.7 

12,2 

12,3 

13,8 

16.0 

16.2 

16.1 

16,4 

17,0 

18,0 

19.4 

21.3 

19.7 

17,:! 

17,4 

14,6 

14,0 

12,7 

11,9 

14,8 

1859 

10,0 

lO.l 

10,3 

10,3 

11,3 

11,9 

11,6 

13,0 

16,1 

17,6 

16,4 

13,0 

14,9 

13,4 

16,7 

17,2 

18,6 

17,5 

10,1 

17,1 

13,8 

13,3 

12,9 

12,2 

14,3 

1860 

17,7 

17,0 

17.7 

17,2 

16,0 

13,8 

13,9 

17,6 

20,4 

23,4 

22,8 

23,8 

25,4 

24,3 

26,3 

26,3 

26,4 

23,6 

22,2 

23,5 

22,8 

19,8 

18,9 

20,1 

21,0 

1861 

15,9 

16,3 

17,1 

17,4 

16,7 

17,0 

13,8 

17,0 

19,0 

19,3 

20,0 

19,2 

19,7 

19,4 

19,4 

20.2 

21.0 

21.1 

21.4 

23,0 

20,0 

18,1 

17,0 

16,7 

18,7 

1862 

13,2 

13,9 

13.2 

13,8 

13,4 

14,4 

13,5 

i:j,7 

15,0 

17,4 

19.0 

20,2 

22.8 

22,3 

23,6 

22,9 

22,8 

20,0 

17,9 

13,2 

15.1 

14,1 

14,3 

13.2 

17,2 

1863 

13,0 

IM 

17,2 

17,7 

18,2 

17,8 

17,2 

18,3 

20,3 

22,4 

2:3,7 

24,6 

23,6 

23,0 

23,9 

23.8 

24,7 

22,2 

19.8 

19,3 

19,2 

10.9 

16.5 

16,8 

20,2 

Uediai 

13,0 

13,3 

14,1 

14,6 

14,4 

14,3 

14,1 

13,0 

17,1 

18,8 

19,4 

19,4 

20,3 

20,1 

20,8 

21.2 

21,3 

"■' 

17,8 

17,8 

16,8 

15,1 

14,7 

14,3 

17,0 

Abril 

ANNOS 

■■ 

■2, 

3.» 

4.» 

13.0 

12,3 

C." 

11,3 

7.'' 

11,6 

8." 

14,9 

9." 

18,0 

18,3 

20,3 

Mciu 
dia 

21,0 

1." 
21,7 

22  2 

3.» 

23,1 

4." 

22,8 

21,6 

6.» 

19,9 

10,1 

14.3 

9." 
14,4 

lO.a 

13,0 

11." 
14.2 

Meia 
noite 

14,1 

Media 
do 

16,0 

1836 

12,9 

13,0 

13,1 

1857 

13,3 

13,4 

13,2 

16,0 

16,3 

13,3 

13,9 

18,2 

19,2 

20,4 

22,1 

22,1 

24,1 

24,3 

23,0 

27,1 

23,7 

24,3 

21,7 

20,4 

17,1 

15,1 

14,3 

13,9 

19,2 

1838 

10,8 

10,7 

9,9 

9,3 

8,9 

8,9 

8,9 

9,9 

11,2 

13,7 

14,0 

14,9 

16,8 

17,2 

18,0 

18,7 

17,:) 

10,0 

i:j,7 

1.3,4 

11,9 

11,8 

10,6 

11,3 

12,8 

1839 

10,9 

10.2 

10,3 

11,3 

11,3 

12,3 

11,4 

12,9 

13,3 

16,9 

17,9 

18,4 

21,1 

21,1 

21,1 

21,3 

20,2 

18,5 

16,9 

13,1 

14,7 

13.3 

12,4 

12,3 

15,3 

1860 

13,0 

li.i 

13.0 

14.3 

14.9 

14,7 

15,3 

16,7 

16,6 

17,0 

17,8 

18,6 

19,4 

19,4 

21.2 

21,8 

21.1 

21,7 

20.1 

19,8 

19.:) 

17.2 

10,1 

16.4 

17,6 

1861 

»Á 

9,0 

10,8 

10.9 

10.0 

10,3 

11,0 

12,9 

12,9 

13,:í 

1.3,4 

13,7 

14,2 

I4,:í 

10,7 

17,9 

17,8 

19,0 

17,'. 

10,3 

16.3 

13.8 

lO.S 

9.6 

13,4 

1802 

11,9 

11.8 

12.2 

12.1 

11.9 

11.9 

12,0 

12,8 

14,6 

13,8 

17.3 

16,2 

17.:, 

17.7 

17,9 

18,6 

20,0 

20,0 

17,8 

10.:; 

10,0 

1 4.3 

12,:í 

11,2 

13,0 

1863 

13,2 

10,0 

13,6 

13.2 

14,7 

14,9 

15,0 

17,1 

18,0 

18,2 

18,4 

18,5 

20,0 

20,3 

22,3 

23,1 

24.2 

24,7 

2:),0 

20,7 

18.9 

18,9 

17,3 

16.8 

18,7 

Medias 

12,4 

12,4 

12.6 

12,9 

12,0 

12,4 

12,6 

14,4 

13,7 

16,7 

17.6 

17,9 

19,3 

19,6 

20,7 

21,4 

21,0 

20,6 

18.4 

17,1 

10,1 

14,7 

13.3 

13,2 

16,1 

Haio 

ANNOS 

Mei,'i 
noitr 

Media 

1  ■ 

" 

:!.» 

''■" 

;,.■• 

1).' 

" 

H.» 

'•'■ ' 

III» 

II." 

dia 

1.» 

" 

3." 

4.» 

.». 

r.,'' 

' 

K  » 

9." 

10." 

II  ,, 

do 

1836 

15,7 

13,2 

15,1 

13,4 

14.8 

13,7 

14,4 

17,3 

18,4 

18,5 

19,3 

20,6 

22,2 

22,3 

22,5 

24,5 

24,4 

24,7 

22,5 

20,3 

18.0 

10,8 

14,8 

13,1 

18.0 

Ih37 

10.9 

11.0 

10.1 

9.7 

9,3 

9.0 

10,8 

12,0 

1 4..-) 

13.4 

18,0 

18.3 

19,3 

19,9 

20,3 

21,2 

21,7 

20,7 

17,4 

14,7 

11,3 

10.0 

10,8 

1(1,0 

1V,3 

ih:í« 

13.3 

13.2 

1 4.2 

14.:! 

13.7 

13.0 

i:i,o 

10,7 

10,7 

17.9 

18,1 

18,3 

20.7 

21.0 

24.3 

26,4 

20.9 

20.0 

24.1 

21,8 

20,:. 

âO.o 

17.(1 

13.:: 

18,9 

1839 

10.9 

10,3 

10,9 

11.0 

10.2 

9.7 

11,'. 

14.7 

10,3 

17.3 

18.7 

19,8 

21.2 

21,8 

2:1.2 

2:1.0 

22,0 

21,9 

19,0 

17,1 

14,4 

13.3 

12,1 

11, '1 

10,0 

1860 

12.1 

10,8 

10.8 

10,9 

10.:) 

10,9 

11.0 

12,8 

Tl  .2 

1 4,3 

10,2 

13.8 

17.3 

19.1 

21,4 

2:!.0 

2:!,1 

2l>,0 

19.3 

17,0 

17,4 

16,3 

13,8 

12,8 

13.0 

1861 

13,3 

13,2 

14,0 

13,2 

13,0 

l:!,0 

13,9 

13,1 

13,9 

16.7 

17.2 

17,1 

19,;t 

19.3 

20.3 

20,8 

21,0 

20,7 

20.2 

19,1 

18,1 

17,1 

10,:t 

13,1 

10,8 

1862 

l'»,'i 

13,3 

13,4 

14,3 

14,3 

13,8 

15,0 

18,2 

18,1 

18,5 

19.1 

19,2 

21,4 

21,7 

22.2 

22,9 

2:1.1 

24,2 

24.0 

20,0 

l9.:i 

17,'i 

13.:) 

13,2 

18,3 

1863 

13,5 

13,6 

14,7 

13,9 

13,8 

i:i,8 

13,9 

16,1 

16,2 

16,2 

17,1 

18,3 

20.7 

21,3 

24.1 

24,0 

23,:t 

24,4 

2:1,:) 

20,0 

19,1 

18.2 

10,4 

16,1 

18,2 

llediax 

13,3 

12,8 

12,9 

12,8 

12,5 

12,2 

1.3,1 

13,4 

16,3 

10,9 

18,0 

18,5 

20,3 

20,9 

22,;t 

23,2 

23,6 

23,1 

21,2 

18,9 

17,4 

16,3 

14,6 

13,9 

17,1 

LXXXIX 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

ANNOS 

Juiibo 



1 

i.« 

•2." 

3." 

4.» 

5.« 

6." 

7." 

8." 

9,'' 

i»." 

H." 

Meio 
dia 

í." 

2." 

3.» 

4." 

5.a 

0." 

7.» 

8." 

9.» 

10." 

a." 

Meia 
QOite 

\Iedia 
do 
mez 

1830 

13.3 

13,7 

12,6 

10.8 

12,1 

11,0 

14,7 

13,6 

16,7 

16,9 

18,4 

18,8 

19,0 

21,3 

21,4 

23,0 

24,4 

25,6 

23,1 

22,0 

19,9 

18,2 

10,8 

14,8 

17,8 

1857 

9,7 

8,7 

7,9 

9,4 

10,3 

10.2 

10,7 

11,9 

12,7 

13.9 

13,1 

16,3 

18,3 

18,2 

19,1 

20,4 

21,6 

21,0 

19,1 

17,9 

13,4 

13,8 

13,2 

10,7 

14,4 

1838 

14.4 

13,3 

12,4 

13.5 

12,1 

12,3 

13,0 

10,7 

16,7 

17,0 

17,2 

17.6 

19,4 

21.2 

23,4 

24,2 

23,2 

20,1 

20,2 

23,9 

22,0 

20,3 

17,8 

16,7 

18,3 

1839 

13.0 

14.2 

14.2 

13,1 

12,7 

13,3 

15,2 

18,1 

18.7 

19,2 

19,3 

19,7 

22  1 

21,7 

22,3 

24,3 

23,3 

22,7 

20,4 

17,7 

13.9 

14,5 

13,2 

14,8 

17,7 

18G0 

13,8 

14,0 

13,7 

13,3 

13,3 

13,3 

17,5 

18,3 

17,9 

18,3 

18,8 

18,7 

21,3 

22.2 

23,6 

23,1 

24,3 

24,9 

23,3 

21,2 

20.7 

18,3 

16,2 

10,8 

18,8 

1801 

10,3 

15,0 

14,6 

13,8 

13,5 

13,4 

14,7 

10,7 

17,2 

18,1 

19,8 

20,8 

23,1 

23,3 

23,2 

27,1 

28,9 

27,8 

20,1 

23,7 

21,9 

19,8 

18,9 

17,8 

20,0 

1862 

14,4 

13,2 

16,2 

15,8 

14,8 

14,5 

15,5 

10,8 

17,5 

19,4 

19,4 

20,7 

22,4 

22,4 

24,8 

23,8 

27,5 

27,8 

27,2 

23,0 

22,0 

18,0 

13,8 

15,9 

19,7 

186U 

16,1 

15,6 

16,0 

13,2 

14,8 

14,6 

15,5 

17,7 

16,8 

17,5 

17,6 

18,6 

20,7 

21,2 

24,3 

26,6 

28,3 

28,7 

27,0 

23,9 

24,3 

22,8 

19,7 

18,2 

20,2 

Mediai 

13,9 

13.7 

13,4 

13.1 

13.0 

13.2 

14.7 

10,3 

10,8 

17.0 

18,2 

18,9 

20.8 

21.3 

23,0 

24,6 

23,3 

23,0 

24,3 

21,9 

20.3 

18.3 

16,7 

13,7 

18.4 

ANNOS 
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20,2 

17,6 

16,2 

13,6 

14,4 

13,9 

13,6 

16,9 

1837 

12.0 

12.1 

12,1 

12.7 

12.3 

12.2 

12.6 

14,1 

16,2 

17.6 

19.6 

19,8 

20,9 

21.0 

21,2 

22,5 

22,1 

20.6 

17.5 

16.1 

13,8 

12,5 

12,7 

12.0 

16,0 

1838 

12,6 

12  2 

11,6 

11.8 

11.6 

11,5 

11.6 

13.0 

13,9 

13.9 

16,1 

16,3 

18,0 

18,6 

20,2 

21.3 

21,8 

20,8 

18,4 

17,5 

15,7 

15.5 

13.4 

12,8 

13,3 

1839 

10.8 

10.4 

10,6 

10,9 

11,0 

11.3 

11.3 

13.7 

16.0 

17.3 

17,7 

17,7 

19,1 

19,4 

20,3 

20,5 

20,5 

19,3 

17,3 

16,4 

13,0 

13,4 

12,5 

12,0 

15,2 

1860 

13.1 

14,1 

14,0 

14,2 

13,7 

13,8 

14,3 

13,7 

17,1 

18,0 

18,9 

19,4 

20,8 

21,0 

23,0 

23,7 

23,5 

22,6 

20,6 

20,3 

19,8 

17,8 

16,3 

16,4 

18,1 

1861 

12,3 

13,1 

14,0 

13,8 

13.6 

13,4 

13.6 

15,0 

16,0 

16,5 

16,9 

16,6 

17,7 

17,7 

18,8 

19,7 

20,4 

20,2 

19,7 

19,6 

18,3 

16,4 

14,7 

13,8 

16,3 

1862 

13.2 

13,0 

13,6 

li,l 

13,9 

13,4 

13.3 

14,9 

15,9 

17,3 

18.3 

18,3 

20,6 

20,6 

21,2 

21,3 

22.0 

21,6 

19,9 

17,4 

16,8 

15,3 

14.0 

13,2 

16,8 

1863 

13,4 

14,8 

13,8 

15,6 

13,6 

15,5 

13,4 

17,2 

18,2 

19,0 

19,7 

20,5 

22,1 

22,3 

24,1 

24,3 

24,7 

.23,8 

22,2 

20,0 

19,1 

18,0 

16,8 

16,6 

19,0 

Medias 

13.2 

12,9 

13,2 

13,4 

13,2 

13,0 

13,3 

14,9 

16.4 

17,3 

18,3 

18,6 

20,0 

20,2 

21,3 

21,9 

22,0 

21,1 

19.1 

17,9 

16,8 

15,4 

14,3 

13,8 

16,7 

xcn 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

Estio 

ANNOS 

(.» 

2.. 

3.» 

4.a 

3.. 

6.^ 

7.^ 

8.» 

9.» 

10.» 

16,1 

11.=' 
17,6 

Meio 
dia 

18,4 

1." 

20,0 

21,7 

3.» 

22,7 

4.» 

24,7 

23,3 

6.^ 

26,1 

7.» 

25,4 

23,5 

9." 

22,2 

10.» 
19,5 

11.» 
18,1 

Meia 
noite 

15,8 

Media 
do 
estio 

18,2 

1836 

13,6 

13,9 

13,2 

12,3 

12,0 

11,6 

13,0 

14,6 

13,7 

1837 

12,9 

12,3 

11,3 

12,0 

12,3 

12.2 

13,0 

14.3 

13,1 

13,0 

1.5.7 

16,7 

18,6 

19,3 

21.2 

23,7 

24,3 

24.0 

22,5 

21.9 

18.8 

16.4 

15,6 

14.5 

16,8 

1838 

17,6 

16,8 

16,3 

17,2 

16,8 

17,0 

18,0 

20,6 

21,1 

21,3 

20,8 

21,6 

23,8 

23,4 

27,6 

29,3 

30,0 

30,4 

29,7 

27,4 

26,3 

23,3 

20,9 

19,8 

22,3 

1839 

12,8 

12,3 

12,5 

12,4 

12,4 

13,1 

13,9 

16,1 

17,4 

17,9 

17,7 

18,1 

20,0 

20,3 

22,6 

24,8 

25,3 

25,6 

24,1 

21,9 

19,1 

17,2 

15,5 

13,2 

17,9 

1860 

18,6 

18,4 

18,6 

17,7 

16,9 

17,0 

19,1 

21,4 

21,2 

21,7 

22,1 

22,9 

24,4 

23,4 

28,0 

30,0 

30,7 

32,0 

30,6 

27,8 

26,1 

24,2 

20,9 

20,5 

23,2 

1861 

14,3 

13,7 

13,6 

12,3 

12,4 

12,3 

14,0 

16,3 

17,0 

17,1 

17,9 

17,9 

19,7 

20,0 

23,2 

23,4 

26,9 

26,6 

23.6 

23,1 

21.3 

19,4 

16,9 

16,2 

18,5 

1862 

14,2 

13,8 

14,2 

14,0 

13,6 

13,3 

14,4 

10,6 

17,0 

17,7 

17,7 

18,5 

20,8 

21,6 

24,1 

23,5 

27,0 

27,3 

26,1 

23,7 

22.8 

19,0 

16,5 

16,5 

19.0 

1863 

12  2 

12,1 

12,9 

12,7 

12,3 

11,6 

12,3 

14,4 

14,5 

14,8 

13,0 

16,1 

18,4 

19,0 

21,6 

23,3 

24,9 

25,3 

24,5 

22.3 

20,7 

18,1 

15,7 

14,4 

17,1 

IWiaí 

14.5 

14,2 

14,1 

13.8 

13,6 

13,3 

14,7 

16,8 

17,4 

17,7 

18.1 

18,8 

20,7 

21,7 

23,9 

23,9 

26,s 

27,2 

26,1 

23,9 

22.2 

19.0 

17,3 

10.6 

19,1 

Ontono 

ANNOS 

1.» 

2." 

3.' 

10,3 

4." 
10,4 

3," 

10,3 

10,4 

10,3 

8.'' 

10,7 

9." 

12,1 

IO.» 

13,2 

M." 

14,4 

Moio 
dia 

14,6 

1." 
13,3 

13,9 

3.-' 

13,6 

4.» 
10,3 

13,4 

6.» 

16,0 

7." 

13,9 

8.» 

15,7 

9.' 

14,9 

Kl.» 

12,5 

M.» 

10,9 

Meia 
aoile 

10,3 

Media 

do 
oulono 

13,0 

183G 

10,1 

10,3 

1837 

10,4 

10,6 

10,6 

11,4 

11,3 

11,3 

11,0 

11,2 

13,3 

14,8 

13,6 

16,0 

16,6 

17,0 

16,3 

17,7 

16,3 

13,2 

13,2 

13,7 

12,7 

11.6 

10,9 

10.3 

13,3 

1838 

13,0 

13,0 

13,0 

13,7 

13,3 

13,3 

13,2 

13,9 

17,3 

18,0 

17.0 

17,6 

18,8 

19,1 

18,8 

19,6 

19,4 

19,9 

19,3 

19,2 

18,3 

17,4 

16,1 

15,9 

17,2 

1839 

12,0 

12,0 

12,3 

12,2 

12,4 

12,0 

12.2 

12,6 

13,3 

14,0 

13,3 

13,8 

17,0 

17,9 

18,8 

19.0 

18,8 

17.2 

16,8 

16.5 

13,2 

13.7 

12  2 

12,0 

14,7 

18G0 

11,6 

11,3 

10,9 

10,4 

10,9 

10,7 

11,1 

12,1 

13,4 

14.3 

13.4 

16.3 

17.5 

17,0 

18,3 

19.1 

18,5 

17.8 

16,7 

16,2 

13,9 

13.8 

12,0 

12,3 

14,4 

1861 

10,4 

9,5 

9,8 

10,2 

10,3 

10,1 

10,4 

10,6 

ll,s 

13.:i 

13,2 

13,9 

13,1 

13,2 

10,7 

10,9 

16,5 

13,7 

14,9 

13,5 

13.'i 

1,3.2 

ll.H 

11,1 

12,8 

1862 

13,1 

14,7 

13,1 

13,3 

14,7 

14.3 

14,3 

13,3 

10,2 

17,8 

18,3 

19,4 

19.7 

19,4 

20,7 

21.0 

21.0 

20.7 

20.3 

18,3 

17,1 

16,1 

13,3 

13,2 

17,4 

1863 

14,3 

14,3 

14,3 

14,3 

14,2 

13,7 

14,0 

13,3 

17.1 

18,0 

18,2 

18,1 

18,8 

19,0 

19,9 

19,7 

20,0 

19,3 

18.2 

18,1 

18,1 

16.1 

14,9 

14,7 

16,8 

Uodias 

12,4 

12,2 

12,3 

12,3 

12,4 

12,3 

12,3 

13,0 

14,3 

13,5 

16,0 

16,3 

17.3 

17,6 

18,2 

18,8 

18.2 

17,7 

16,9 

16.4 

13,7 

14.3 

13,1 

12,8 

14.9 

Anno 

ANNOS 

1.* 

2.» 

:i.' 

'.^ 

:;•' 

r,,. 

:• 

8.' 

9.» 

10.» 

11.» 

Mno 
dia 

'■ 

á.* 

3.^ 

'.:' 

;,.' 

ti." 

7." 

8.» 

9.'' 

10» 

U.- 

Meia 

noilo 

Media 
do 
anuo 

1836 

13,2 

13,3 

13,4 

I3J 

12,9 

12.9 

13.-1 

11,4 

13,7 

10,3 

17,7 

18,2 

19,1 

19,7 

19.7 

20. 'i 

19.7 

i9.( 

1S.( 

Í7.S 

17.1 

13.4 

14,6 

13,7 

16,3 

1837 

13,1 

13,3 

13,3 

13.7 

13,6 

13,3 

13,3 

l'i,2 

13,6 

10,7 

18,2 

19,0 

20,0 

19,9 

20.3 

21,f 

20.; 

19,( 

17,S 

17.3 

13.7 

14.3 

14,1 

13,3 

16,4 

1838 

14,9 

14,6 

14,4 

13,0 

14,8 

14,8 

13,1 

16,4 

17,1 

l.s.l 

1S,:í 

18,4 

19,0 

20,2 

21.1 

22.( 

2I.( 

21,4 

20.4 

19.7 

18.C 

17,3 

16,0 

1.3.7 

17,7 

1839 

12,1 

11,9 

11,9 

12,0 

12,1 

12,6 

12,7 

13,8 

11, H 

10,2 

IO.:. 

10.7 

17,9 

1S,I 

19.3 

20.1 

I9.( 

IM.K 

18.0 

17,2 

15,7 

14,4 

13,2 

12,8 

15,3 

1860 

14,9 

14,7 

14,3 

14,4 

14,2 

14,3 

14,9 

16,3 

17,1 

18,2 

19,0 

19,3 

20.8 

20,8 

22,:i 

22. H 

22.; 

22,1 

20.8 

19.7 

19.0 

17,3 

13,7 

13,9 

18,0 

18C1 

12,8 

12.7 

12,9 

12,8 

12,8 

12,7 

13,3 

14,3 

13,2 

13,7 

lli.3 

16,3 

17.8 

18,1 

19,3 

19.8 

19.1 

19,2 

18.; 

17.7 

10,'. 

i;j.7 

14,1 

13,( 

13.8 

1862 

13,7 

13,4 

13,8 

14,0 

13,9 

13,3 

13,9 

13,2 

13,8 

16,9 

17,6 

18,2 

19,3 

19,6 

20.7 

21,3 

21,2 

20,H 

19.Í 

18,0 

17,4 

13,6 

14.4 

14,3 

10,8 

1863 

13,8 

13,3 

14,1 

14,1 

14,0 

13,8 

14,1 

15.4 

16,0 

16,7 

17,1 

17,6 

18,7 

18,7 

20.1 

20.4 

20.'. 

20,4 

19,1 

18,7 

18,1 

16.3 

15,0 

14,( 

16,7 

Slodias 

13,6 

13,4 

13,3 

13,6 

13,3 

13.3 

13,9 

13,0 

13.9 

10,9 

I7,C 

IH.O 

19.2 

I9,'i 

20.: 

21,( 

20,7 

20.: 

19,2 

IK,: 

17.3 

13,8 

14,0 

14.3 

10.6 

XCIII 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VENTO  EM  kILOMETROS 

MEZES 

ANNOS 

MEDIAS 

ISaa 

ISaC 

•18o7 

■1858 

Í8a9 

18C0 

1801 

1862 

1863 

Dezembro 

17,i 

l'.l,() 

13,4 

12,1 

14,4 

17,1 

13,7 

14,9 

- 

13,6 

— 

18.G 
11,9 

19,2 

18,9 

17,0 
14,3 

13,1 
13,8 

16,7 
17,9 

13.3 
16,1 

11,4 

16.0 

13,0 
14.5 

15,6 
15,9 

Fevoreiro 

Março 

- 

1.3.4 

14.4 

14,8 

14,3 

21,0 

18,7 

17,2 

20,2 

17,0 

Abril 

l(i,6 

19,2 

12,8 

13.3 

17,6 

13,4 

15,0 

18,7 

16,1 

- 

18,6 
17,8 

14.0 
14,4 

18,9 

18,5 

16,0 

17,7 

15,6 

18,8 

16,8 
20,0 

18.3 

19,7 

18,2 
20,2 

■17,1 

18,4 

Junho 

Jullio 

20,6 

16.8 

28,2 

14,3 

26,4 

18,4 

16.8 

13,9 

19,4 

Agosto 

- 

16,2 

19,3 

20,6 

21,3 

24,3 

17,3 

20,5 

17,1 

19,6 

Setembro 

- 

13,3 

10,4 

16.0 

18,4 

16.8 

13,2 

18,3 

16,8 

13,7 

11,7 
11,0 

14.9 
14.6 

14,8 
20,4 

13,6 
12,1 

13,1 
13,2 

11.2 

12.1 

16.6 

17,2 

15,2 
18,3 

13,9 
15,2 

Novemliro 

ANNOS 

MEDIAS 

ESTAÇÕES 

•I800 

ISIiG 

18o7 

■1858 

1839 

-ISGO 

1861 

1862 

1863 

Iiiveriio 

- 

17,0 

19,2 

13,8 

13,7 

16,3 

15,3 

13,9 

14,1 

15,7 

Primavera 

- 

16,9 

16,0 

lo.S 

13,2 

18,1 

16,3 

16.8 

19,0 

16,7 

Estio 

- 

18,2 

16.8 

22,3 

17,9 

23.2 

18,5 

19,0 

17.1 

19,1 

13,0 
16,3 

13  3 

17,2 

14.7 

14,4 

12,8 

17,4 

16.8 

li,9 

- 

16.4 

17,7 

15,3 

18,0 

13,8 

16,8 

16,7 

16,6 

XCIV 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANNOS 


18o5 

18-J6 

1837 

18o8 

1839 

1860 

1861 

1862 

)li'dia> . 


DezPQibro 


12,6 
21.8 
14,5 
12,2 
13,:j 
14.9 
12..Í 
18,1 
13,0 


X.\E. 

XE. 

E.\E. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

UNO. 

NO. 

N'.\'0. 

26.0 

18,4 

19,9 

13,2 

14,8 

19,9 

12,4 

12,1 

20.2 

11.3 

12,3 

13,6 

16.3 

3.1 

11.6 

20.0 

22.9 

21.0 

36.8 

23.0 

13.3 

4.1 

22.1 

21,9 

18.1 

13.1 

15.7 

10.3 

17.7 

18,1 

18,6 

20,6 

23  2 

4,0 

13,1 

13,0 

13,3 

6,6 

9,9 

9,2 

10,0 

8,5 

10,0 

9,1 

14,6 

13,6 

8,4 

8,8 

7,7 

7,2 

10,0 

4,0 

13,3 

12,0 

8,0 

9,8 

8,5 

10,3 

10,4 

16.7 

16.4 

U.S 

17.7, 

14.4 

13.7 

8.4 

13.0 

12,4 

11.2 

11.3 

19.0 

12.6 

20.0 

9.4 

17.6 

17.4 

13.3 

14.0 

7.3 

2.8 

— 

4,3 

3,2 

19,0 

15,4 

22,2 

21,8 

13,1 

9.2 

10.6 

17.3 

18.4 

12.2 

10.3 

13.8 

13.1 

9,3 

20,8 

13,3 

9,3 

6,1 

10.0 

8.2 

7,9 

11,0 

13,7 

10,9 

8.2 

3.6 

- 

6.3 

5,7 

9,3 

13,3 

9.9 

19.8 

11.0 

13,2 

10,0 
9,8 

14,8 

17,9 

13,8 

13,6 

12.7 

12,9 

12.3 

8,3 

12,5 

15,6 

11,9 

14.3 

13,0 

13,7 

14,4 

17,4 
19.6 
13,4 
12,1 
14.4 
17,1 
13,7 
14,9 
13,6 


AXXOS 


1836 

1837 

1858 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 


N. 

laiieiru 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

SO. 

oso. 

0. 

ÚNO. 

NO. 

NNO, 

8,3 

14.0 

20,0 

8.7 

14,0 

14,1 

8.7 

12.3 

18.1 

24,9 

22,9 

20,0 

9,7 

11.0 

3,2 

7,8 

21,7 

17,5 

16,2 

7.2 

6.0 

- 

— 

— 

— 

4.3 

14.6 

18,9 

19,1 

22.9 

17,1 

19.2 

13,8 

23,1 

18.1 

9.0 

5,9 

11.0 

9.3 

3,8 

2.3 

6.0 

- 

- 

5.1 

10.0 

7.x 

18.3 

16,2 

20,2 

16.6 

3,6 

6.0 

3.7 

4,7 

5,5 

10,0 

lO.K 

.3.7 

9.1 

6,2 

6.3 

11.1 

13.4 

11,3 

28,1 

17,1 

8.1 

6.7 

10.1 

4,8 

8,3 

16,8 

19.4 

11.7 

22.1 

16.,! 

15,3 

12,1 

18.8 

12,9 

18,7 

12,9 

7.0 

4.1 

7.1 

7,8 

3.8 

2.1 

().6 

9.9 

7.6 

9.1 

13,5 

18,3 

19.2 

13,0 

9,7 

7,8 

7,3 

6.0 

9.2 

10,2 

6.0 

14.2 

19.4 

8.0 

9.3 

9,2 

8,8 

8.4 

1 4.0 

12.9 

14,1 

11,9 

9,0 

8,9 

12,3 

8,2 

- 

- 

12.0 

13,7 

17,3 

16,3 

13,0 

11.9 

9,1 

13,8 

18,2 

13,1 

7.7 

7.2 

9.7 

7.7 

7.0 

10.6 

12.9 

12.'i 

1 4.9 

11.4 

12.7 

11.3 

13.2 

18.6 

19.2 

17,3 

15,1 

16,7 

13 

11,4 

13.0 

13.6 


ANNOS 


18Õ6 

1857 

1838 

18.39 

IS60 

1861 

1862 

1863 

Media!! . 


Fcveiciío 


9,6 
22,1 
13,8 
14.3 
17.4 
16.3 
13,2 
13,6 
13.3 


NNE. 

NE. 

i;.\E. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

(I.SO 

o. 

ONO. 

NO 

NNO, 

21,0 

20,9 

16,6 

13,9 

12,8 

15,0 

20,3 

10,0 

13,6 

13,1 

9,6 

15.8 

14 .3 

13.9 

8.2 

24,2 

20,1 

1 4,7 

14.6 

20,1 

11.9 

16.1 

24.7 

21.0 

9.S 

8.0 

3.7 

1 1 .1) 

13.3 

21.4 

13,3 

20.2 

12,4 

14.3 

13.2 

11.6 

12.3 

l'i.4 

14.S 

10,9 

10,4 

14,1 

18,3 

13.2 

2.1.4 

13.4 

8.9 

H.2 

3.3 

- 

3.0 

- 

H.3 

19.3 

9,0 

10,0 

13,6 

13,0 

11.3 

17.4 

2.3.9 

20.4 

I3..H 

lO.K 

- 

l'i,2 

4.3 

4.9 

II. 0 

H,3 

11.3 

8,2 

M,3 

19.3 

1S.4 

23,0 

15.7 

40,4 

5,K 

20.0 

- 

12.1 

18,4 

16,1 

14,7 

11.0 

16,1 

9,2 

13.1 

19,0 

17,4 

10,6 

12,9 

11,8 

18,0 

14,7 

20.0 

20.7 

21,5 

14,3 

20,8 

9,3 

.3,3 

10,4 

11,0 

18,3 

19,6 

18,1 

15,4 

16,8 

10,0 

14,9 

16.8 

6,7 
11.(1 

5.3 

14.3 

4,2 
15.6 

4,4 
10,6 

10.2 

- 

11,3 

7.6 
12,8 

10,1 

ii;.i 

17,6 

10.9 

13,0 

11,3 

11,3 

11,8 

14,9 

18.9 
14.3 
1.3.8 
17,9 
16.1 
16,6 
14,3 
13.9 


XGV 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  IIUMOS 


ANNOS 


1856 

1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 


Marro 


8,6 
2:>.0 
i:!.n 
14/t 
19.'t 
15,9 
24,3 
26,0 
18,2 


N'.\E. 

MC. 

E.NE 

E. 

E.SE. 

SE. 

SSE. 

s. 

.ssu. 

su. 

uso. 

u. 

U.NO. 

NO. 

NMi. 

9,8 

6.4 

11.1 

10,7 

15.9 

13.4 

16,1 

24,0 

23,1 

15,5 

14,4 

13,7 

14,3 

13,4 

16,1 

li. 5 

11.8 

14,1 

13,5 

7.2 

7.0 

3.0 

4.G 

12.3 

14,7 

12,5 

8,9 

10,0 

12,7 

25,4 

20,7 

8,2 

9,5 

8,5 

7,9 

7.0 

5.0 

15,2 

17.8 

15,2 

13,7 

7.7 

9,4 

13,5 

19,1 

18,9 

19.6 

16,0 

10,9 

7,2 

- 

- 

3.5 

5,7 

0,9 

11,8 

11.8 

10,7 

10,0 

18,6 

20,1 

25,3 

26,4 

31,9 

12.2 

- 

6.0 

- 

-- 

15,5 

21,2 

10,7 

20,7 

10,4 

24.1 

15,4 

15,1 

10,9 

7,0 

3,5 

- 

5,8 

- 

4,1 

11,3 

16,5 

12,2 

16,5 

15,4 

26,0 

5,0 

6,0 

33,5 

5,5 

12.8 

14,1 

12,1 

16.4 

17,5 

16.5 

23,9 

21,7 

14,9 

11,2 

20,4 

22,6 

22,8 

21,0 

27,0 

32,0 
12.3 

6.5 

8,0 

16.4 

16,2 

9,4 

19,1 

16,6 

14,6 

1Í5,7 

21,9 
14.3 

22  4 

15.9 

14,4 

17,8 

14.4 

9,6 

13.3 

13,8 

13.1 

12,7 

14,0 

21.5 

15,4 
14.4 

14.8 
14,3 
21,0 
18,7 
17,2 
20,2 
17.0 


ANNOS 


1856 . 
1857. 
1858  . 
1859. 
1860. 

1861  . 

1862  . 

1863  . 


Abril 


7,5 
22,8 
10,7 

8  2 
14.3 
13.5 
14.8 
22.2 
14.2 


NNK. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

uso. 

0. 

ONU. 

NU. 

NN.i. 

3,0 

8,6 

11,0 

3,5 

5.5 

3.5 

19,0 

22  7 

22,3 

18,4 

16,5 

12,0 

16,3 

16,1 

18,4 

22,-6 

21,9 

21,0 

4,5 

4.5 

- 

4,0 

7,5 

14,9 

16,4 

18,8 

9,3 

13,6 

12,7 

28,1 

12.4 

12.3 

10,9 

7,7 

8,2 

7,7 

6,5 

9,9 

15,0 

15,6 

13,3 

9,8 

11.0 

13,7 

12.1 

15.4 

13.1 

12,3 

14.0 

9,1 

9.4 

14.1 

14,4 

18,0 

16,6 

18,1 

14,5 

17,7 

13,6 

16.6 

19,0 

17,1 

20.4 

— 

— 

— 

— 

13.2 

19.3 

7,4 

19.6 

14,4 

15.7 

17.5 

20,4 

18,0 

17,4 

13.0 

12.9 

8,3 

7.4 

11.8 

11,7 

8,8 

7.1 

10,0 

9,9 

10.8 

14,9 

19.4 

30,0 

21,3 

14,5 

13,0 

11,7 

10,5 

12,2 

11,7 

8,4 

7,9 

13,7 

8,3 

8,3 

12,7 

19,0 

22,3 
17,9 

18,9 

20,7 

12.1 

6.5 

11,0 

- 

- 

7,8 

8,4 

11,3 

9,9 

13,6 

14,1 

21,1 

16,3 

15,3 

9,7 

7.7 

7,4 

11,3 

13,0 

14,3 

12,2 

13,2 

H.O 

13,4 

14,4 

19,4 

16,6 
19,2 
12.8 
15,3 
17.6 
13,4 
15.0 
18,7 
16,1 


ANNOS 


1856 

1837 

1858 

1839 

1860 

186! 

1862 

1863 

Medias 


Maio 


20,9 
13,4 
18,8 
20,5 
17.5 
12.9 
20.0 
17.5 
17,7 


.\NE. 

NE. 

ENE, 

E. 

ESE 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

uso. 

0. 

UNO. 

NO. 

NNO. 

11.5 

9,7 

— 

0,7 

— 

— 

— 

6,5 

11,7 

16.6 

14.5 

12.9 

14.0 

15.1 

24,9 

12.7 

11,8 

10,8 

8,7 

12,7 

7,7 

9,4 

8,0 

16,7 

15,2 

14.5 

10,6 

13,3 

12.5 

20,0 

24.6 

12.2 

17.3 

8.0 

8.5 

- 

4,5 

7.0 

11,0 

13,0 

14,9 

8,0 

14.0 

17,0 

27,1 

27,0 

13,4 

- 

5.0 

8,5 

14,5 

8,0 

9.0 

12,4 

13,8 

13,3 

12,0 

13.0 

12.4 

22.4 

17.8 

15,2 

12.0 

12.5 

— 

— 

— 

— 

13,4 

11.0 

13.9 

7.7 

12,5 

13,5 

20,9 

17.3 

l«.l 

21,4 

10,9 

5,8 

7,6 

21,6 

27.8 

19.5 

12,8 

17,8 

14,0 

12,8 

16,7 

20,8 

12,8 

9,8 

9,8 

8.3 

9.4 

6.2 

2,5 

9,1 

19,5 

10,2 

13,6 

10,8 

10,4 

15,7 

23,5 

21,3 

22,2 

18,0 

20,0 

7,0 

7,0 

10.7 

16,7 

14,4 

16,0 

14,6 

10,8 

18,0 

i7,0 

21,8 

18,1 

14,0 

14,9 

10.0 

8.0 

8,6 

9,4 

12.1 

14.8 

13,8 

14.6 

10.8 

13,5 

15.0 

22,7 

.M.-ilia 
J,> 

18.6 
14.5 
18.9 
16,0 
15,6 
10,8 
18,3 
18,2 
17.1 


XCVI 


TELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANXOS 


1836 

1857 

1838 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 '. 

Uedias , 


Juiibo 


16,8 

-20,1 
17,3 
22,9 
16,0 
22,8 
22  3 
18,9 
19,7 


XXE. 

NE, 

E.NE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso 

0. 

ONU. 

-NO. 

.\N0, 

17,3 

12,1 

11,9 

8,0 

7,8 

3,2 

9,3 

10,3 

12,8 

12,0 

12,3 

9,8 

13,2 

16,4 

2i,6 

13,1 

8,3 

8,6 

3,0 

11,8 

3,3 

10,3 

0,3 

10.5 

14,3 

16,2 

11,3 

7,9 

10,0 

21,3 

2i,0 

19,7 

19,1 

16,7 

- 

11,3 

11,0 

6,2 

12,2 

12,9 

13,2 

8,3 

13,8 

22,9 

21,4 

22,2 

18,3 

20,8 

17,0 

10,3 

10,7 

3,7 

7,0 

13,3 

11,7 

17,7 

12,5 

16,1 

23,9 

24,3 

- 



- 

- 

7,8 

- 

- 

— 

13,2 

12,3 

16,1 

10,3 

12,8 

13,1 

23,9 

22,0 

19,3 

6,3 

- 

- 

- 

3,3 

6,5 

10,2 

10,3 

13,7 

7,3 

9,7 

21,8 

31,1 

21,0 

20,8 

12,7 

15,0 

9,0 

- 

- 

7,0 

6,3 

11,1 

14,3 

11,1 

9,8 

14,8 

21,6 

11,0 

10,8 

10,7 

0,0 

8,5 

8,2 

4,3 

- 

11.2 

9,0 

20,2 
13,7 

8,1 

12,2 
11,9 

I3,i 
17.3 

23,3 
24,2 

19,1 

13,7 

12,9 

11,3 

9,2 

7,7 

7,2 

11,7 

9,9 

17,8 
14,4 
18,3 
17,7 
18,8 
20,0 
19,7 
20,2 
18,4 


ANNOS 


1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

i86i 

1862 

1863 

llcdias 


Julho 


22,6 
16,7 
2i,7 
12,3 
28,4 
17,2 
17,2 
14,1 
19,1 


N.XE. 

NE. 

E.\E. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSÚ, 

SO. 

OSO 

0. 

ONO. 

NO. 

N.NO, 

11,8 

3,7 

3,0 

— 

3,3 

3,3 

— 

4>7 

6,3 

13,1 

13,3 

8,3 

14.0 

18,3 

28.3 

12,4 

14,7 

14,6 

9,3 

11,1 

3.7 

9,3 

— 

6,9 

9,0 

12,7 

11,7 

10,7 

13,4 

21.6 

26,9 

17,3 

16,3 

13,0 

3,0 

- 

- 

7,3 

- 

9.1 

19.4 

18.3 

17,4 

30,1 

31.7 

16,0 

14,3 

10,7 

11,0 

6,0 

3,3 

- 

6,4 

6,7 

8,6 

14,9 

3.6 

9.1 

17,2 

20,1 

25,2 

19,3 

12,7 

- 

8,2 

- 

- 

- 

9,3 

9,6 

13,0 

6,3 

8.3 

14.4 

34,2 

12,1 

- 

10,3 

- 

- 

6,0 

8.3 

- 

7,3 

12.9 

14,6 

11,7 

13,9 

13,9 

20,8 

16,1 

18,6 

13,3 

0,7 

- 

- 

3,0 

— 

3.S 

9.9 

13,1 

12,8 

11.4 

11.0 

23.2 

10,2 

10,0 

9,6 

4,2 

5,0 

6,5 

- 

6.2 

7,0 
7.1 

6,9 

12,6 

7,8 

12.6 

13,8 

17,3 

16,3 

14.0 

11,6 

9.3 

6.3 

5,4 

7,7 

9.9 

14.2 

10.4 

12.4 

17.0 

24,9 

20,6 
16,« 
28,2 
14,3 
26.4 
18,4 
16.8 
13.9 
19.4 


AXXOS 


1830 

18S7 

1838 

1859 

1860 

1861 

1862 

1H63 

Ilpdi 


Ajjftslo 


16,0 
24,9 
20,7 
22.9 
22  2 
14,3 
20,8 
17,1 
19,9 


17,1 

6,3 
7.0 
11,0 
1H,2 
12,2 
14,2 
24,2 
13,8 


10,3 

K,3 

9,7 
20.3 
10,7 
11,7 
18,5 
12,8 


14,0 

10.3 
9.0 
10,2 

8,2 

H,7 

10,6 


10,5 

4,2 
6,3 
8,0 

3,0 
10,0 


7,4 


7,3 
7,0 
6,2 


6,0 
7,0 
5,0 
(»,3 


4,2 
3,9 


3,7 
9.H 
6.0 


7  2 


4.7 
8,7 


6.H 
3.0 


0.3 


6,6 

1.3,7 
8.2 
6.7 

10.4 
3,6 

6,2 


8,2 


10,9 
9.4 
11.1 
9,2 
13.8 
8,9 
11,3 
10,6 
10,9 


13,9 
12,3 
10.3 
í.1.3 
14,3 
14,9 
13.1 
14,1 
13,6 


8,8 
6,« 
3.2 
9.3 
8.7 
9,2 
10,7 
9.1 


8,3 


14,3 
13,1 
13,0 
13,3 
13,'i. 
11.7 
10,1 
8,4 
12,7 


10.9 
13.3 
13.0 
14.3 
l'i.2 
19,7 
12,4 
12,3 
Tl, O 


2.l,'i 
30,3 
2.H,(i 
2(i,2 
:!(l.7 
23,7 
23,4 
22.7 
26,4 


16,2 
19,.3 
20,6 
21,3 
2V,3 
17.3 
20,3 
17.1 
19,6 


XGVII 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


AN  NOS 


1836 

i837 

I808 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 


Setembro 


N. 

NNE 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE. 

s. 

SbO. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

i3fi 

12,7 

10,0 

9,6 

6,0 

6,9 

7,4 

4,2 

8,7 

11,7 

9,4 

13,0 

8,7 

13,7 

11,5 

17,8 

11,0 

5,7 

7,9 

7,3 

10,1 

- 

5,5 

3,7 

3,6 

8,9 

11,2 

11,5 

9,0 

10,3 

12,6 

14,4 

14,3 

27,0 

17,6 

21,3 

7,4 

10,3 

7,7 

6,1 

10,3 

13,3 

10,2 

14,2 

6,6 

5,4 

18,7 

24,5 

21  2 

10,8 

14,3 

- 

7,2 

5,7 

11,3 

1,0 

6,2 

6,6 

11,3 

12,5 

7,4 

9,5 

18,0 

23,0 

20,0 

20,3 

13,5 

9,7 

8,8 

8.6 

- 

20,0 

30,3 

16,1 

16,0 

11,0 

12,7 

12,7 

15,0 

25,2 

16,6 

18,3 

11,0 

9,8 

- 

11,0 

8,7 

23,9 

14,6 

9,1 

11,0 

11,8 

6,5 

7,4 

15,1 

19,4 

23,2 

20,1 

17,1 

13,4 

- 

4,3 

5,0 

3,7 

14,2 

14,7 

11,4 

11,2 

5,8 

8,8 

16,8 

26,7 

18,7 

16,7 

13,3 

- 

- 

12,3 

5,3 

4,0 

7,6 

8,4 

0,7 

9,6 

7,8 

11,3 

11,6 

27,8 

17,3 

10,3 

13,6 

12  2 

8,0 

8.3 

7.3 

8.8 

11,9 

11,3 

10.9 

12,1 

8.1 

9,9 

14.9 

22,6 

13,3 
10,4 
16,5 
18,4 
16,8 
15,2 
18,3 
16,8 
13.7 


ANNOS 


1856 

1837 

1858 

1839 

18G0 

1861 

1862 

1863 

Jldi 


Outubro 


13,4 
16,5 
14,1 
8,3 
13,2 
11,9 
23,7 
16,9 
14,7 


N.NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE. 

s. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

16,8 

12,9 

12,2 

6,2 

3,0 

4,5 

2,7 

9,0 

13,4 

9,3 

9,3 

6,5 

3.8 

9,1 

10,2 

16,7 

13,7 

11,6 

8,7 

10,5 

6,5 

- 

4,5 

14,3 

14,0 

11,9 

8.9 

13,3 

15,6 

20,1 

19,8 

14,4 

7,7 

7,9 

13,7 

- 

16,7 

13,7 

10,7 

7,7 

11,4 

6,0 

9,7 

13,3 

19,8 

9,7 

8,3 

10,3 

11,8 

8,0 

10,2 

13,4 

19,0 

19,1 

10,3 

13,3 

11,0 

13,4 

12,2 

16,3 

19,7 

16,0 

11,9 

7,1 

7,9 

7,7 

6,8 

7,1 

6,1 

5,7 

8,4 

3,6 

4,1 

10,7 

20,1 

9,3 

9,1 

9,3 

8,3 

19,0 

11,0 

12,3 

14,3 

9,3 

9,7 

9,6 

5,9 

8,1 

6,4 

17,7 

21,3 

13,9 

12,3 

6,3 

11,8 

9,7 

7,9 

6,6 

8,2 

12,1 

11,2 

8.0 

9,8 

10,4 

19,9 

19,2 

13,0 

12,2 

11,7 

12,0 

- 

9,7 

18,8 

18,7 

13,2 

21,2 

14,2 

15,6 

7,3 

15,7 

16,6 

12,9 

11.0 

8.3 

11,0 

8,3 

9,9 

11,6 

12,7 

10,3 

12,3 

8,0 

10,0 

10,6 

17,5 

Mel  ia 
do 
niez 

11,7 
14,9 
14,8 
13,6 
13,1 
11,2 
16,6 
15,2 
13,9 


AXNOS 


1836 

1837 

1858 

1839 

18G0 

1861 

1862 

1SÒ3 

3K'Jias, 


Novembro 


13,3 
13.2 
13,2 
13,1 
11,0 
13,1 
22,6 
23,8 
13.9 


NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

oso 

0. 

ONO. 

NO. 

N.NO. 

16,7 

10,4 

11,6 

9,1 

3.2 

— 

3,0 

3.0 

3,1 

6,9 

9,2 

7,8 

11,9 

13,3 

16,6 

13,2 

12,7 

13,7 

17,7 

12,6 

13,0 

9,4 

15,8 

22,6 

18,8 

24,6 

9,0 

15,9 

10,4 

14,1 

21,7 

16,8 

10,2 

15,3 

24,1 

21,4 

9,6 

19,3 

23,2 

22,8 

26,8 

17,3 

7,0 

8,0 

47,7 

14.8 

11,9 

10,5 

12,6 

19.0 

6,8 

3,0 

13,1 

12.3 

8,2 

16,4 

14,6 

9,8 

7,3 

11,6 

13,8 

7,5 

13,2 

2,3 

8,0 

7,7 

6,8 

10,0 

12,8 

9,0 

19,4 

13,3 

li,3 

11,7 

13,0 

14,4 

12,5 

10.7 

11,9 

13,2 

10,5 

10,0 

8,2 

15,3 

15,5 

8,0 

7,6 

5.2 

7,1 

13,2 

16,9 

10,3 

11.4 

10,2 

9,3 

6.0 

3.0 

6,2 

14,0 

12,3 

13,7 

13,7 

15,3 

9,3 

20,9 

22,6 

21,8 

17,5 

12,7 

11,9 

10,4 

9,4 

9,1 

9,2 

7,3 

- 

10,5 

18,1 

13,5 

16,4 

17.0 

13,0 

12,3 

11,5 

13,2 

10,8 

7,0 

10,6 

14.3 

12,6 

16,9 

11,7 

12,2 

10,3 

19,i 

.\I.'dia 
lio 
mez 

14,0 
14,6 
20,4 
12,1 
13,2 
12,1 
17,2 
18,3 
15,2 


XCVIII 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 

ANNOS 

inverno 

N. 

iVNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

sso. 

so. 

oso. 

0 

ONO. 

NO, 

NNO. 

Mniia 
do 

no 

1836 

11,3 

23,3 

19.1 

13,0 

14.4 

13.8 

13,1 

13,4 

14,7 

20,6 

20,2 

16,3 

12,9 

14,3 

10.9 

10,2 

17,0 

1837 

21,8 

21,5 

19.6 

16.7 

21,1 

21,4 

13,3 

8,3 

23,1 

20,8 

14,4 

14,6 

14,9 

19,2 

17,0 

19,5 

19,2 

1838 

14,1 

20,8 

19,3 

Í2.8 

6.9 

14.2 

11.7 

12,3 

11.5 

13.0 

10,7 

10.3 

12.7 

16,0 

10,4 

19,1 

13,8 

1839 

14.4 

17.0 

11,7 

7,0 

6,3 

3.3 

6.3 

3,0 

11.7 

14,3 

7.1 

9,7 

9.8 

11,5 

10,9 

16,7 

13,7 

1860 

14,5 

21,0 

1S,2 

i:).8 

10.2 

12,7 

8,8 

9,8 

13,1 

13,1 

11,1 

20,1 

14,9 

13,2 

14;; 

18,4 

16,3 

1861 

14,0 

20,0 

1  i.:i 

10,G 

0.4 

10,1 

7,8 

8,3 

13,2 

16.2 

14,8 

18.6 

17.3 

13,0 

12.9 

17.5 

13,3 

1862 

13,4 

13,6 

13.4 

11.2 

10.0 

16,0 

13,2 

16,5 

18,6 

21  2 

11,3 

12.6 

9,2 

7,7 

8,4 

12,6 

13,9 

1863 

Medias. . .  . 

13,4 

15,8 

13.8 

12,2 
12.4 

8,6 

14.7 

6,9 

5,7 
9,9 

9,3 

13,0 

H,8 

l-Ji 

13,9 

12.9 

10,2 

11,2 

14,1 

14,9 

19,4 

16,4 

10.4 

13,5 

10,1 

14,4 

16,8 

12,7 

15.0 

13,2 

13,7 

11,9 

15,6 

13,7 

AXNOS 

Piimaveia 

.\. 

N.NE. 

.NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

ssu. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO, 

ii.i 

piiin.i- 

1836 

14,0 

9,(1 

7,7 

IM 

9,2 

13.4 

12,0 

111.2 

22.8 

22,1 

17.4 

13.7 

12,8 

13.2 

1.3.1 

22,3 

10,9 

1837 

20.'J 

17,7 

13.4 

ii;.3 

11.3 

9.8 

7.6 

S,2 

7,1 

13.2 

13.2 

14.7 

9,3 

12.4 

12,7 

24,7 

16,0 

1838 

13,1 

20.2 

10,9 

12.4 

8.1 

8.1 

7,3 

3..S 

11,0 

13.0 

13.4 

!:i.7 

8.3 

12.1 

14,9 

22,4 

13,3 

183!) 

14,3 

18,2 

17,0 

14,1 

6.4 

8.3 

10.4 

12.1 

11.2 

111.1 

14.1 

13.1 

13.2 

i:i.7 

12.0 

20,1 

13,2 

1860 

17,7 

l'.>,7 

22,1 

22  7 

28.7 

12.2 

- 

(1,0 

i:;.2 

14.1 

111.2 

Hl.S 

11.2 

13,3 

10.(1 

21,S 

18,1 

1861 

14,7 

17.S 

21,9 
17,0 

111.7 

26,6 

22,3 
IH.ÍI 

10.8 
18.9 

20,8 

16.3 

16.2 

14.3 

20,4 
16.0 

10.9 
10.8 

16^ 

12.K 

7.4 
11.3 
13,0 

I2.'i 
8,2 

i::.3 
11.11 
10,7 

I9.:i 

13,1 
16,6 

i:i.9 

I7.'i 

14.8 
16,1 

111.2 
12.1! 

11.8 

13,3 

l'j.H 
IS.d 

16.4 
13.7 

ll.s 

13,0 

12.9 
11,9 

12.11 

12,9 

15.9 
13.S 

13.(1 

12,4 

17,5 
14,6 

21,0 
21,9 

21,6 

22,2 

16,3 
16.S 

19,0 

16.7 

1862....- 

186;t 

\Uu^.... 

10.7 

9.4 

10.3 

1 4.3 

XCIX 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANNOS 


1836 

1857 

1858 

1859 

1800 

18G1 

18G2 

1863 

Medias 


Estio 


18,0 
20,4 
22,1 
19,8 
2:),y 

17,9 
iO,0 
17,2 

19,8 


N.NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

USO. 

0. 

ONO. 

NO. 

.\N0. 

16,9 

10,2 

11,2 

9,3 

7.0 

4.9 

7,2 

8.2 

7,2 

12,2 

13,8 

8,8 

13,8 

13,4 

23,8 

12,2 

11,7 

12,2 

3,1 

10,2 

0,0 

9,8 

8.0 

10,7 

11,7 

14,0 

9.9 

9,2 

13,0 

24,8 

24,2 

19,0 

17,0 

12,3 

3,8 

10,3 

9,3 

0,1 

10,4 

11.0 

i;!,9 

7,4 

14,1 

22,5 

28,3 

17,7 

13,1 

12,3 

12,8 

7,3 

9,3 

0,0 

0,8 

11,1 

10,7 

10,:i 

10.7 

13,3 

17,7 

24,2 

i>l,5 

20,1 

12,7 

- 

8,0 

- 

7,3 

- 

11,9 

11,7 

14,0 

9.4 

12,3 

14,0 

30.(i 

14,8 

12,7 

8,0 

5,0 

0,0 

3,0 

6,1 

6,7 

8,4 

10,4 

14,2 

9,4 

12,3 

19.3 

24.4 

21,3 

17,8 

13,1 

8,4 

8,3 

- 

3,0 

6,0 

0,0 

10,3 

14,0 

11.7 

10,4 

13,0 

24.1 

20,0 

18,0 

12,7 

10.6 

4,0 

3,9 

3,4 

4,3 

- 

6,3 

9,4 

11,0 

14,1 

14.4 

8,1 

10,4 

13,7 

21,3 

14,9 

12,1 

8.2 

7,3 

7,0 

0.9 

7,0 

9.0 

9.4 

12,0 

•16,1 

23,5 

18,2 
16,8 
22,5 
17,9 
23,2 
18,3 
19.0 
17,1 
19.1 


ANNOS 


1836 

1857 

1838 

1859 

1860 

1861 , 

1862 

1863 

IIeilia.s 


Outono 


13,4 
14,7 
14,3 
13,0 
li.9 
13.3 
23  2 
19,7 
16,3 


.\NE. 

16,3 

NE. 
11,3 

ENE. 

11,3 

E. 

7,9 

ESE. 

5,9 

SE. 

SSE. 

3,6 

s. 
8,6 

sso. 

so. 
9,3 

osu. 
12,4 

0. 

7,9 

o.\o. 
12,0 

NU. 

11,4 

NNO. 

16.3 

6,1 

13,4 

13,8 

12,5 

11,6 

13,8 

12,3 

10,9 

7,7 

11,7 

14,0 

13,7 

14,3 

9,0 

12,7 

13,1 

17,1 

21,8 

16,3 

14,8 

9,3 

21,2 

13,0 

11,3 

16,0 

19,2 

13,1 

18,7 

11,2 

7,7 

13,7 

22,8 

14,0 

12,0 

10.3 

10,5 

16,8 

8,4 

9,6 

16,0 

17,1 

10,2 

13,0 

11,2 

11,0 

12,9 

21,8 

19.4 

13,7 

12.0 

6,9 

8,1 

7,7 

9,3 

11,2 

12,1 

9,3 

14,2 

11,7 

12,9 

12,7 

22.1 

13,3 

11,3 

10,1 

10.1 

17,1 

10,4 

13,2 

13,0 

12,7 

12,2 

9,9 

6,4 

6,7 

10,6 

17.9 

19,7 

14,3 

13,4 

9,4 

9.1 

7,6 

6,7 

11,1 

13,1 

11,9 

11,6 

9,9 

12,3 

11,0 

22,7 

21,2 

17,5 

19,7 

16,2 
12,5 

12,3 
10,0 

12,0 
12,8 

9,8 

9,1 

14,0 

13,9 

12,1 

12,6 

11,0 

13,7 

10,3 
12,0 

23,7 
20,3 

13,9 

9,5 

9,1 

12,7 

14,7 

11,7 

13,6 

9,8 

11,1 

do 

OUlOIlO 

13,0 
13,3 
17,2 
14.7 
14,4 
12.8 
17,4 
16,8 
14,9 


ANNOS 


1836  . . 
1837.. 
18.38  . . 
1839  . . 
1800  . . 
1801.. 
1802  . . 
1863  . . 


Aiino 


14.3 
19,7 
16,4 
13,7 
17,9 
13,4 
19.2 
18.1 
17,1 


NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

uso. 

0. 

UNO. 

NO. 

.\N0. 

19,3 

14,6 

12.4 

10,9 

13,8 

10,6 

13,3 

13.9 

17,1 

10,3 

14,9 

11,2 

14,2 

13.9 

21,8 

17.9 

13,1 

14,0 

14,1 

13,2 

10,6 

8,4 

13,6 

15,6 

13,9 

14,3 

10,3 

13,6 

13,8 

22,6 

21,2 

16,4 

14,2 

9.0 

13,8 

12,7 

11,4 

13,1 

16.1 

13.9 

16,1 

10.0 

13,2 

16.9 

23,2 

17,2 

14.2 

11.3 

9,7 

13.0 

8,3 

9,3 

13,0 

l.-i.O 

10.8 

13,1 

11.7 

12,4 

13.3 

21.2 

20,4 

18,7 

15,1 

12,9 

9.9 

8,3 

9,1 

12.1 

12,7 

10.7 

16,2 

12,2 

14,3 

14,9 

23,4 

17,4 

16,7 

12.8 

8,9 

13.3 

9,1 

12,9 

14,1 

13.3 

12,5 

14,9 

12,2 

11.5 

13,3 

22,0 

18.9 

13,9 

12,4 

9.S 

13,7 

11,9 

12,4 

13.1 

17,6 

11,7 

13,1 

12.1 

11,S 

11,6 

21,4 

18.3 

17,2 

15.1 

13.4 

11,4 

12.0 

7,8 

8,6 

14,8 

14,1 

11,4 

13,1 

11,3 

13,3 

14,6 

20,9 

18.9 

16.1 

10,8 

13.1 

9,9 

10.7 

13,7 

13.2 

12,6 

13,2 

11,4 

13,1 

14,3 

22.6 

.Mí'di,i 

do 
anno 

16,3 

10.4 
17,7 
13,3 
18,0 
13,8 
16,8 
16,7 
16.6 


* 

QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 

ANNOS 

Dezembro 

N. 

.\.\E. 

NE. 

ENE. 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
7.9 
4.2 
0,0 
0.0 

E. 

ESE 

SE. 

13,0 

1.3 
3.0 
2.0 
0.0 
0,0 
1.7 
0.0 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO 

OSO. 

0. 

0,0 
5,3 
0.0 
4,8 
1,9 
20.4 
3.7 
9,2 

ONO. 

7,2 
13.3 
0,2 
3.0 
0,0 
9.7 
8.3 
0,0 
3,5 

NO. 

NNO. 

2,5 
0,4 
5,0 
2,3 
0.0 
0,3 
1,4 
0,0 

Total 
do 
mez 

18S3 

1836 

1837 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

Medias.  '.  .  . 

0,0 
0,0 
3,8 
3,0 
3,0 
2.0 
1,8 
0.0 

6,2 
6,2 
0,0 
0,0 
0.3 
4.2 
2.7 
0.0 
2,0 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,3 
2.1 
O.o 
0,0 

2.0 
0.0 
0,0 
3,1 
7.6 
2.4 
0,3 
0.0 
2,2 

0,2 
3,0 
0,0 
7,3 
2.1 
2.9 
1C.4 
0.0 

6,6 
0.2 
2.0 
1.0 
6.1 
0.3 
0.6 
0.0 
2.1 

1,1 

2.3 
1,6 
2,9 
3,0 
0,0 
0,6 
12.3 
3,0 

34,6 

31.1 

14,3 

13,6 

0.0 

20,8 

8,9 

3,6 

30,9 
9.6 
0,0 
6.5 
4.4 

61.3 
4.0 

17.6 

16,4 
6.1 
0,0 
13,8 
28.7 
90,5 
1,1 
21.3 

22,2 

1.3 
8.1 
5.2 
5,4 
0.4 
1,6 
6,6 
0,0 
3,6 

122,0 
89,3 
33,3 
73,1 
66,1 

223,1 
38.6 
61.2 

1,7 

0,4 

1,3 

4,3 

2,6 

13,9 

16,8 

3,7 

1,3 

91,3 

ANNOS 

Janeiro 

N. 

N.VE. 

0.3 
1.0 
2,0 
0,0 
0,8 
0,0 
1,4 
7,0 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

7;i,0 
0,0 

4.S 
2.3 
0.7 
0.0 
36.1) 
21,6 

SO. 

59.7 
0.0 
0.0 
3.1 

20,3 
2.6 

23.2 

19,3 

OSO. 

0. 

2.1 
3.0 
0.0 
4,9 
10,8 
13,8 
6.3 
6.0 

ONO. 

NO. 

2.3 
13,2 
3.4 
1.0 
8,9 
8.8 
0.2 
■8,8 
6,1 

NNO 

Calma> 

0,0 
0,0 

0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
0.3 

Total 
do 

1856 

1837 

1838 

1859 

1860 

1861 

1802 

186:J 

!li'ilia.s.  .  .  . 

1.0 
1,2 
3,0 
3,0 
16,7 
1,2 
1,3 
0,0 

3,9 
0.0 
2,0 
0.0 
0.3 
0,0 
0,7 
3,8 

0,0 

0,0 
1.4 

0,0 
0.4 
0,0 
0,0 
0,8 

0,0 
0,0 
2.0 

0.0 
3.8 
2.7 
0.0 
3,4 

16,0 
0,0 
1.7 
0,4 
1.9 
6.2 
0.0 
0,0 
3,3 

16,4 
0.0 
1.0 
0.0 

12.4 
0,0 
4.7 
0.0 
4,3 

6,0 
0.0 
3.0 
1.-2 
4.9 
0.0 
3.4 
0,0 
2.6 

44,0 
0,0 
0.0 
O.H 
0.2 
0.0 
4.0 
0,0 

63.6 

10,2 

0,0 

1.7 

18.6 

5.4 

29.1 

21,9 

18.8 

1.1 

9.9 
2.8 
2.1 
6,3 
5.6 
2.2 
13,7 

0,0 
12,9 
4.8 
7.S 
1.1 
3.3 
0.1 
0,0 

291,6 
33,4 
31,9 
28.3 

1 17,3 
51,6 

113,9 

113,0 

3,'i 

1,6 

1,9 

0,3 

1.7 

7.3 

17.4 

lli.l 

6,4 

5,3 

3.7 

100,7 

ANNOS 

Fevereiro 

N. 

0,0 
0,6 
0,0 
1.4 
0,2 
11/1 
0,0 
0.0 

NNE. 

NE, 

ENE. 

E. 

3,0 

6,H 
1,0 
0.0 
0.0 

l.l) 

0,0 
0,0 
1,6 

ESE. 

11,8 
3,1 

28,7 
0,0 
0,(1 

17.1 
3.."i 
0.0 
8,1 

SE. 

1.5 

6.9 
11,3 
0,0 
7,0 
2.0 
11.3 
0,0 
5,0 

SSE. 

12.7 
17.3 
6,7 
0,0 

4.3 
0.3 
3.3 
0.0 
5,8 

s. 

SSO. 

6,9 
30,9 
30,9 

3.0 

(Ul 
23.3 
4(;,3 

0,0 
17.7 

SO. 

3,0 
13,7 
13,7 

3,0 

0,7 
63.1 
34,7 

0.0 
19.5 

OSO. 

0. 

8,6 

4,3 
5,1 
0,1 
0,2 
11,4 
0,0 
0,0 

4,5 

ONO. 

4,6 

3,0 
5,4 
2,0 
2,6 

7.2 
0,0 
0,0 

NO 

2,9 

1.0 
1.9 
'i  .•"> 
3.'i 
6.0 
0.0 
0,0 
2,5 

NNO 

11,7 

().:! 
0.0 
0.0 
0,7 
3,2 
0.0 
0,3 

Tnlal 
«lo 

1836 

1837 

1,1 

0,3 
0,0 
0.0 
0.0 
29,2 
0.2 
4.3 
4,4 

9,1 
0,1 
3,0 
0.0 
0.0 
4,0 
0.0 
0.0 
2,0 

4,3 

0,3 
0,3 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,7 

4.1 

28.6 

34,7 

3.8 

1.2 

18.0 

39.S 

fl.O 

10,:i 

12,3 

3.3 
13,9 

6.6 

0.'i 
26.2 
2«.<> 

0.0 
11,7 

99,8 

123.1 

137,0 

211,4 

27,;i 

226,8 

18'.l,9 

4,6 

1838 

183'J 

1860 

1861 

1862 

1863 

Iledias 

1,7 

3,1 

2,3 

106,9 

Cl 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETUOS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  UUMOS 


ANNOS 


1836. 
1837. 
1838  . 
1859 . 
1860. 
1861. 
1862. 
1863. 


Medias . 


Março 


0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

:!.9 

0,0 

0,8 
0.0 
0,6 


NNE 

.NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

.NNO. 

0.0 

0.0 

0,0 

10.9 

8,3 

17,8 

31,1 

50,8 

15,1 

0,9 

(i.O 

3.0 

0.0 

0,0 

0,(1 

OÀ 

1,4 

0,3 

l/t 

0.4 

0,0 

2.0 

12.0 

0,9 

14.2 

Ti.O 

3,1 

0,4 

1,9 

7.4 

0,0 

0,0 

1,3 

4,0 

1,2 

0,0 

0,0 

13,0 

10,3 

17,0 

10,1 

3,8 

1,7 

5,0 

5,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

3,3 

0,6 

1.0 

0.5 

1.3 

;!.2 

0.7 

0,2 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

4,8 

2,0 

1,0 

0,4 

1.4 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

4,3 

6.1 

1.0 

1.2 

1,6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,0 

1.0 

13.2 

41.0 

17.4 

42  2 

28,9 

03,3 

13,3 

3,7 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17.9 

31,9 

10,1 

31,9 

8.9 

5.3 

10.8 
2,6 

0,4 

0.2 

0,6 

0,3 

2  2 

1,4 

3,9 

9,3 

14,2 

13,7 

10,2 

17,3 

3,4 

1,8 

1,9 

Tolal 
do 
muz 


151,9 

69,0 

77,9 

5.6 

18,9 

14,8 

228.2 

117,4 

85,3 


ANNOS 


1836 

1837 

1858 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 


.Aliiii 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
2.5 
0.0 
0.0 
1,0 


NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

,SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

N.NU. 

0,0 

0,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,6 

36.4 

35,5 

28,1 

12,1 

8,6 

4,5 

3,7 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2  2 

6,0 

4.4 

•  1,5 

0,7 

1,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,9 

1,9 

3,3 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

7,8 

13,0 

9,7 

13,7 

40,8 

14,8 

2.3 

0.3 

0,0 

0,0 

3,6 

0,5 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

8.1 

1.0 

2.1 

.39.1 

18.2 

1,3 

4,0 

1,9 

4,3 

0,6 

5.0 

2,0 

4,6 

6,1 

0.0 

1,9 

0.0 

8.4 

10,2 

11,1 

2,7 

0.0 

0.0 

0,0 

0,3 

0.0 

0.0 

1,9 

0,0 

0,8 

0.0 

1,8 

1,4 

4,4 

l,"i 

4,7 

3,0 

0,7 

0,0 
0,3 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,9 

0,0 

0,3 

0,0 

1.0 

1.9 

0.7 

0,8 

0,3 

0,8 

0.8 

1.1 

3,1 

7,1 

9,1 

10,6 

7,4 

2.6 

1.8 

0.9 

131,9 
16,0 
13,1 

104,6 
85,8 
39,4 
20.3 
3,7 
34,6 


ANNOS 


1836 

1857., 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Medias 


Maio 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
0,0 
0,7 


0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
6,4 
0,0 
0,0 
0.8 


0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 


0,0 


0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
1,0 
0,6 
1,0 
0,3 


0.0 
1,3 
0.0 
0,0 
0.0 
2,3 
2,8 
0,0 
0,8 


0.0 
0,9 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
U.O 

0.0 


0,1 


0,0 
10.8 
0,0 
0,0 
0.0 
3,9 
1,0 
3,0 
2,3 


0,0 
3,3 
0,0 
3,3 
0,0 
8,2 
1,5 
5,8 
3,1 


0,0 
27  2 
2,0 
0,2 
3,9 
13,2 
5,5 
10,9 
8,9 


6.9 
3,3 

26,3 
3.6 
9,7 
0,7 

20,4 
9,9 


1.7 
10.9 

3.0 
20,3 

3,6 
11.6 
10,2 
27,3 


11.3 


0.3 
1,4 
3,7 
14.2 
0.0 
1,4 
8,8 
4,6 


4,3 


7,3 
0,0 
1.1 
7,1 
4,0 
8,6 
1,2 
0,0 
3,7 


3.2 
3.3 
3,2 
9.8 
0.0 
2,0 
0,3 
0,3 
2.8 


0,0 
1,0 
1.7 
2.2 
0,0 
3,6 
1,6 
0,0 
1,3 


16,9 
67.2 
22.2 
91,6 
17.7 
80,1 
34,2 
73,5 
50,4 


CII 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANXOS 


1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Medias 


Junho 


0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,2 


.\.\E. 

0,0 

.\E. 

ENE. 

E. 

ESE. 

0,0 

SE. 

0,0 

SSE, 

0,0 

s. 
0,0 

sso. 

so. 
0,0 

oso. 

0. 

0X0. 

0,0 

N'0. 

0,0 

N.NO. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12.8 

7,3 

4,1 

5,3 

0,2 

3,7 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,3 

1,2 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,.3 

0,0 

o,i 

9,2 

10,2 

22,8 

17,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,4 

5,3 

12,7 

4,3 

0,3 

3,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,7 

0,3 

1,7 

3,2 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0.0 

0,0 

0,0 

0.0 
0,7 

0,0 

0,8 

4,6 
5,8 

0,0 
3,6 

0,0 
0,3 

0,0 
0,9 

3,6 
0,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,7 

0,0 

3,4 

ANNOS 


1836 

1857 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Unli 


Julho 


0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


,\.\E. 

NE. 

E.NE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso 

0. 

O.NO. 

NO. 

N.NO. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,4 

1,5 

1,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

2.0 

2,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 
0,0 

0.0 
0.0 

0,0 

0,0 

1,8 

2,2 

0,0 

0.0 
0,2 

0.0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,6 

1,1 

0,2 

0,0 

ANNOS 


1836 

1837 

1838 

1869 

1860 

1861 

1862 

1863 

«r,li.is 


Agnslo 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SIC. 

SSE, 

s. 

sso. 

so. 

OSO. 

0. 

(INO. 

ND. 

NNO 

6,2 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

1,0 

1,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,S 

6,2 

4,2 

4,0 

0,0 

9,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

(1,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

3,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,3 

0.0 

0.0 

0.0 

.!0.V 

17.6 

0.0 

2,0 
0.3 

0,0 

0,0 

0,8 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,8 

0,5 

0,3 

5,0 

4,8 

0,2 

0,0 

0,0 

cm 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANNOS 


1836 

18S7 

1838 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 


Setembro 


NNK. 

NE. 

ENE. 

E. 

0,0 

ESE. 

0,0 

SE 

0,0 

SSE. 

0,0 

s. 
0,0 

sso. 
0,0 

so. 
0,0 

oso. 
7,2 

0. 

2,7 

ONO. 

NO. 

.NNO. 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

3,0 

2,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2,8 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

2,8 

2,8 

'i,l 

0,0 

0,5 

3,2 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

0,6 

5,8 

4,0 

8,8 

4,2 

5,8 

3,5 

7,0 

9,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,0 

0,0 

0,'t 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

1,2 

2,'i 

0,4 

2,0 

1,6 

5,3 

8,0 

4,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

2,0 

8,0 

0,0 

0,0 

3,9 

4,0 

0,2 

0,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,2 

0,0 

14,8 

6,6 

10,4 

4,0 

0,0 

0,0 

4,8 

0,0 

0.0 
0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,7 

0,0 
1.0 

0,0 
1.7 

H,2 
4,6 

2,0 

2,6 
3.6 

0,9 
3,3 

1,1 

2,2 

0,3 

2,8 

3,0 
2,5 

0,4 
0,3 

0.2 

0,0 

O.i 

2,7 

19,4 
17,7 
51,7 
1,8 
31,4 
24,0 
40,8 
21,9 
26,1 


ANNOS 


1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Medias 


Outubro 


0,0 
0,0 
0.3 
0.0 
0,0 
2,7 
0,3 
0,0 
0,3 


N.NE. 
0,0 

NE. 

0,0 

ENE. 

E. 

0,0 

ESE. 

0,0 

SE. 

0,0 

SSE. 

0,0 

s. 

n,4 

sso. 
34,9 

SO. 

11,7 

OSO. 

8,0 

0. 

0,7 

ONO. 

0,0 

NU. 

0,0 

NNO. 

0,0 

0,0 

1.9 

1,1 

1,8 

1,5 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

10,0 

27,6 

8,3 

10,9 

1,6 

16,0 

0,0 

4,0 

0,0 

0,0 

2,3 

9,0 

6.5 

4,1 

16,2 

7,6 

16,2 

21,9 

11,0 

0,1 

0,2 

1.6 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

22,0 

26,3 

23,3 

52,2 

51,2 

31,9 

13,6 

0,0 

4,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,4 

0,3 

9,8 

0,0 

0,0 

0,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,8 

2,6 

4,0 

2.2 

24,8 

16,7 

26,3 

43,3 

5,0 

10,0 

8,8 

8,0 

3,9 

5,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,7 

4,7 

6,7 

4,4 

2.2 

0,0 

2.6 

2,4 

2,0 

0,0 
1,1 

0,0 
0.5 

0,0 
1,0 

0,0 

0,5 
4,3 

4,5 

7,7 

0,3 
7,9 

23,0 

9,6 
15,8 

10,1 
16,4 

11,1 
11,5 

6,1 
6,3 

3,3 
1,7 

0,0 

0,0 

0,8 

13,5 

3,3 

0,5 

Tol.ll 
(lo 
mez 

66,7 
82,7 
101,4 
229  O 
11,5 
168,5 
31,2 
68,7 
95,0 


ANNOS 


1836 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 , 

1862 

1863 

Medias 


Novembro 


0,2 
7,0 
1,7 

2,8 
1,9 
6,6 
6,8 
0,0 


.N.NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

SO. 

oso 

0. 

O.NO. 

NO. 

NNO. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,5 

o.n 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

1.4 

0,8 

21,8 

14,9 

11,0 

4,0 

57,0 

9,5 

13,9 

21,7 

3,7 

23,5 

25,8 

5,0 

1,2 

0,0 

0,0 

13,6 

4,2 

2,7 

0,2 

42,7 

13,0 

36,7 

89,9 

106,3 

31,8 

57,2 

13.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,7 

0,0 

2,9 

11,0 

10,3 

2,7 

4,8 

12,5 

3,0 

18.9 

3,3 

0,7 

0,0 

2.3 

4,6 

1,2 

1,8 

1,5 

6,7 

7,3 

4,8 

12,9 

31,1 

6,9 

34.0 

17,5 

5,7 

1,5 

5,0 

9,7 

12,7 

9,6 

7,3 

8,0 

4.3 

3.7 

4,0 

12,9 

16,3 

13,3 

2,1 

4,4 

3,8 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

6,6 

0,0 

3,8 

23,9 

16,7 

27,0 

8,1 

7,7 

3,8 

0,3 

0,0 

0.0 

0,0 
3,1 

0,0 

0,0 

0.0 

0.7 

1,9 

5.8 

0.0 

0,0 
22,0 

0,0 

0,7 

1.9 
1,5 

0,0 

6,2 

4.2 

2,0 

13,7 

6,4 

8.0 

17,4 

24,8 

12,5 

6,2 

2,7 

1,1 

4,2 
224,0 
414,3 

76,1 
144,4 
118,9 
104,9 

11,0 
137.2 


CIV 
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ANNOS 


1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 

Ucdias.  . 

ANNOS 

1836 

1837 

1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 


InTerno 


1,0 

1.8 

6,8 

7,4 

19.9 

14,6 

3,3 

0,0 
6,9 


XNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

OSÚ. 

0 

ONO. 

NO. 

NXO. 

Calmas 

7,6 

13.0 

4,3 

3.0 

28,0 

30.9 

23,3 

49,2 

114,3 

93,6 

92,3 

10,7 

12,9 

6.7 

14,2 

0.0 

7,5 

(1,1 

0.3 

6.8 

8,1 

8,4 

17,7 

31,1 

62,0 

23.3 

21.8 

14,6 

26,2 

24.3 

13.6 

0.0 

2.0 

3,0 

1.9 

3.0 

30,4 

13,3 

11,7 

36,3 

50.2 

13,7 

13,9 

5,1 

8,4 

10,3 

9.8 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

3,1 

7.9 

2.0 

2,2 

7.3 

19,1 

14.6 

22,1 

9,8 

9,1 

10.9 

10.3 

0,0 

1,3 

1.0 

8,3 

11,4 

4,6 

19,4 

13,3 

13,i 

0.7 

23,6 

47,7 

18,9 

8,9 

12,7 

1.8 

0,0 

33,4 

6.1 

4,2 

6,7 

26,2 

2.0 

0,8 

18,0 

44.3 

127,0 

122,1 

47,6 

22  3 

17,0 

9,0 

0,0 

4,3 

1.2 

0.0 

0.3 

19.9 

17,9 

11,3 

44,4 

92,1 

81,9 

38,8 

10,2 

10,3 

6,8 

1,3 

0,0 

11,3 

3,8 

0,8 
2,3 

3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

12,5 

23,2 

37,1 

43,2 

13,2 

13,7 

8,8 

0,3 

2,3 

8,4 

4,3 

5,5 

13,6 

12,0 

10,5 

26,6 

31,0 

52,4 

52,7 

16,5 

14,0 

12,2 

7,6 

0,3 

313,4 

267,8 

224  2 

128,0 

210,9 

301,3 

304,4 

181,8 
299,0 


Primavera 


0,0 


0,0 


0,0 


0,0 


9,7 


NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

SO. 

uso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

0,0 

0,8 

0,6 

10,9 

8,3 

17,8 

31,1 

32,4 

31,3 

46,8 

33,8 

17,4 

13,9 

7,7 

3,7 

0,4 

1,4 

0,3 

1.4 

1,7 

0,9 

12,8 

13,3 

39,3 

27,1 

29,3 

6,0 

1,1 

6,2 

8,6 

0,0 

0,0 

1.3 

4,0 

1,2 

0,0 

0,0 

13,3 

18,'i. 

21,4 

20,4 

9,3 

2,8 

8,2 

7.3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

7.8 

18,3 

13,9 

42.0 

61.3 

32,3 

10,2 

11.1 

2.7 

1,3 

(i,H 

1.2 

0.2 

0,0 

0,0 

0,0 

8,1 

4,9 

7.7 

47,3 

20,2 

7,1 

4.4 

3,3 

10.7 

0.6 

3.0 

3,0 

7,1 

11. 1 

3.9 

10,1 

13,2 

22.4 

27,9 

14,1 

12,3 

3.6 

3,6 

0.0 

0.3 

0,0 

1,6 

3.7 

13,2 

42.H 

l.S,9 

49,3 

31,0 

KO,l 

23,8 

9,6 

3,3 

2,3 

0,0 
1.3 

0,0 
1.2 

0,0 
1,1 

1,0 

(1,0 

0.0 

4.K 

12,7 

23,7 

'|2.H 
29,7 

32,'i 
29  2 

.39,2 

13.8 

.3.3 

12.9 

2,3 

2,8 

3,0 

20,3 

43,2 

17,1 

8,1 

7.2 

4,2 

300,7 

132,2 

113,2 

201,8 

122,4 

134,3 

282,9 

196,6 
190,3 


GV 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 


ANNOS 


1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Slcilias, 


Estio 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.7 
0,2 


NNE. 

NK. 

KMC. 

E. 

ESK, 

Sli. 

SSE. 

s. 

sso. 

su. 

uso. 

0. 

U.NO. 

NU. 

.^•.^'u. 

6,2 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

1.0 

1.3 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,8 

6,2 

4,2 

16,8 

13,3 

14,0 

5,7 

0,2 

3,7 

1.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,9 

1,5 

1.2 

0,4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

o,:5 

■).■> 

0,0 

5,4 

0.2 

10.2 

23,6 

17,0 

0,4 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

5,3 

25.3 

4,3 

0,5 

3,S 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

4,7 

o,.-i 

1,7 

3,2 

1,4 

1.5 

1.6 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

2.6 

2,7 

0.6 

0.7 

0,0 

0,0 

0.0 

0,8 

0,0 

0.0 
0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

33.0 

24,4 

0,0 

2,0 
0,7 

0,0 
0,9 

3,6 

0,0 

0,0 

0,1 

1,0 

1,4 

1,3 

3,5 

8,9 

11,7 

4,0 

0,6 

8.5 
67.9 

7,1 
71,6 
.39,6 
ri.,6 

6,6 
64,7 


35,1 


ANNOS 


1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Urdias 


Outono 


0,2 
7,0 
2,2 
2,8 
1,9 
9,3 
7,3 
0,4 
3,9 


N.\E. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

so. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.5 

11.4 

34,9 

11,7 

lo,2 

3,4 

3,9 

5,0 

3,1 

23,7 

16,0 

12,8 

8,3 

57,0 

11,5 

13.9 

21,7 

18.5 

55,9 

39,2 

16,4 

3,3 

19,2 

0.0 

17.6 

6,2 

2.7 

2,7 

52,3 

25,3 

44,8 

114,9 

118,1 

53,8 

82,6 

31,5 

10,1 

1,2 

1.6 

0.0 

0,7 

2,0 

2,9 

11,0 

32,3 

29,0 

30,1 

64,7 

55,2 

50,8 

17,5 

1.1 

4.5 

2.3 

4.6 

1.2 

2.0 

1,9 

7.0 

17,1 

6,0 

15,3 

38,3 

8,9 

35,6 

22,8 

13,7 

6,0 

5,0 

12,5 

15,:i 

13.6 

9,7 

37,8 

23,0 

38,2 

47,3 

17,9 

30,2 

26.1 

10,3 

11,2 

8,8 

0.2 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

6,8 

5,7 

23,3 

37,2 

31,5 

33,2 

8,1 

10.3 

11,0 

2,5 

0.0 

0,0 
4,9 

0.0 

0,0 

0,5 

4,5 
15,1 

1,2 

36,1 

17,4 

12,7 
32,5 

12,0 
36,8 

7,2 

4,3 

4,0 
7,6 

0,4 
1,9 

7.3 

4,1 

3,2 

20,7 

17,5 

37,5 

43,4 

14,7 

7,2 

do 
ouluno 


00.3 
32V.4 
567,6 
306,9 
187,3 
311,4 
176,9 
101,6 


258,3 


ANNOS 


1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

Medi 

27 


Aiino 


1,2 
8,8 
9,0 
10.2 
31,5 
32,4 
11,4 
2,1 
13,3 


13,8 

31,6 

19,6 

0.0 

7  2 

56.6 

4,3 

11,3 


18,0 


15,8 

17,5 

11,2 

0,7 

0,0 

22,0 

1,5 

5,8 

10.4 


5.1 

13,8 

5,9 

2,0 

11,5 

22.8 

0.0 

0,8 

7.7 


15,0 

16,5 

9,7 

8,0 

13,0 

19,4 

1,9 

6,4 


11.4 


36,3 
66,8 
84,0 
19,2 
11,6 
71,1 
25.6 
0,5 
30.4 


48,7 
23,6 
40,8 
39,8 
30,5 
31,1 
37,9 
4,5 


32,9 


57,0 
50,6 
56,5 
30,0 
21,3 
47,6 
59,8 


42,1 


113,0 
72,5 

166,7 
61,0 
36,8 
75,9 
86,6 
72,3 
85.7 


200,9 
136,6 

186,7 

108.9 

44,3 

70.1 

178,S 
85,4 
127,6 


154,1 
110,6 
95,8 
122,0 

47,5 
182,8 
147,0 
115,2 
123,0 


144,3 
104,3 
118,4 

157,8 
156,1 
177,5 

174,8 
138,8 


1 46,5 


32,8 
42,7 
47,3 
76,6 
66,2 
73,5 
42,7 
36,2 
52,3 


32,7 
30,8 
21,7 
20.8 
30,2 
47,8 
31,1 
25,5 
30,1 


19,4 
53,4 
10,0 
26,5 
26,0 
20,4 
21.1 
26,6 


27,0 


21,0 
23  2 
18,9 
15,3 
10.1 
12,8 
0.3 
6,6 
14,3 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,3 


912,9 
812,3 
912,1 

708.3 
560.2 
981,8 
830,8 
544,7 
782,9 


CVI 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  REDUZIDA  AO  NÍVEL  DO  MAR 

MEDIAS  DE  OITO  ANNOS ;  1836  a  1863 


AXXOS 


Dezembro. 
Janeiro  . . . 
Fevereiro. 
Março  . . . . 
Abril 


Maio  . 
Junho . 
Julho. . 


Agosto.. . . 
Setembro  . 
Outubro . . 
Novembro 


s 
« 
H 

es 

^2 

to 
« 

•a 
S«5 

CS 

.2 

.2 

Ci 

B 
.1 

S 

C3 

s 

'= 

ii 

a 

ts 
S 

.1 
ii 

s 

I 

da  n 

Dia 

ala 
laxima 

Knao 

D 

da  m 

Dia 

766,77 

766.18 

763,36 

766.47 

766,2o 

775.11 

73.í,28 

21.83 

779.40 

743,77 

33,63 

18 

1862 

24 

767.03 

766,46 

763,77 

766,39 

766.47 

773.30 

734.30 

20,80 

779,18 

733,18 

46,00 

11 

1839 

6 

763.63 

763.23 

764,33 

763.32 

765.14 

773,97 

734,84 

19.13 

776.89 

730,69 

26,20 

2 

1839 

27 

764.83 

764,48 

763,67 

764,63 

764.41 

773,42 

730,33 

22.87 

776,03 

741,38 

34,03 

4 

1839 

3 

763,39 

763,13 

762,60 

763,33 

763,22 

770,46 

733.76 

16.70 

773,40 

749.13 

24.27 

7 

1839 

19 

763,32 

763.12 

762,63 

763,33 

763.16 

768,92 

754,07 

14.83 

7J3,3o 

748,50 

21,83 

16 
23 

1838 

10 

764.32 

764,33 

763,89 

764,64 

764.33 

769,24 

757,17 

12,07 

770.29 

752,23 

18,04 

11 

1861 

1 

764.73 

764,47 

763,92 

764,64 

764.44 

767,96 

760,37 

7.39 

769.31 

759,23 

10.26 

1 

1837 

3 

763,96 

763,37 

762,93 

763.87 

76:1.39 

767,82 

737,02 

10,80 

768,94 

731,04 

17.00 

22 

1836 

23 

764,84 

764,36- 

763,70 

764,69 

764.40 

769,86 

736.27 

13,39 

772.31 

730,40 

21,91 

24 

1858 

9 

764,07 

763,57 

762.91 

763,81 

763.59 

770,33 

753,28 

17.27 

774,44 

749,09 

23,33 

3 

1860 

18 

763,39 

762.77 

762,14 

763,08 

762.83 

771,20 

747.97 

23.23 

773,40 

736,51 

38.89 

27 

1839 

24' 

1860 
1836 
1862 
1862 
1859 
1861 
1859 
1838 
1837 
1860 
1833 
1862 


ESTAÇÕES 


Inverno.. . 
Primavera 

Estio 

Outono. . . 
Anno 


-p 

o 

n 

es 

Data 

l»a 

S 
« 

■O 

es 

o 

i 

es 

o 

JS 

es 

es 

JS 

e» 

-5 

Haxiina  mcd 

1 

es 
S 

'5 

es 
<-- 

a 

is 
iã 

es 

es 

E 
'5 

«2. 

B 

E= 

fã 

da  ni 

Di.i 
e  mel 

3\ima 

Aono 

da  tni 

Di.n 

0  muz 

6 

18 

766.48 

765,96 

763,23 

766,13 

763,95 

774,79 

754,21 

20,38 

779.40 

733.18 

46,22 

Dez, 

1862 

J.in. 

763,92 

763,38 

762.97 

763,92 

763,60 

770,93 

732,79 

18,14 

776.03 

741.38 

34,63 

4 

M.irço 

11 

1839 

3 

Marfo 

23 

764,40 

7G4,13 

763,58 

704.38 

764,13 

768,34 

738,19 

10,15 

770,29 

731,94 

18,33 

Jun. 
27 

1861 

Ag. 
24 

764,10 

763,37 

762,92 

763,86 

703,61 

770,54 

752,31 

18.03 

773,40 

736,31 

38,89 

Nov, 
18 

1839 

Nov, 
6 

764.72 

764,31 

763.68 

764,37 

764,.32 

771,13 

734,42 

16,73 

779,40 

733,18 

46,22 

Dez. 

1862 

Jau. 

1836 
1862 
1857 
1862 
1836 


\')  Deduzida  dai  ol)«iTraç/je.4  f\A%  9  horas  da  manhS,  meio  di.i,  3  horas  da  l.irdc  r  9  horan  da  noilc. 


TEMPERATURA  MEDIA  DIÁRIA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

MEDIA  DE  OITO  ANNOS  (1856  a  1863) 


CVll 


MEZES 


DIAS 


Dezembro 


6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Medias 


11.37 

11,79 

11,94 

11.32 

11,20 

10,70 

10,71 

11,32 

11,22 

10,72 

10,12 

10,71 

10,03 

9,32 

8,41 

8,76 

9,G0 

10,02 

10,33 

9,80 

9,31 

8,62 

9,54 

10,83 

9,92 

10,41 

1 1,34 

10,76 

10,72 

10,31 

10,03 

10,40 


Janeiro 


9,66 

10,69 

10,72 

10,11 

9,81 

9,84 

9,24 

9,33 

9,91 

10,00 

9,80 

9,22 

8,71 

8,96 

8,39 

9,41 

8,72 

8,76 

9,30 

9,60 

10,01 

9.91 

10,33 

10,41 

9,99 

10,00 

10,31 

10,40 

9,46 

9,92 

10,02 

9.72 


Fevereiro 


9,73 

10,19 

10,00 

9,90 

9,13 

9,25 

9.93 

10,72 

10.45 

9,30 

9,63 

9,39 

9,67 

9,93 

10,40 

10,96 

10.63 

10,32 

10,07 

10,84 

11,16 

10,62 

9,90 

10,27 

11,42 

11,71 

11,44 

12,07 

12,00 


10,39 


Março 


12,20 
12,23 
12,13 
12,66 
12,81 
1.3,27 
13,34 
13,31 
12.33 
12,14 
12,01 
12,04 
12,29 
12,56 
12,49 
12,47 
12,99 
12,47 
12,33 
12,39 
12,59 
13,10 
12,34 
12,82 
12,96 
12.90 
13,14 
13,03 
13,00 
13,03 
12,89 
12,68 


Abril 


12.83 
13,37 
14.63 
14.83 
14,29 
14.26 
14,03 
14,.53 
13,93 
13,80 
13,49 
13,27 
13,70 
13,50 
13,69 
13,91 
14,79 
13,10 
14,98 
13,62 
13,49 
13,68 
13,69 
13,31 
13,17 
14,80 
13,06 
13,11 
14,76 
14,81 

14,30 


Maio 


14,24 
14,54 
14,30 
íi,90 
13,57 
15,66 
13,28 
15,41 
13,49 
13,12 
13,.36 
13,03 
15,03 
13.61 
13,67 
16,58 
16,89 
16,60 
16,77 
16,76 
16,74 
16,51 
16,74 
17,19 
17,.30 
17,81 
18,22 
18.90 
18,00 
17,45 
17,86 
16,24 


Junbo 


18.01 
17,67 
17,72 
18,16 
17,70 
17.24 
17,87 
17,99 
17,75 
17,37 
17,87 
19,09 
18,87 
17,93 
17,84 
17,13 
18.00 
18.49 
18,44 
18,91 
20,72 
22,73 
23,69 
22,66 
22,34 
22,44 
20,31 
19,71 
19,86 
21,30 

19,20 


Julho 


22,30 
22,34 
21,52 
21,29 
21,89 
21,05 
20,46 
20,93 
21,28 
20,83 
21,67 
22,56 
22,34 
21,91 
20,85 
20,61 
21,13 
21,92 
22,34 
21,81 
21,14 
21,51 
22,56 
22,23 
22,00 
21,91 
22,37 
21,83 
22,26 
22,22 
21,94 
21,71 


Agosto 


22  31 
21,33 

22,07 
22,53 
22,72 
21,37 
21,33 
21,73 
21,81 
22,10 
21,93 
21,84 
21,44 
21,62 
21,01 
20,26 
20,33 
20,69 
21,38 
21,94 
21,86 
21,92 
22,10 
22,41 
21,96 
22,06 
21,04 
21,00 
20,33 
20,99 
20,22 
21,36 


Setembro 

Outubro 

19,94 

17,36 

20,53 

19,32 

20,01 

20,64 

19,93 

20,21 

20,67 

18,62 

20,78 

17,94 

20,86 

18,03 

21,03 

17.30 

20,65 

17,28 

20,47 

17,60 

19,94 

16,83 

20,68 

17.16 

20,50 

18,31 

19,97 

18,27 

19,36 

16,62 

20,01 

16,31 

20,66 

17,48 

20,68 

17,00 

20,34 

16,37 

19,42 

16,10 

Novembro 


19,30 
18,91 
18,38 
18,60 
18,27 
17,83 
18,19 
18,19 
17,30 
17,65 

19,64 


17,10 


14,96 
14,37 
13,86 
13,79 
13,64 
14,00 
14,88 
13,09 
14,46 
14,27 
14,29 
14,00 
13,13 
12,34 
12,39 
13,03 
12,91 
12.57 
12.61 
13,20 
13,36 
12,75 
12,64 
13,31 
13,19 
13,33 
13,26 
12,03 
12,60 
12,63 

13,45 


CVIII 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MEDIAS  DIÁRIAS 

NOS  OITO  ANNOS  DE  1856  a  1863 

DIAS 

AIEZES                                                                                              1 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Mari'0 

Abi 

Máxima 

il 

Minima 

Ma 

Masima 

io 

Minima 

Maiima 

Mínima 

Maiima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Masima 

Minima 

^ 

14,4 

6,7 

14,6 

8,3 

11,8 

7,4 

13,8 

11,1 

13,0 

11,2 

17,7 

11,5 

2 

14.6 

8.3 

14,6 

8,7 

12,5 

7,3 

13,6 

10,2 

15,3 

12,1 

18,3 

10,4 

3 

14.9 

7,4 

13.4 

7,9 

12,3 

5,4 

13,9 

9,1 

17,5 

12,0 

17,0 

11,9 

4 

14,4 

0,4 

14,9 

6,7 

12,8 

4,6 

15,3 

8,2 

17,8 

10,3 

18,6 

11,5 

5 

14,9 

3,6 

13,4 

6,5 

11,5 

5,2 

10,1 

8,4 

17,1 

10,9 

19,5 

12,9 

6 

13,0 

S,6 

12,3 

6,6 

11,7 

4,9 

10.2 

9,2 

16,2 

11,2 

17,1 

13,6 

7 

14,3 

6,7 

11,7 

6,5 

12,2 

6,8 

15,3 

10,7 

16,3 

11,9 

16,2 

14,7 

8 

17,0 

6,6 

12,6 

6,7 

12.4 

8,7 

18,2 

11,3 

17,8 

12,1 

17,5 

14,3 

9 

15,3 

3,8 

13,2 

6,1 

12,7 

6,0 

19,2 

7,8 

17,1 

12,6 

17,7 

13,3 

10 

14,2 

5,6 

13.1 

6,5 

13,6 

4,3 

18,9 

6,7 

13,4 

11,7 

16,7 

13,7 

11 

13.0 

6,1 

13,2 

5,5 

12,7 

4,7 

14,8 

8,9 

14,9 

11,8 

18.3 

12,8 

12 

16,0 

6,9 

13,0 

3,6 

13.6 

4,8 

13,8 

8,2 

13,9 

11,9 

17,3 

13,3 

13 

11,8 

7,6 

11,1 

7,0 

13,0 

6,4 

15,7 

8,0 

17,9 

11,5 

17,1 

13,7 

11 

10,3 

6,9 

10,8 

7,3 

12,5 

3,9 

13,4 

11,0 

15,4 

11,7 

17,7 

13,9 

15 

10,1 

6,7 

10,1 

5,4 

12,9 

2,6 

14,1 

11,0 

17,1 

10,1 

19,1 

12,6 

16 

11,3 

5,1 

13,2 

7,2 

13,0 

5,0 

14,2 

10,9 

17,2 

10.4 

20,4 

13,7 

17 

13,8 

0,8 

11,5 

6,7 

12,4 

6,6 

14,9 

10,6 

19,0 

11,5 

19,4 

14,5 

18 

14,2 

5,6 

12,3 

6,6 

13,5 

4,4 

13,8 

9,3 

18,4 

11,2 

19,7 

14,4 

19 

14,2 

7,4 

13,4 

6,5 

li,4 

5,0 

13,7 

9,3 

16,8 

12,1 

18,4 

14,6 

20 

13,4 

5.8 

14,2 

5,4 

14,1 

9,1 

15.2 

10,1 

19,2 

12,8 

19,9 

14,4 

21 

13,8 

4,5 

13,8 

6,4 

13,7 

8,9 

14,7 

9,:t 

18,5 

12,8 

20,5 

14,3 

22 

11,7 

4,7 

13,5 

0,4 

13.1 

9,1 

15,1 

9,1 

18,7 

12,0 

22,2 

13,4 

23 

13,2 

6,4 

14,9 

5,4 

12,5 

7,2 

15.2 

10,0 

19,1 

12,0 

23,1 

13,0 

21 

14,4 

8,2 

13.7 

5,8 

13,2 

7,0 

13,6 

11,3 

17,7 

13.8 

21,0 

15,0 

r-i 

13,5 

5,7 

13,7 

5,3 

13,3 

9.(i 

14.1 

11,5 

18,7 

13.4 

19,'i 

14,4 

2(i 

13,7 

7,2 

12,9 

.0,4 

14,4 

9.9 

14.4 

10,0 

17,0 

12.9 

23,9 

lU 

27 

14.9 

8,1 

13,7 

0,1 

13,9 

9,0 

14,5 

12,0 

17,9 

12,0 

24,9 

l'i,0 

2H 

15,3 

5,0 

13,9 

5,5 

14,7 

10,2 

14,5 

11.0 

18.:í 

10,7 

20.4 

14,1 

29 

14,8 

0,0 

13,4 

4,1 

12,6 

11.4 

14,3 

10,9 

17.2 

11,7 

25.7 

14,2 

30 

11,3 

5,3 

13,2 

5,0 

- 

- 

14,3 

11,3 

10,8 

12,2 

22,9 

13,5 

31 

«dias 

12,3 

8,0 

13,1 

6,5 

- 

- 

14,8 

11,4 

- 

— 

21,9 

14.4 

13,01 

6,41 

13,18 

0,34 

13.01 

6,78 

15,13 

9,95 

17,26 

11,84 

19,80 

13,56 



GIX 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MEDIAS  DIÁRIAS 

NOS  OITO  Amos  DE  1836  a  1863 

DIAS 

MEZES                                                                                              1 

Junho 

Julho 

Agosto 

Selenihro 

Out 

ihio 

Novembro 

Maiima 

Mínima 

Masima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Mínima 

1 

22,7 

14,7 

26,2 

18,5 

27,9 

20,6 

23,3 

17,3 

19,2 

13,3 

16,9 

13,3 

2 

21,6 

13,4 

23,8 

18,8 

24,4 

20,1 

23.9 

16,3 

22  3 

17,0 

16,3 

11,3 

3 

19,2 

14,9 

24,1 

18,9 

25,2 

19,8 

22,8 

16,6 

22,9 

18,7 

16,2 

11,4 

4 

20,9 

13,4 

26,3 

18,7 

24,6 

18,3 

24,7 

'17,0 

21,9 

18,9 

17,6 

10,3 

S 

21,0 

13,8 

26,0 

17,8 

27,1 

19,6 

26,9 

17,3 

20,1 

16,9 

18,1 

10,8 

6 

20,1 

13,9 

26,7 

17,3 

26,0 

18,2 

24,9 

17,8 

20,4 

16,4 

16,8 

12,1 

7 

21,3 

13,3 

26,9 

16,6 

24,2 

17,9 

23,3 

19,4 

20.4 

15,4 

17,0 

13,1 

8 

22,0 

16,1 

27,7 

17,4 

24,6 

18,2 

24,4 

18,7 

21,4 

14,2 

18,3 

10,9 

9 

20,4 

13,8 

29,9 

18,5 

26,4 

18,8 

25,0 

18,3 

19,8 

14,6 

18,1 

12,7 

10 

19,6 

13,1 

22,3 

19,2 

26,6 

20,6 

24,4 

17,8 

21,3 

13,2 

17,0 

11,3 

11 

20,5 

13,8 

24,0 

19,4 

2i,0 

20,6 

23,3 

17,2 

19,3 

13,3 

16,6 

12,3 

12 

24,6 

13,6 

26,1 

19,2 

23,4 

19,2 

22,1 

18,6 

20,3 

13,3 

18,1 

9,7 

i:j 

23  2 

16,3 

26,4 

19,4 

23,8 

18,3 

23,1 

17,9 

23,3 

16,0 

17,0 

8,8 

14 

21,7 

13,9 

28,0 

18,3 

28,1 

18,8 

22,6 

17,7 

22,3 

14,8 

13,4 

9,5 

15 

20,0 

13,4 

26,3 

18,3 

27,0 

18,6 

24,0 

13,8 

18,4 

13,2 

16,4 

9,9 

IG 

18,3 

13,9 

2S,0 

17,3 

22,7 

18,6     • 

24,0 

16,3 

18,3 

14,6 

16,3 

8,7 

17 

22  2 

16,2 

2H,7 

17,9 

2i,8 

18,2 

24,9 

17,1 

18,4 

16,3 

17,1 

8,3 

18 

23,1 

14,4 

29,3 

18,5 

24,4 

18,3 

22,7 

18,0 

18,6 

14,2 

16,3 

10,0 

19 

21,9 

16,3 

31,3 

18,4 

23,9 

19,9 

22  3 

18,1 

18,9 

13,8 

13,7 

10,3 

20 

22  1 

17,1 

27,6 

19,2 

26,4 

20,2 

21.6 

17,6 

18,7 

13,8 

13,2 

10,1 

21 

24,4 

18,0 

23,3 

18,7 

26,8 

19,2 

20,1 

18,3 

17,7 

15,8 

13,3 

11,0 

22 

27,2 

19,2 

27,9 

18,2 

26,3 

19,3 

19,9 

17,6 

18,1 

13,3 

14,6 

8,2 

2.J 

27,3 

19,1 

2S,3 

14,8 

28,7 

18,3 

20.5 

14,7 

18,0 

11,7 

13,7 

7,0 

2i 

28,0 

18,4 

28,4 

20,1 

27,6 

20,1 

20,4 

14,2 

18,3 

11,4 

16,6 

9,3 

2a 

27,9 

18,7 

26,6 

19,3 

27,0 

18,9 

21,6 

13,4 

18,6 

12,6 

13,6 

9,3 

26 

27,0 

18,8 

27,7 

18,3 

26,7 

19,0 

20,3 

16,4 

17,9 

13,3 

16,0 

11,0 

27 

22,9 

17,9 

28,4 

18,6 

26,9 

17,2 

19,8 

16,2 

18,0 

12,7 

16,3 

10,4 

28 

22  1 

17,6 

26,9 

18,8 

29,6 

17,2 

19,9 

16,0 

17,3 

13,7 

16,8 

9,5 

29 

21,8 

16,8 

26,7 

19,7 

27,4 

18,2 

19,3 

13,0 

17,1 

13,8 

16,8 

9,5 

30 

25,3 

18,7 

27,0 

19,8 

28,0 

18,3 

20,2 

13",3 

17,3 

14,3 

13,3 

9,8 

31 

Medias 

- 

- 

23,2 

19,7 

23,7 

18,1 

18,94 

- 

- 

17,3 

13,6 

- 

- 

22,78 

16,36 

27,00 

18,32 

23,93 

22.33 

16,96 

19,42 

14,73 

16,33 

10,33 

GX 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MÍNIMAS  DIÁRIAS 

NOS  OITO  AXXOS  DE  1836  a  1863 

DIAS 

MEZES                                                                                               1 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Ali 

Máxima 

ri! 

Minima 

M 

.M.isima 

tio 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

1 

U,õ 

3,2 

12,3 

3,4 

9,4 

4.2 

10,8 

7,3 

13.2 

0,8 

13,5 

7,0 

2 

11,8 

1,2 

12,0 

4,9 

8,2 

4,9 

10,8 

7,6 

13,3 

7,3 

13,6 

3,4 

3 

13,0 

4,1 

11,4 

3,0 

10.4 

2,6 

10,1 

6,6 

12,2 

9,3 

14,1 

8,7 

4 

13,2 

4,1 

14,1 

3,4 

10,6 

1,2 

9,8 

6,2 

13,3 

8,0 

14,6 

8,3 

3 

12,8 

2,1 

10,8 

2,9 

7,6 

1,6 

14,4 

4,1 

12,7 

8,7 

13,4 

10,0 

6 

12,2 

1,6 

10,4 

3,1 

9,3 

1,2 

12,0 

3,1 

11,6 

7,6 

13,2 

9,3 

7 

11,8 

4,0 

8,6 

3,9 

10,3 

1,4 

13,1 

6,8 

13,0 

8,4 

12,8 

9,9 

8 

13,4 

2,8 

9,0 

3,3 

9,3 

3,2 

12,3 

7,0 

12  2 

9,2 

12,8 

104 

9 

12,6 

3,0 

11.3 

2,7 

10.9 

3,6 

14,2 

3,5 

13,0 

9,2 

13,1 

9,0 

10 

12,0 

2,6 

11,3 

3,6 

11,7 

0,4 

14,7 

2,7 

13,0 

9,0 

13,0 

10,6 

11 

11,6 

4.2 

H,8 

2,4 

11,0 

1.9 

12,8 

0,2 

11,9 

9,3 

16,2 

10,2 

12 

ll.O 

3,2 

11,0 

1,8 

10,9 

0,2 

12,8 

4,3 

11,2 

8,2 

14,0 

10,0 

13 

10,8 

3,8 

8,8 

2,0 

10,9 

1,1 

11,3 

3,3 

11,4 

9,2 

12,4 

9,1 

li 

7,8 

3,2 

8,4 

4,0 

10,4 

1,0 

10,3 

8,3 

12,4 

8,4 

14,6 

9,3 

l.j 

7,2 

2,4 

8,0 

1,8 

9,8 

-1,3 

11,S 

7  2 

11.9 

0,2 

13,9 

9,0 

16 

9,3 

1,8 

10,0 

4,2 

10,3 

1,0 

12,3 

7,2 

,    14,3 

4,4 

15,3 

10,0 

17 

11,5 

3,1 

9,7 

2,3 

9,8 

2,6 

14,0 

6,3 

12,8 

7,7 

16,0 

10,3 

18 

12,2 

2,3 

10,.'i 

2,3 

11,2 

1,6 

10,8 

7,0 

lo,7 

8,2 

13,3 

10,2 

19 

12,0 

3,4 

10,9 

2,6 

12,6 

1,1 

11,3 

6,6 

13,3 

^1 

13,9 

10,1 

20 

10,9 

2,0 

12,8 

1,0 

11,7 

4,6 

11,1 

6,7 

13,2 

9,3 

14,8 

10,3 

21 

10,3 

0,2 

12,8 

3,0 

12,2 

4,3 

11,9 

3,8 

11,0 

8,3 

14,1 

10,4 

22 

8,6 

2,3 

12,0 

1,7 

10,4 

4,9 

12,6 

6,4 

13,6 

9,0 

16,7 

10.1 

23 

9,4 

2,7 

12,4 

1,6 

9,2 

3,2 

12,7 

6,0 

13,2 

8,2 

17,2 

10.1 

2i 

12,7 

4,4 

13.2 

1,1 

9,3 

2,9 

11,8 

6,4 

11,6 

9,8 

13,6 

12,0 

2.-) 

11,8 

3,2 

12,8 

0,3 

10,1 

6,1 

11,6 

7,3 

11,6 

9,3 

11,8 

12,0 

20 

11,3 

2,9 

10,6 

3,8 

10,2 

6.2 

11,3 

6,7 

14,0 

9,2 

19,0 

11,4 

27 

12,8 

4,8 

12,3 

;i,6 

10,4 

3,9 

10,0 

8,8 

12,7 

9,3 

19,9 

10.3 

28 

14,5 

1,9 

11,4 

3,1 

10,3 

(),8 

11,6 

8,4 

13,-2 

0,6 

20,0 

11,3 

29 

13,6 

2,8 

11,6 

0,9 

7,0 

8,3 

11,0 

«,1 

14,6 

7,H 

20,3 

10,8 

30 

12,7 

2,0 

11,7 

2,0 

- 

- 

12,3 

8,3 

11,0 

9,0 

16,3 

11,0 

31 

Jlcilias 

10,4 

1,7 

11,6 

.3,3 

— 

— 

13,2 

8,2 
6,30 

- 

- 

17,0 

10,8 

11,67 

2,94 

11.24 

2,82 

10,21 

3,13 

12,00 

13,28 

8,32 

13,42 

9,93 

CXI 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MIiMMAS  DIÁRIAS 

NOS  OITO  ANiNOS  DE  1836  a  1863 

DIAS 

MEZE.S                                                                                                   1 

Junbo 

Julho 

Ayosto 

Sctcuiluo 

OiituLni 

Novembro " 

Maiima 

Manima 

Máxima 

Miniroa 

Maxin.a 

Mínima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Mioima 

Máxima 

Minima 

1 

17,5 

11,8 

21,4 

14,7 

20,1 

16,0 

18,7 

14,2 

17,3 

10,7 

14,9 

8,8 

2 

17,0 

12,3 

20,4 

13,0 

17,8 

16,3 

18,0 

13,2 

17,1 

12,5 

14,3 

8,0 

3 

13,2 

11,2 

19,1 

13,8 

19,3 

13,4 

20,0 

12,7 

19.0 

13,6 

13,4 

7,2 

4 

13,3 

12,3 

17,3 

14,3 

18,8 

13.1 

18,2 

13,3 

17,8 

13,2 

14,4 

7,9 

3 

17,3 

12,3 

21,2 

13,0 

21.4 

15,2 

19,9 

13,4 

17,0 

13,5 

15,9 

7,3 

6 

16,0 

12,6 

18,8 

14,1 

22,0 

14,3 

20,0 

12.8 

17,0 

11,8 

15,7 

7,9 

7 

16,9 

12,0 

20,0 

12.3 

19,6 

14,0 

19,2 

14,8 

16.7 

12,0 

13,4 

7,2 

8 

16,5 

12,3 

19,2 

13,6 

18.4 

14,8 

18,3 

13,2 

16,3 

11,8 

14,3 

9,1 

9 

15,6 

13,1 

23,8 

14,1 

19,4 

13,2 

18,0 

14,4 

15,6 

12,1 

13,6 

9,0 

10 

14,8 

12,7 

17,6 

11,9 

21.3 

15.1 

19,2 

15,1 

17,3 

12,8 

15,1 

9,2 

11 

13,2 

11,8 

18,4 

12,6 

19,2 

15,2 

17,4 

14,5 

16,0 

10,9 

14,7 

8,2 

12 

17,0 

12,3 

21  2 

12,6 

18,1 

13,7 

17,8 

14,2 

14,8 

11,4 

i6,6 

3,6 

l.í 

19,1 

12,9 

19,7 

12,2 

17,7 

13,4 

18,3 

13,4 

17,0 

11,4 

14,0 

4,9 

li 

15,8 

12,6 

21,3 

12,0 

18,7 

13,8 

19,4 

13,3 

17,3 

12,9 

12,1 

6,7 

15 

16,4 

12,4 

19,9 

13,0 

20,4 

14,7 

18,4 

13,4 

15,1 

11,8 

13,5 

6,2 

16 

13,9 

12  2 

19,7 

11,6 

18,3 

14,9 

17,7 

12,6 

13.0 

10,4 

14,7 

4,0 

17 

16,2 

12,2 

22  1 

10,9 

19,7 

14,6 

19,0 

12,0 

13,3 

10,5 

15,8 

3,6 

18 

17,3 

11,2 

22  2 

11,6 

19,0 

13,0 

18,2 

15,8 

16,2 

11,6 

13,6 

4,3 

19 

16,6 

12,8 

26,2 

12,4 

19,0 

13,3 

18,6 

13.9 

15,8 

11,1 

12,4 

6,0 

20 

18,2 

14,2 

23,2 

13,0 

20,0 

13,4 

18,4 

13,0 

15,0 

11,4. 

12,8 

6,8 

21 

17,9 

13,3 

19,9 

14,2 

23,6 

16,0 

13,8 

13,0 

13,3 

10,2 

13,9 

7,4 

22 

20,6 

13,4 

21,4 

14,0 

20,2 

15,1 

17,4 

14,2 

13,6 

10,0 

12,1 

3,8 

21} 

23,1 

13,0 

20,3 

13,0 

22,3 

13,1 

18,0 

11,4 

13,2 

8,4 

14,3 

3,5 

2i 

23,6 

14,4 

24,0 

13,9 

22,7 

.  14,9 

18,8 

10,8 

13.8 

8,9 

14,2 

6,9 

2o 

23,1 

14,8 

23,2 

14,1 

22,2 

13.2 

18,3 

11,3 

17,2 

7,4 

13,5 

5,6 

2G 

21,3 

13,3 

22,6 

13,2 

21,3 

14,6 

17,3 

12,6 

16.2 

10,0 

13,0 

7,3 

27 

20,2 

14,4 

23,4 

14,0 

21,1 

14,7 

17,1 

13,6 

13,7 

11,9 

15,5 

4,8 

28 

19,3 

13,3 

21,6 

14,3 

23,8 

13,2 

16,6 

13,1 

14,9 

10,8 

14,6 

3,8 

29 

18,9 

12,3 

21  2 

14,9 

22  2 

14,8 

16,2 

11,7 

14,3 

10,0 

16,3 

6,3 

30 

20,6 

13,4 

21.3 

11,7 

22  i 

14,0 

17,8 

10,4 

13,9 

11,0 

12,3 

6,3 

31 

j    Jlfdias 

— 

— 

19,0 

14,7 

18.2 

14,6 

— 

- 

13,0 

11,6 

- 

- 

17,96 

12,93 

20,99 

13.62 

20,29 

14,98 

18,22 

13,26 

16,08 

11.28 

14,31 

6,33 

CXII 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MÁXIMAS  DIÁRIAS 

* 

NOS  OITO  AXXOS  DE  1836  a  1863 

DIAS 

Deze 

Máxima 

MEZES 

mbro 

Minima 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Ma 

Máxima 

io 

Minima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

.Minima 

1 

17,8 

9,3 

16,0 

12,2 

17,0 

10,4 

19,4 

13,8 

19,0 

13,4 

22,3 

15,7 

2 

17,3 

12,2 

18,3 

12,8 

16,9 

10,0 

19,0 

13,5 

21,0 

14.7 

24,0 

14,1 

3 

17,9 

11,0 

16,1 

12,1 

17,2 

7,6 

19,3 

12,3 

23,4 

14,6 

21,8 

13,3 

4 

16,6 

9,4 

13,5 

10,3 

17,4 

8,6 

22,4 

11,1 

23,4 

12,3 

23,6 

11,1 

0 

17,3 

9,4 

13,4 

11,0 

17,2 

10,2 

22,1 

12,4 

26,0 

13,8 

23,1 

16,2 

6 

17,7 

8,0 

14,8 

11,3 

16,6 

10,0 

22,4 

13,6 

21,9 

14,7 

23,0 

17.2 

7 

19,0 

8,7 

14,6 

10,4 

16,2 

11,3 

21,8 

13,3 

21,3 

14,8 

21,4 

18.0 

8 

18,6 

11,7 

13,7 

10,7 

17,3 

11,6 

24,3 

13,1 

24,3 

13,2 

21.2 

16,7 

9 

17,8 

9,0 

15,4 

11,0 

13,9 

8,4 

24,4 

13,0 

23,3 

13,2 

22,3 

17,3 

10 

17,2 

8,3 

13,4 

10,8 

16,1 

8,0 

24,1 

11,4 

19,6 

1  i,4 

22,0 

16,8 

11 

18,0 

7,0 

14,6 

10,1 

13,7 

8,1 

21,0 

11,7 

20,3 

14,4 

24,1 

16,0 

12 

17,8 

8,3 

13,2 

10,2 

16,6 

9,3 

21,4 

12,0 

22.3 

15,1 

23.7 

16,6 

13 

i;í,o 

11,8 

13,1 

9,8 

16,3 

9,4 

21  2 

11,8 

23,0 

15,1 

23  2 

17,2 

li 

14,1 

11,3 

13,3 

9,9 

17,7 

7,0 

18,7 

14,2 

21,0 

15,4 

23,4 

16,4 

15 

13,6 

10,3 

13,9 

9,1 

17,8 

6,3 

18,8 

14,1 

21,6 

13,0 

23,1 

16,2 

16 

11,0 

8,3 

10,0 

11,4 

17,7 

9,2 

20,4 

13,8 

22,6 

16,2 

25,7 

17,6 

17 

16,8 

10,2 

13,9 

11,1 

16,8 

11,0 

20,4 

13,9 

23,6 

13,6 

2i,7 

18,3 

18 

16,0 

6,7 

14,2 

10,0 

16,4 

8,1 

21,6 

12,0 

22,3 

15,4 

27,4 

16,8 

19 

lfi,3 

9,9 

15,4 

10,9 

16,5 

10,4 

21,4 

11,9 

22,0 

10,0 

26,5 

19,0 

20 

16,4 

9,8 

15,3 

10,4 

17,0 

12,6 

21,2 

13,4 

25,0 

10,1 

26,1 

17.3 

21 

1G,0 

9,4 

15,4 

7,5 

10,6 

12,1 

19,7 

12,8 

23,9 

13,6 

27,4 

■     17,9 

22 

IS.l 

8,0 

15,4 

10,0 

17,4 

12,3 

20,0 

12,7 

21.0 

15,6 

28,1 

10,0 

23 

16,1 

9,6 

16,1 

9,9 

18,3 

7,7 

18,0 

12,0 

24,7 

15,5 

29,0 

15.1 

24 

15,8 

12,0 

15,4 

10,8 

1H,S 

11,0 

18,2 

Tl, 7 

23,8 

17,2 

27,8 

16,7 

25 

lo,o 

8,7 

18,5 

7,8 

18,3 

12,2 

19,3 

15,4 

24,6 

16,0 

26,0 

17,1 

20 

16,2 

10,4 

16,0 

9,4 

19,4 

13,6 

20,4 

14,9 

2 '1,6 

15,5 

30,0 

17,7 

27 

17,0 

11. < 

15,7 

9,4 

19,3 

12,2 

20,2 

14.0 

24,1 

15,0 

32  2 

17,2 

28 

17,0 

«,V 

16,2 

8,5 

19,1 

13,1 

19,5 

13,8 

24,8 

15,2 

33,1 

17,5 

29 

lG,o 

10,5 

16,9 

8,4 

17,7 

16,0 

19,5 

14,3 

22,1 

15,2 

33,5 

17,4 

30 

16,0 

8,8 

15,7 

8,8 

- 

- 

18,1 

14,1 

21,8 

16,2 

32,3 

17,3 

31 
Medias 

lo.4 

11,7 

17,2 

9,0 

- 

- 

19,6 

14,0 

- 

- 

28,4 

17,0 

16.56 

9,71 

15,34 

9,86 

17,28 

10,32 

20,60 

13,29 

23,20 

15,05 

26,06 

16,82 

CXlll 


EXTREMAS  DAS  TEMPERATURAS  MÁXIMAS  DIÁRIAS 

iNOS  OITO  AxN.NOS  DE  1836  a  1863 

DIAS 

MEZES 

Junho 

Jllllio 

Ajjosto 

Sclciiihro 

Oululiro 

Novembro 

Máxima 

MiDJma 

Máxima 

.Mínima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Minima 

Máxima 

Mínima 

Máxima 

Minirna 

1 

29.0 

16.6 

33,4 

22.0 

37,8 

26.6 

30.2 

20,9 

24,8 

19,6 

20.5 

17,2 

2 

27.8 

18,0 

33.4 

23.4 

32,1 

25.1 

32.5 

19,8 

28,5 

21,3 

21.1 

14.9 

;í 

26.2 

17.9 

30.8 

23.6 

33,3 

25  2 

29,7 

21,2 

28.7 

22,3 

19,8 

1  i,9 

4 

28,8 

18,6 

33,7 

21.3 

32.2 

22,3 

33,3 

20,2 

28,6 

20,7 

21.0 

12,1 

o 

2o.8 

18.4 

34,3 

20,3 

33.0 

24,1 

35,1 

21.3 

27,0 

19,6 

21.6 

13,4 

ti 

2i.O 

19.2 

33,8 

20.8 

31.4 

22.8 

32,1 

23.0 

26.5 

M2 

23,1 

15.6 

7 

27.1 

19,3 

34,1 

20,4 

32,0 

22,8 

30,8 

23.7 

27,9 

19,1 

21,5 

17,1 

8 

27,0 

19,1 

36,0 

21,8 

3 '1,0 

21,7 

31.7 

22.2 

26.1 

16.8 

23.2 

13.4 

9 

26,3 

18,0 

37,3 

22.2 

33,4 

23,1 

34,0 

21.6 

2li,3 

18.0 

22,1 

15.1 

10 

26,8 

18,1 

29,3 

23.2 

34,2 

24,8 

31,3 

21.7 

2S,0 

17,3 

19,5 

13,3 

11 

26,3 

18.4 

31,2 

23,0 

31,6 

25.2 

28,7 

21,3 

26,6 

15,6 

20,0 

15.6 

12 

32,7 

19.4 

32,i 

22,7 

32,0 

23,4 

29,4 

22,4 

27.1 

17,8 

19,8 

14,7 

13 

27,0 

18,5 

34,3 

22,9 

31,6 

22,3 

30,2 

22,9 

30,8 

17,8 

19,8 

13.0 

14 

28,8 

19,1 

36,1 

21.8 

37,3 

22.9 

28,3 

21,3 

29,0 

18.9 

17,8 

13,2 

13 

26.0 

18,9 

35.3 

22.3 

33.4 

22.1 

30.0 

19,3 

23  2 

18.1 

18,4 

14.1 

16 

23,3 

19,8 

36,0 

22.0 

28.3 

21,7 

32.9 

19,3 

22.7 

16,2 

19.4 

13,6 

17 

29.7 

19,6 

36.0 

22,6 

30,8 

2!,0 

33,1 

21,4 

21,5 

19,2 

18,3 

13,0 

18 

30,4 

19,1 

33,3 

23.6 

32.0 

23,4 

29,8 

21,7 

2i,7 

17.4 

20,3 

13,6 

19 

28,2 

19,3 

37,3 

22.8 

32.1 

23.6 

28.0 

22,3 

23,8 

17.3 

19,0 

14.2 

20 

28,6 

21,1 

34.2 

23.7 

33,3 

23.9 

28,8 

21,4 

23.3 

16,2 

18,7 

13,2 

21 

33,0 

21,1 

32,4 

22,0 

33,4 

23,0 

27,4 

21,3 

22,7  " 

18.7 

18.6 

14,1 

22 

36,1 

23,4 

34,8 

22.1 

34.1 

23,8 

26,1 

21,3 

23,8 

17.2 

17,4 

12.2 

23 

34,3 

22,3 

33,9 

23,2 

35,8 

20,2 

2!,3 

18,4 

22,9 

15.4 

18,0 

10.3 

24 

34,4 

23,2 

32,0 

23,6 

33,7 

24,3 

25,4 

17,7 

22.8 

14,6 

18,9 

12.4 

2o 

33,1 

22,6 

30.7 

24,4 

33.6 

22.4 

26,8 

19.2 

23,4 

16,0 

18,5 

12.0 

26 

33,0 

23,7 

33,3 

22,7 

33,3 

22.8 

24,6 

20,3 

21,4 

16.3 

19,0 

13,1 

27 

27,2 

21,8 

35,6 

22.6 

33,3 

20,2  ■ 

25,0 

19,1 

23.8 

15.2 

18,6 

12.8 

28 

27,3 

22,4 

34,0 

23,3 

36,4 

20,8 

24,3 

19.1 

22,4 

16.2 

18.8 

1U.6 

29 

32,0 

20,8 

34,0 

24,9 

33,6 

21,9 

24,6 

19,3 

21,6 

17.4 

17.2 

12.3 

30 

31,4 

23,0 

34,8 

24,4 

37,0 

22  2 

2i,3 

16.8 

22,5 

18.1 

17,9 

12,7 

31 

Sledias 

— 

— 

33,0 

24,0 

31,2 

22,3 

— 

- 

21,3 

16,4 

- 

- 

29,32 

20,04 

34,17 

22,83 

33,46 

23.03 

29,07 

20,76 

25,13 

17,71 

19,39 

13,60 

GXíV 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

MEDIAS  NOS  OITO  ANNOS  DE  1836  a  1863 


MEZES 


Dezembro  . . . 

Janeiro 

Fevereiro. . . . 

Março 

Abril 

Maio 

Junho  

Julho 

Agosto 

Setembro  . . . . 

Outubro 

Novembro  . . . 

ESTAÇÕES 

Inverno  

Primavera  . . . 

Estio 

Outono 

Anno 


1 

9  boras 
da  manhã 

Meio  dia 

9,73 

12,04 

8,9o 

11,32 

9,71 

12,42 

12,59 

15,20 

14,86 

Í7,06 

16,97 

19,09 

19,94 

22,20 

22,43 

23,43 

21,99 

23,44 

20,00 

22,83 

16,90 

19,00 

13,03 

13,23 

9,47 

11,93 

14,81 

17,06 

21,46 

24,36 

10.04 

19,23 

13,59 

18,14 

3  horas 


12,80 
12,26 
13,19 
13,31 
17,37 
19,11 
22,41 
23,66 
23,71 
22,84 
20,04 
13,77 

12,73 
17,33 
24,39 
19,.33 
18,36 


9  horas 
da  noite 

Medias 

Máxima 
media 

Mínima 
media 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Minima 
absoluta 

10.72 

10,40 

13,54 

7,38 

10,36 

19,0 

0,2 

10,02 

9,71 

13,02 

0,88 

9,93 

18,5 

0,3 

10,31 

10,39 

14,0  3 

7.20 

10,62 

19,4 

—  1,3 

12,20 

12,08 

10,09 

9,21 

12.93 

24,3 

2,7 

13.37 

14,31 

18,70 

10,84 

14,80 

26,0 

4,4 

14.91 

10,29 

20,72 

12.40 

10.30 

33,5 

5,4 

17,63 

19,20 

2i,10 

13,14 

19,02 

36,1 

11,2 

20,11 

21,71 

27,43 

10,80 

22,10 

37,5 

10,9 

19.81 

21,30 

27,30 

17,07 

22  21 

37,8 

13,2 

18,28 

19,04 

24,45 

13,83 

20,14 

35,1 

10,4 

16,37 

17,10 

21,17 

13,70 

17,47 

30,8 

7,4 

13.40 

13,45, 

10,80 

10,37 

13,68 

23,2 

3,5 

10,42 

10,10 

13,34 

7  22 

10,38 

19,4 

—  1,5 

13,56 

14,40 

18,72 

10,82 

14,77 

33,3 

2,7 

19,18 

20.82 

20.30 

16,33 

21.33 

37,8 

10,9 

10,09 

10,73 

20,81 

13.39 

17,10 

35,1 

3,5 

14,81 

1 3,53 

19,84 

11,94 

13,89 

37,8 

—  1,3 

Data 
da  máxima 


25 


26 


26 
l''ev. 


29 

Maio 


Agosto 


Set. 

l 

Agosld 


1836 
1863 

1839 
ISOl 
1839 
1838 
1838 
1837 
1802 
1801 
18(i2 
1803 

1839 
1838 
1862 
1801 

i8i;2 


Data 
(la  minima 


Diaeincz;     Anno 


28 


30 


13 

Kev. 

10 

Mari'o 

17 

Julho 


13 

Kov. 


1839 
1838 
1800 
1800 
1837 

1838 

1836 

1837 

1860 
1800 
1856 

1857 
1802 


1860 
1800 
1860 
1802 
1800 


c:xv 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 


MEDIAS  NOS  OITO  A.N.\()S  DE  1h;íO  a  180:3 


MEZES 


DfziMiiIjro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abri! 

Maio 

Junho  

Jullio 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


tk.mi'ei:a'I'Iii{A  i>a  reiaa 


llaxiina 
media 


23,15 

2i,47 
29,11 
33,S6 
39,90 
43,20 
44,97 
46.64 
45,61 
42,53 
35,84 


23,58 
38,92 
45,74 
35,55 
36,45 


Miiiiiiia     Máxima     Mínima 
media     absoluta    ahsiiliita 


3.40 


2,12 


4.rii 

7,14 
8,34 
11,02 
12,17 
12,61 
11.27 
9,35 
7,26 


2,68 
6.66 
11.93 
9,29 
7,64 


34,7 
33,2 
41,8 
48,8 
31,0 
57,5 
56,1 
60,2 
53,1 
54,3 
51,2 
40,3 

41,8 
57,5 
60,2 
54,3 
60,2 


—  7,9 

—  6,9 

—  3.2 
—2,6 

2,3 
3,3 
6.5 
7.0 
4,2 
1,7 
0,2 

-7,9 

-3.2 

3.3 

0,2 

-7.9 


Dala 
da  máxima 


23 


20 


23  e23 
Fevereiro 


29 
Maio 


12 

Julho 


20 
Set. 


12 

Julho 


1N59 
1800 
1803 
1860 
1860 
1839 
1859 
1859 
1863 
1863 

1839 
1860 
1859 
1859 
1859 


Dala 
(111  miniitia 


Diu  !■  mez        Au 


13 


10 


20 


18 


23 

Janeiro 

13 

Março 

11 

Junho 

18 

13 

Novembro 

25 

Janeiro 


1839 


18r,0 
1838 
1857 
1800 
1800 
1837 
1800 
1800 

1837 

1839 
1863 


1858 


1858 


1800 
1839 

1803 


1838 


<a)  Dfrtuzirla  de  cinco  .innos  (1839  .i  1803) 
((/)  Dediiíida  do  sele  .mnos  (1857  a  1863». 


CXVI 


ESTADO  HYGROMETRICO,  SERENIDADE  DO  CEU  E  OZONE 

MEDIAS  NOS  OITO  ANNOS  DE  1836  a  1863 


MEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 
Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Aiino 


Tensiio  do  vapor  alninspheri 

0  em  millimelros 

Iluniidadc  relaliva 
Eslado  de  saturação  =100 

Nove  horas 
da  manliã 

ll.io  dia 

Três  horas 
da  larJe 

Nove  horas 
da  nnile 

llodias 

Nove  horas 
da  manhã 

Meio  dia 

Três  horas 
da  larde 

.Nove  hiiras 
da  Doile 

8,03 

8.:!8 

8.40 

8,-30 

8,29 

84,31 

76,32 

73.34 

82,02 

7,67 

7,87 

7,81 

7,82 

7,79 

84,28 

73,30 

71,02 

81,03 

7,49 

7,54 

7,39 

7,43 

7,47 

78,71 

67,69 

63,91 

75,69 

8,21 

8,23 

8,02 

8,07 

8,14 

73,44 

64,29 

60.98 

74.38 

8,0  i 

8,6S 

8,61 

8,86 

8,87 

70,22 

60,43 

59.12 

75,31 

9,56 

9  22 

9,19 

9,37 

9,38 

66,37 

57,11 

37,01 

73.64 

10,36 

10,14 

10,22 

10,33 

10,37 

61,93 

32,77 

32,H3 

71,54 

11,30 

10,87 

10,62 

10,93 

10,93 

57,22 

46,84 

43,60 

6 1,74 

11,52 

10,S9 

10,36 

11,3  i 

11,08 

59,93 

47,18 

43.23 

67,37 

11,68 

10.91 

10,71 

11,33 

11,21 

67,39 

34,37 

53.6! 

74,19 

10,77 

10,44 

10.23 

10.01 

10..32 

74.98 

62,93 

60.118 

74,!!2 

9,41 

9.34 

9.43 

9.32 

9,48 

81,09 

72,37 

70,01 

80,61 

7,75 

7,93 

7,87 

7,86 

7,85 

82.44 

73,17 

69.49 

79,59 

8,90 

8,72 

8,60 

8,84 

8.77 

70,01 

60,61 

39.04 

73,12 

11,13 

10,63 

10.17 

10.94 

10,79 

-     59.70 

48,93 

47,89 

07,93 

10,62 

10,29 

10,14 

10,33 

10,40 

72,43 

63,23 

61,44 

76,58 

9,60 

9,40 

9,27 

9,33 

9.45 

71.67 

61,49 

59.'ití 

74,81 

MEZES 


Dezembro 

Janeiro  

Fevereiro 

Marro 

Abril 

Maio 

Juiilio 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Noveuibro 

estaí;òes 

líiverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


Serenidade  do 

céu 

Medias 
da  noile 

Ozone 

Nove  horas 
da  manlia 

Meio  dia 

Tn-s  horas 
da  tarde 

Nove  lioras 
da  noile 

Medias 

Mídias 
do  dia 

4,7 

4,6 

4,6^ 

5,3 

4,8 

5,7 

5,0 

4,1 

4,3 

4,3 

5,7 

4,8 

3,8 

5.1 

5,2 

3,0 

4,9 

5,7 

5,2 

5,8 

5,2 

4,8 

4,8 

4,9 

6,1 

5.1 

5,8 

5,0 

4,4 

4,4 

4,7 

5,7 

4,8 

5,8 

4.8 

5,0 

5,0 

5,4 

6,4 

5,4 

5,3 

4,3 

6,1 

6,2 

6,7 

7,3 

6,6 

4,7 

3,8 

7,8 

8,4 

8,5 

8,8 

8,4 

3,8 

3.0 

7,6 

8,2 

8,5 

8,7 

8,3 

4,4 

3,3 

3.7 

0,3 

6,4 

7,2 

6.4 

4,7 

3,8 

4,6 

4,9 

•',- 

6,1 

5.2 

5,3 

4.3 

4,1 

4,1 

4,3 

3,1 

4.4 

6,0 

5.3 

4,8 

4,7 

4,7 

3,6 

4,9 

3,8 

3.1 

4,7 

4,7 

5,0 

6.4 

5,1 

5,6 

4.7 

7  2 

7,6 

7,9 

8,3 

7,7 

4,3 

3.4 

l.H 

5,1 

5,3 

6,1 

3, .3 

5,3 

4.5 

5,4 

5,6 

5,7 

0,5 

5,8 

5,3 

4,4 

CXVIl 


CHUVA,  EVAPORAÇÃO,  TROVÕES,  NEVOEIROS,  ESTADO  «DO  CÉU,  ETC. 

MEDIAS  NOS  OITO  ANNOS  UE  1856  a  1863 

MEZES 

Quantidade  de  chuva 
cm  liiililmetros 

Evapora- 
ção em 
niillime- 
Iros 

Numero  de  dia^ 

de 

SI. 
superior 

st. 

inferior 

Chuva 

ou 

chuviscos 

Chuva 
cuja  aí!ua 
se  mediu 

Saraiva 

Trovões 

Nevoeiros 

91,5 

100,7  ■ 

100,9 

83,5 

54,6 

50,4 

19,8 

2,1 

13,2 

26,1 

95,0 

137,2 

299,1 
190,5 
35,1 
258,3 
783,0 

89,6 

79,9 

112,7 

80,2 

45,3 

57,4 

23,6 

2,4 

14,0 

28,9 

102,7 

161,1 

282,2 

182,9 

39,9 

292,6 

797.6 

90,0 

90,3 
101,3 
157,4 
178,4 
220,3 
267,6 
330,8 
32B,4 
241,1 
173,8 

98,6 

284,8 
536,1 
932,8 
513,5 
2307,2 

13,8 

10,0 

14,5 

li,0 

13,9 

12,7 

8,5 

3,1 

4,1 

10,1 

13,6 

15,9 

44,3 
40,6 
15,7 
39,0 
140,2 

12,2 

14,0 

12,8 

11,0 

10,5 

9,9 

5,0 

1,2 

1.9 

0,0 

10,9 

14,0 

39,6 
31.4 

8,1 
31,5 
110,6 

1.1 

0.7 
1,4 
0,4 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 

3,2 
1,1 

0,0 
0,8 
3,1 

1,4 

1,4 
1,2 
1,0 
1,2 
2,0 
0,9 
0,2 
0.5 
1.5 
2.4 
2,0 

4,0 
4,2 
1,6 
5,9 
15,7 

3,2 
2,9 
2,0 
1,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,2 
0,6 
2,0 
3,3 

8,1 
2,2 
0,6 
6,5 
17,4 

Abril                    

Jullio                         

ESTAÇÕES 

Estio          

MEZES 

Nuvous  c  estado  do  céu  jielas  observaçõps  das  9  horas  da  manhã,  meio  d 
e  9  horas  da  noite 

ia,  3  horas  da  tarde 

Ceu 
sereno 

Cóii 
colerto 

Claros 

Ci. 

C. 

st. 

Ni. 

c.-c. 

Ci.-St. 

c.-st. 

C.-Ni. 

12,4 
13,0 
13,7 
10,0 
5,9 
8,4 
14,4 
38,5 
35,0 
13,1 
10,9 
8,0 

41,1 

30,3 
88,5 
32,0 
191,9 

22,1 

19,3 

18.0 

15,5 

12,2 

9,4 

4,2 

1.1 

2,4 

5,1 

11,3 

21,0 

59,4 
37.1 
7,7 
37,4 
141,0 

12,7 

13,4 

10,t 

10,8 

11.9 

8.7 

6,3 

2.5 

1,5 

6,9 

13,9 

14,2 

36.2 
31,4 
10.3 
35,0 
113.1 

31,0 
25,3 
20,0 
33,9 
39,6 
30,1 
36,0 
20,8 
28,0 
35,4 
38,2 
34,3 

82,9 
109.6 

91,4 
108,1 
392,0 

31,8 
31.7 
41,5 
49,0 
59,5 
64,2 
54,9 
36,1 
37,4 
34,7 
49,2 
36,9 

103.0 
172,6 

128,4 
140,9 
340,9 

22,0 
19,3 
14,5 
10,9 
13,9 
13,5 
10,0 
13,7 
9,5 
14,4 
24,0 
17,9 

53,7 
38,3 
39,3 
56,2 
189,5 

24,7 

30,0 

24,9 

20,6 

10,1 

12,3 

8,3 

1,3 

2,1 

8,4 

19,7 

29,0 

79,6 
49,0 
11,9 
37,1 
197,6 

25,0 
20,2 
20,0 
24,1 
23,6 
21.4 
21  2 
10,9 
13,4 
21,4 
30,4 
23,4 

65,9 
71,1 

45,5 

77,1 
259,6 

27,7 
23,4 
19,4 
25,3 
29,9 
30,6 
31,1 
24,5 
29,1 
37,4 
31,4 
29,0 

70,5 
85,7 
84,7 
97,7 
338,6 

38,5 
34,4 
33,1 
43,2 
52,5 
57,3 
46,8 
35,5 
39,4 
46,5 
44,7 
38,9 

106,0 
135,0 
121,6 
130,1 
512.7 

20,3 
24,5 
21,8 
28,4 
23,6 
22,0 
10,2 
3,5 
4,6 
18,0 
26,9 
29,7 

66,3 
74,6 
18,4 
74,6 
234,1 

Março 

Junho 

Julho 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Estio 

■   .Medias  nos -.■l^annosJe  (817  a 

d863. 

CXVIII 


FREQUÊNCIA  DOS  VENTOS  REPORTADA  A  ÍOO 

DEDUZIDA  DO  ANEMOGRAPHO  NOS  OITO  AiXXOS  DE  18S6  a  1863 
TOTAL  DAS  OBSERVAÇÕES  35:064  () 


MEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho  

Julho 

Alosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono  

Anno 


N. 

NNE. 

KE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

SO. 

oso. 

0. 

0X0. 

NO. 

NNO. 

V. 

22,7 

19,6 

5,1 

1,9 

1,3 

2,2 

1,1 

1,3 

2  2 

4,6 

7,3 

7,9 

3,2 

4,4 

5,7 

8,5 

0,4 

19,0 

17,5 

4.7 

2,1 

1.2 

1,3 

1.2 

0.7 

1,8 

4,5 

6,0 

8,4 

5,2 

5,9 

6,7 

12,4 

0,6 

18,5 

14,5 

6,9 

2,7 

1,3 

2,7 

1,8 

1,9 

3,6 

6,2 

6,5 

4,5 

3,8 

5,5 

6,1 

12,4 

0,4 

14,0 

8,7 

3,9 

2,3 

1,3 

2,6 

0.8 

1.6 

2,4 

5,0 

5,4 

9,3 

5,5 

7,0 

11,5 

17,4 

0,6 

11, -i 

6,1 

3,1 

2,4 

0,9 

1,1 

0,7 

0,7 

1,4 

5,0 

8,5 

12,0 

6,4 

9,1 

13,1 

16,9 

0,6 

12,8 

3,4 

1,7 

1,2 

1,0 

0,7 

0,4 

0,7 

2,0 

5,2 

7,2 

10,3 

5,0 

8,2 

11,1 

28.2 

0,5 

15,9 

3,2 

1,7 

1,3 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

1,1 

3,8 

6,2 

12,6 

4,7 

5,9 

11,2 

30,1 

0,3 

19,3 

2,5 

1,3 

1.3 

0,4 

0,5 

0.3 

0.1 

0,4 

2,1 

4,1 

8,7 

2,9 

3,5 

12,0 

39,4 

0,6 

22,8 

2,0 

1,3 

0,5 

0,4 

0,4 

0.2 

0,6 

0,7 

2.0 

4,3 

7,7 

2,4 

3,6 

10,0 

39,5 
< 

0,9 

14,9 

3,3 

2,0 

1,6 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

2,4 

4.8 

4,6 

13,9 

5,4 

7,7 

9,5 

24,7 

0,5 

17,9 

9,1 

4.1 

2,1 

1,7 

2,2 

1,3 

1,6 

4,1 

6,9 

7,7 

10,0 

5,3 

4,6 

7,4 

12,4 

0,7 

17,2 

12,2 

7,1 

3,3 

2,1 

4,4 

1,8 

1,5 

4,6 

6,4 

4,3 

7,7 

4,1 

4,7 

6,S 

10,9 

0,6 

20,1 

17,2 

5,6 

2  2 

1,3 

2,1 

1,4 

1,3 

2,5 

5,1 

6,6 

6,9 

4,1 

5,3 

6,1 

11,1 

0,5 

12,7 

6,1 

2,9 

2,0 

1,1 

1,5 

0,6 

1,0 

1.9 

5,1 

7,0 

10,5 

5,6 

'SI 

11,9 

20,8 

0,6 

19,3 

2,6 

1,4 

1,0 

0,4 

0,4 

0,3 

0,4 

0,7 

2,6 

4,9 

9,7 

3,3 

4,3 

11,1 

36,4 

0,() 

16,7 

8,2 

4,4 

2,3 

1,5 

2,5 

1,3 

1.3 

3,7 

6,0 

5,5 

10,6 

4,9 

5,7 

7,9 

16,0 

0,6 

17,2 

8,5 

3,6 

1,9 

1,1 

1,6 

0,9 

1,0 

2,2 

4,7 

6,0 

9,4 

4,5 

5,8 

9  2 

21,1 

0,6 

0,4 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 
0,6 
0,7 
1,4 
0,9 
0,3 

0,6 
0,6 
0,6 
0,9 
0,7 


(■)  CaAa  obxcrvaçSo  dcsi^foa  a  direrfão  do  venio  quo  predominou  duranlc  duas  horas  construtiva». 


CXÍX 


VELOCIDADE  MEDIA  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

MEDIAS  NOS  OITO  ANNOS  Ulí  ISoG  a  1863 


MEZES 

i ' 

:í.' 

4." 

5.« 

6.» 

7." 

8." 

9.» 

10.» 

!(.■' 

Mfiii 

1.' 

2,, 

.1." 

'.." 

5» 

0.' 

7.» 

8." 

14,:! 

10.' 

13,6 

11." 
13,7 

Moi.i 

14,0 

DoZIMIlbl'0.. 

ii.;i 

14.(1 

Ii,.s 

15.1 

15,3 

15,4 

15,3 

15,3 

15,5 

10,7 

17,4 

17,9 

18,3 

17.7 

17,0 

16,9 

15,1 

11,9 

15,0 

14,8 

Janeiro. .  . . 

i't,'i 

ll,'i 

Ii,7 

14,7 

14,8 

15,0 

15,3 

15,5 

15,4 

16,1 

17,2 

17,8 

18,5 

17,5 

17,7 

17,3 

15,0 

14,8 

14,6 

15,2 

14,8 

14,3 

14,1 

14,4 

Fevereiro . . 

i:!.o 

I3,S 

14.1 

14.4 

li.N 

15,1 

14,9 

15,:í 

16,0 

17,9 

19,1 

19,1 

19.3 

19.0 

18,9 

18,7 

17,0 

15,2 

14,7 

14,8 

14,8 

14,1 

13.4 

13.3 

Marro 

i;t,(i 

13,0 

14,1 

14,6 

14.4 

14,5 

14,1 

I5.li 

17,1 

18,8 

19.4 

19,4 

20,3 

20,1 

20,8 

21,2 

21,5 

19,7 

17,8 

17,8 

16,8 

15,1 

14,7 

14,3 

Aiirii 

12.1 

12.'i 

12,6 

12.9 

12.0 

12,4 

12,6 

14.1 

15,7 

16.7 

17,6 

17,9 

19,3 

19,6 

20,7 

21,4 

21,0 

20,6 

18,4 

17.1 

16,1 

14,7 

13,5 

13,2 

Maio 

i',.ti 

12.S 

12,9 

I2.S 

12,:. 

12,2 

13.1 

15,4 

16,3 

16,9 

18,0 

18,0 

20,3 

20,9 

22.3 

23,2 

23,0 

23.1 

21,2 

18,9 

17,4 

16,3 

14,6 

i:i.9 

Junho 

i:i,'.! 

13.7 

13,4 

13,1 

13,0 

13,2 

14,7 

16,5 

16,8 

17,6 

18.2 

18,9 

20,8 

21,5 

23,0 

24,6 

2g,-5 

25,6 

24,3 

21,9 

20,3 

18,3 

16,7 

13,7 

Julho 

VíÁ 

14.) 

13,9 

I3,S 

13.0 

13,7 

15,0 

17,2 

17,7 

17,7 

18,2 

19,1 

20,9 

21,9 

24,2 

26,3 

27,2 

27,8 

26,8 

24,7 

23.0 

20,2 

18,0 

17,1 

Agosto  .... 

i;i,i 

li,íi 

1.5,0 

14,6 

1 4,2 

i:i,7 

14,1 

16,0 

17.6 

17,9 

17.8 

18,4 

20,4 

21,6 

24,4 

26,7 

27,8 

28,1 

27,0 

25,2 

23,2 

20,4 

17,8 

17.0 

Setembro  . . 

11,S 

11.1 

11,2 

11.3 

11.4 

11.4 

11,2 

12,9 

1 4,3 

15,3 

15,7 

10,0 

18.0 

19,1 

20,:! 

22,0 

22  2 

21,8 

20,1 

19,2 

17,9 

15,8 

13,6 

12,6 

Outubro. . . 

n,^ 

11.6 

11,0 

11,5 

11.:. 

11,5 

11.4 

12,1 

13,6 

14,9 

15.3 

15,5 

16,2 

16.0 

16,9 

17,3 

16,8 

lo,9 

13,2 

14,7 

14,1 

12,9 

12,3 

12,1 

Novembro.. 

13,0 

13,(J 

14,1 

11,8 

14,5 

14.2 

14,3 

13,9 

15,0 

16,4 

17,0 

17,3 

17.7 

17.:! 

17,2 

17,1 

15,7 

15,1 

15.0 

15,:i 

lo,2 

14,2 

13,1 

1.3,7 

ESTAÇÕES 

Inverno  . . . 

11,2 

I4,.i 

14,0 

11,: 

15,0 

15.2 

1.5,2 

15,4 

15,6 

16,9 

18,0 

18,3 

18.7 

18.! 

18,1 

17,0 

15,9 

15,0 

14,8 

14,9 

14.0 

14.0 

13,8 

J3,9 

Primavera  . 

13,2 

12.9 

13,2 

1.3,4 

i:',;}. 

13,0 

13,:! 

1 1.9 

16,4 

17,5 

18,3 

18,6 

20,0 

20,2 

21,3 

21,9 

22,0 

21,1 

19,1 

17,9 

16,8 

15,4 

14,3 

13,8 

Estio 

11,.^ 

li,2 

14,1 

13,8 

13,0 

13,0 

14,7 

16,8 

17,4 

17,7 

18,1 

18,8 

20,7 

21.7 

23  9 

25,9 

26,8 

27  2 

26,1 

23,9 

22,2 

19,6 

17.5 

16.6 

Outono  .... 

12,4 

12,2 

12,3 

12,0 

12,4 

12,3 

12,3 

13,0 

14,3 

15,5 

16,0 

16,5 

17,:í 

17.6 

18,2 

18,8 

18,2 

17,7 

16,9 

10,4 

15,7 

14.3 

13.1 

12,8 

Anno 

13,6 

13,'t 

13,5 

13,6 

13,5 

13,5 

13,9 

15,0 

15,9 

16,9 

17,6 

18,0 

19,2 

19,4 

20,4 

21,1 

20,7 

20,2 

19,2 

18,3 

17.3 

15,8 

14,7 

14,3 

15,6 
15,6 
15.9 
17,0 
16,1 
17,1 
18,4 
19.4 
19,6 
15,7 
13,9 
13,2 

15,7 
16,7 
19,1 

14,9 
16,6 


cxx 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

CORRESPONDENTE  A  CADA  UM  DOS  RUMOS 
DEDUZIDA  NOS  OITO  ANNOS  DE  1856  A  1863 


MEZES 


Dezembro 


Janeiro. 


Fevereiro . 


Março 


Abril 


Maio. 


Junho. 


JuUio. 


Setembro. 


Outubro. 


Novembro  . 


ESTAÇÕES 


Inverno 


Primavera. 


Estio 


Outono 


Anuo  . 


N. 

NNE. 

NE. 

E.\E. 

E. 

ESE. 

SE, 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

Ox\0. 

NO. 

15,0 

17,9 

13,8 

13,6 

12,7 

12,9 

12,3 

8,3 

12,3 

13,6 

11,9 

14,3 

13,0 

13,7 

9,8 

i:t,8 

18.2 

13,1 

7,7 

7,2 

9,7 

7,7 

7,0 

10,6 

12,9 

12,4 

14,9 

11,4 

12,7 

11,3 

13,3 

19,6 

17,6 

16,8 

10,9 

16,8 

11,0 

13,0 

14,5 

15,6 

10,6 

11,3 

11,5 

11,8 

12,8 

18,2 

13,9 

14,4 

17,8 

14,4 

12,3 

9,6 

8,0 

13,3 

13,8 

13,1 

16,6 

12,7 

14,0 

14,3 

14,2 

17,9 

16,3 

15,5 

9,7 

7,7 

7,4 

11,3 

13,0 

14,3 

12,2 

15,2 

11,0 

13,4 

14,4 

17,7 

18,1 

14,0 

14,9 

10,0 

8,6 

8,6 

9,4 

12,1 

14,8 

13,8 

14,6 

10,8 

13,5 

13,0 

19,7 

19,1 

13,7 

12,9 

11,3 

7,9 

8,2 

7,7 

7,2 

11,2 

11,7 

13,7 

9,9 

11,9 

17,3 

19,1 

lf),3 

14,0 

11,6 

9,3 

6,5 

5,4 

7,7 

6,2 

7,1 

9,9 

14.2 

10,4 

12,4 

17,0 

19,9 

13,8 

12,8 

10,6 

7,4 

6,3 

3,9 

7,2 

6,3 

8,2 

10,9 

13,6 

8,3 

12,7 

14,0 

17,3 

16,0 

13,6 

12,2 

8,0 

8,5 

7,3 

8,8 

11,9 

11,3 

10,9 

12,1 

8,1 

9,9 

14,9 

14,7 

16,6 

12,9 

11,0 

8,5 

11,0 

8,3 

9,9 

11,6 

12,7 

10,3 

12,3 

8,0 

10,0 

10,6 

l.j,9 

17,0 

13,0 

12,3 

11,5 

13,2 

10,8 

7,0 

10,6 

14,3 

12,6 

16,9 

11,7 

12  2 

10,3 

14,9 

19.4 

16,4 

12,4 

10,4 

13,3 

10,1 

9,9 

14,4 

16,8 

12,7 

13,0 

13,2 

13,7 

11,9 

17,0 

18,9 

16,3 

16,0 

12,8 

10,7 

9,4 

10,5 

14,5 

16,1 

13,3 

13,7 

11,9 

13,8 

14,6 

19,8 

18,6 

14,9 

12,1 

8,2 

7,3 

7,0 

6,9 

7,0 

9,1 

11,0 

14,4 

9,4 

12,0 

16,1 

10,3 

17,3 

13,9 

12,5 

10,0 

12,8 

9,3 

9,1 

12,7 

14,7 

11,7 

13,6 

9,8 

11,1 

12,0 

17,1 

18,9 

16,1 

13,4 

10,8 

13,1 

9,9 

10,7 

13,7 

13,2 

12,6 

13,2 

11,4 

13,1 

14,3 

15,2 
16,1 
21,5 
19,4 
22  7 
24,2 
24,9 
26,4 
22,6 
17,3 
19,4 

15,6 
22,2 
25,5 
20,5 
22,6 


CXXI 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

COHRESPUNDKNTE  A  CADA  UM  D(tS  1!I'M0S 
MEDIAS  NOS  OITO  ANNOS  DE  1856  A  I8G3 


MEZES 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Jiiliio 

Agosto 

Siíteniljro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 
Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


3.'i 


0,0 


0,2 
0,0 
0.0 
0,1 
0,õ 
3,1 

6,8 

2,;i 

0,2 
4,0 
13,3 


1,6 
4.4 
0,2 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
1,1 
0,2 


1,0 

0,8 
7,3 
18,1 


0,'t 
1,9 
2.0 
0,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
4,2 

4,3 
1,3 
0,0 
4,9 
10,5 


1,3 
0,3 
0,7 
0,3 
0,8 
0,0 
(1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
3,1 


1,1 


0,0 


4,1 


7,7 


1,6 
2  2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0,4 
0,8 
2,0 


2,8 
0,0 
3  2 
H,o 


3,3 
8,1 
1,4 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
4,3 
15.7 

15,7 
3,0 

0,0 
20,7 
39,4 


2,0 
4,3 

5,0 


0,1 

0,7 
0,0 
0,3 
1,0 
',7 
6,4 

11,9 

4,8 
1.0 
15,1 

32,8 


2,1 
2,6 
3,8 
9,3 
1,1 
2,3 
0,6 
0,0 
0.8 
1.7 
7,9 
8,0 

10,5 

12,7 

1,4 

17,6 


14,2 


3,1 


0,7 


0,0 


0,3 


4,6 


13,0 


17,4 


26,6 


20,4 


37,5 


83,7 


13,9 

17,4 

17,7 

13,7 

',1 

8.9 

3,0 

0.0 

0,3 

2  7 

13,8 

24,8 

31,0 
29,7 
3,3 
43,3 
127,5 


16,8 

16,1 

19,3 

10.2 

9,1 

9,9 

3,4 

0,0 

5,0 

3,6 

10,4 

12,5 


29,2 

9,0 

32,5 

123.1 


I8,S 

H,7 

17,3 

16,6 

11,3 

5,8 

1,1 

4,H 

3,3 

H,3 

22,0 

52,7 
45,2 
11,7 
36,8 
140,4 


3,7 

6,4 
4,3 


4,3 
3,6 
0,2 

0,2 
2  2 
0,3 
0,2 

10,0 
17,1 
4,0 
14,7 
52,4 


2.8 


1,7 


3,6 


0,1 


2,6 


2,8 


0,9 


0.0 


1,3 


2,3 
1,9 
0,9 
1,3 
0,6 
0,0 


0,0 


14,1 

8,1 

0,8 

7,2 

30,2 


0,0 

0,0 

2,3 

0,3 

3,3 

0,3 

1,5 

1,1 

12,2 

7,5 

7,2 

4,1 

0,9 

0,6 

7,5 

1,9 

27,8 

14,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 

0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 


91,0 

100,7 

106,9 

85,6 

34,0 

30,3 

19,8 

2,1 

13,2 

20,1 

93,0 

137,2 

299,1 
190,5 
35,1 
238,3 
783,0 


CXXII 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLIMETROS 

RECOLHIDA  DE  DUAS  EM  DUAS  HORAS 
NÉDIAS  NOS  OITO  ÂNNOS  DE  1856  A  1863 


JIEZES 


Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho  

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

ESTAÇÕES 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Ai.Mo •.... 


Meia 

noite 

ás 

2  horas 

2ás  i 
horas 

-í  ás6 
horas 

6  As  8 
horas 

8  ás  IO 
horas 

10 

horas 

ao 

meio  dia 

Ueio  dia 
ás  2 
horas 

2  ás  4 
horas 

íás6 
horas 

Gás  8 
horas 

8  ás  10 
horas 

10 

horas 
á  meia 
noite 

4,8 

3,0 

12,7 

11,5 

11,1 

7,2 

11,0 

5,3 

5,7 

6,2 

5,1 

5,7 

7,3 

9,2 

7,3 

11,8 

10.2 

3,9 

7,1 

6,9 

8,2 

9,8 

7,4 

9,4 

8,9 

11,1 

11,0 

13,6 

9,9 

7,0 

8,3 

9,6 

5,3 

8,3 

7,9 

6,0 

S,o 

7,3 

9,4 

9,9 

8,4 

10,3 

4,2 

8,1 

6,0 

5,2 

3,7 

7,2 

6,3 

5,4 

3,9 

5,5 

3,8 

3,7 

4,1 

6,2 

3,4 

3,1 

4,0 

2,6 

6,0 

9,3 

4,0 

4,2 

3,3 

1,2 

1,0 

4,3 

2,6 

5,9 

4,0 

4,0 

2,0 

1,7 

2,3 

2,0 

2,4 

0,9 

1,7 

1,3 

1,4 

1,3 

1,0 

1,0 

0,1 

0,3 

0,1 

0,2 

0,1 

0,3 

0,4 

0,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

0,3 

1,7 

1,7 

0,2 

0,0 

0,3 

0,2 

1,6 

1,2 

2,6 

2,4 

2,3 

1,1 

2,4 

2,8 

2,8 

1,3 

1,3 

0,0 

2,4 

1,3 

0,9 

1,3 

7,6 

9,7 

9,8 

7,3 

12,3 

6,7 

6,1 

6,7 

4,2 

0,6 

9,6 

8,2 

14,6 

17,1 

8,8 

9,6 

8,3 

6,3 

11,3 

12,0 

14,6 

10,2 

11,0 

13,0 

21,0 

23,3 

3i,2 

36,9 

31,2 

20,1 

26,4 

22,0 

19,2 

24,3 

20,4 

21,1 

17,8 

22  2 

17,8 

19,6 

13,3 

17,4 

9,3 

18,0 

12,0 

14,2 

12,3 

13,8 

2,9 

2,3 

4,1 

4,3 

2,7 

1,2 

2,6 

2,1 

3,0 

2,7 

3,6 

3,4 

2i,7 

27,9 

21,0 

19,9 

23,4 

14,3 

18,9 

24,7 

21,2 

18,1 

21,3 

22,3 

66,4 

77,7 

74,1 

80,9 

72,8 

33,2 

37,2 

67,4 

53,4 

59,3 

37,8 

00,8 

Total 

91,5 

100,7 

106,9 

85,6 

54,6 

50,3 

19,8 

2,1 

13,2 

26,1 

93,0 

137,2 

299,1 
190,3 
33,1 
238,3 
783,0 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

DECLINAÇÕES  MEDIAS.    O. 


CXXUI 


Mezes 


1. 

Janeiro. . .  /  2. 

(  3. 
i 
1. 

Fevereiro  <  2. 

(  3. 


I 

2. 

3. 

I 

í  ^' 

Abril I  2.' 

(  3.' 


ISoS 


Maio  . . 


Jiinlio  . .  .<  2. 
(  3. 


Julho  . 


Agosto. .  .í  2. 

(  3. 
I 

!I. 
2. 
3. 
I 

II. 
2.» 
3 


I 

Íl.' 
2.' 
3.' 


I 

II.' 
2.' 
3.- 

Medias 

Variações     . . . 


2K42'.  8' 
41  .31 
41.  8 
41.14 
40.17 
38  .11 
39.36 
40.31 
39.17 
39.37 
39.18 
47.11 

36  .43 
37.26 

37  .28 

36  .36 
36.28 
37.21 
37.40 

37.  4 

38,  3 
37.18 
38.  3 

37  .33 
37  .24 

36  .40 
38.  3 
39.42 

37  .23 
37.38 
38.11 
37.  5 
34.47 
33.17  , 
33.16  , 
35  .41  , 

n-.sw.  6", 

4 


1859 


21».37M2",o 

»  36.38  ,7 

..  37  .12  ,4 

..  36.  4  ,3 

..  33.38  ,7 

..  33.40  ,3 

..  34.20  ,2 

»  33.  2  ,0 

»  34  .48  ,0 

»  34  .  9  ,0 

»  34.50  .4 

..  34.57  .0 

..  33.  9,  6 

..  33.28  ,S 

..  34.23  ,8 

..  32.26  ,4 

»  32.23  ,8 

.  33.57  ,6 

..  32.36  ,4 

..  34.49  ,2 

..  34.  1  ,8 

..  33.23  ,2 

..  32.57  ,6 

..  32.  1  ,8 

»  33.29  ,4 

>.  33.53  ,8 

»  33.33  ,6 

»  33.13  ,8 

•>  34.58  ,2 

..  31 .44  .4 

.  31.13  ,6 

i.  32.54  ,6 

.  31.42  ,6 

.  32.49  ,8 

.  33.12  ,6 

.  32.23  ,4 


1860 


21".30'.37",2 

»  30.34  ,6 

»  30.15  ,6 

"  30.10,8 

»  31 .  8  ,4 

•  31.34  ,8 

»  31.16  ,8 

«  32  .43  ,0 

»  31.36  ,6 

»  30.32  ,2 

.'  30.20  ,4 

..  28.54,0 

»  28.31  ,2 

.  28.  6  ,6 

„  28.  6  ,0 

..  28.11  ,4 

,.  27  .37  ,0 

.  28.13  ,8 

..  28.43  ,0 

..  28.20,4 

..  28.38  .4 

»  29  .50  , 

..  29.12  ,0 

»  27.51  ,0 

■>  29.41  ,4 

..  27.54  ,0 

»  28.43  ,2 

..  28.20  ,4 

..  27.11  ,4 

i-  27.8,4 

.  27.20  ,4 

>  28.13  ,2 

.  29.  1  ,2 

.  27.39  ,0 

.  27.il  ,4 

.  26  .35  ,2 


-ISCl 


4  21».33'.59",4|21».29'.  1",2 
,7",0         4'.38",2  6'.4' 


âl''.26'.42 ',0 

»  26.52  ,8 

»  29.41  ,4 

..  26.53  ,4 

..  26.19  ,2 

»  26.40  ,8 

»  23.45  ,0 

»  23.47  ,4 

..  25.10  .8 

.  23  .48  ,6 

»  24.  2  ,4 

>'  23.23  ,8 

»  22  .  9  ,0 

>.  22  .29  , 4 

..  22.12  ,0 

..  21.36  ,6 

„  21 .28  ,2 

»  20.41  ,4 

..  21.13  ,0 

"  21  .  3  ,6 

..  21.43  ,8 

»  21.40  ,2 

«  22.30  ,0 

..  21.19  ,2 

»  21 .13  ,6 

"  21.48  ,6 

»  21 .40  ,8 

.  20.23  ,8 

»  21.33  ,6 

..  21.  1  ,8 

i.  21.13  ,8 

>  21.34  .8 
.  20.43  ,6 
.  21.42  ,0 

>  21.7  2 
.  20.31  ,8 

21''.22'.57",0 


1862 


21 


21». 
,2         6'.48".6 


'.20'.28",8 
20.18  ,6 

19.17  ,4 

19.18  ,0 

18.22  ,8 
18.27  ,0 
18.33  ,2 
18.27  ,0 

17.19  ,8 

17.23  ,2 
18.  9  ,6 
16.37  ,2 
15.46  ,2 
15.53  ,4 
13.39  ,6 
13-31  ,2 
13.30  ,6 

13.12  ,6 
16-13  ,8 
14-39  ,4 
13-33  .6 
16  -9,0 
13-34  ,8 

13-  4  ,2 
13-26  ,4 
14-17  ,4 
14-50  ,4 
16-30  ,6 

14-  3  ,0 
14-19  ,2 
14-13  ,8 
13-43  ,6 
13-12  ,0 

13.13  ,2 
13-18  ,0 
13  .33  ,0 
16'.  8",  4 


1803 


Medias 


21'-. 

3'.34",2 


.13'.27",0 
13  .35  ,8 
13  .48  ,0 
14.  9  ,6 
12.32  ,4 
12.10  ,8 

11.31  ,2 

11.32  ,8 
14.48  ,0 
12-33  ,8 
H-36  ,6 
10-43  ,6 
10-20  .4 

9-40  ,2 

9.34  ,8 

9.17  ,4 

9.10  ,8 

9.37  ,2 

9.31  ,6 

II  -59  ,4 

9.21  ,6 

9.50  ,4 

10-31  ,6 

10-24  ,6 

10.  9  ,0 

11-55  ,2 

9-44  ,4 

8  -22    2 

8-37  ,2 

8-  4  ,2 

8  -34  ,0 

8-54  ,6 

7-33  ,6 

7-58  ,2 

8-30  ,0 

7-53  ,4 

10'-34",2 


21°.28'-23'',9 

'.  28.22  ,0 

..  28.33 

..  27.58 

»  27.23 

:  27.  7 

..  26.37 

„  27  .24 

»  27.10 

»  26.28 

»  26.23 

»  23.18 

<:  24.47 

»  24.50 

»  24-34 

..  23-39 

»  23-50 

..  24.10 

»  24.27 

..  24.42 

»  24.34 

»  24  .42 

»  24.51 

.  24 .  5 

»  24.-34 

»  24.23  ,2 


C()rrcct'()os 

(la  variacun 

secular 


24  .23 


24  .23 
23  .58 
23  .22 
23.31 
23  .44 

22  .50 
23.  6 

23  .10 
22.50 

21°.23'.  7' 
3'.30'',4 


—  2'.40",7 
-2.31  ,5 

—  2.22  ,3 

—  2.13  ,1 

—  2.  4  ,0 

—  1.54  ,8 

—  1.43  ,6 

—  1.36  ,4 

—  1.27  ,3 

—  1.18  ,1 
-1.  8  ,9 

—  0.59  ,7 

—  0.30  ,3 

—  0.41  ,4 

—  0.32  ,2 

—  0.23  ,0 
-0.13 

—  0.  4  ,6 
+  0.  4  ,6 
+  0.13  ,8 
-f  0.23  ,0 
+  0.32  ,2 
+  0.41  ,4 
+  0.50  ,5 
+  0.39  ,7 
+  1.  8  ,9 
+  1.18  ,1 
+  1.27  ,3 
+  1.36  ,4 
+  1.43  ,6 
+  1.54  ,8 
+  2.  4  ,0 
+  2.13  ,1 
+  2.22  ,3 
+  2.31  ,5 
+  2.40  ,7 


Medias 
correctas 


ll°.23'.45",2 
..  25.30  ,5 
»  26.11  ,5 
.  23.43  ,4 
.  23  .19  ,2 
»  23.12  ,6 
..  23.11  ,9 
»  23.47  ,8 
»  23-42 
"  23-  9  ,9 
..  23.14  ,1 
.  2Í-18  ,8 
.  23-56  ,5 
»  24-9  ,4 
■■  24.  2  ,3 
.  23-36  ,8 
n  23-36  ,3 
.  24-6  ,0 
.  24-31  ,6 
.  24-56  ,5 
.•24-37  ,2 
.  23-14  ,4 
.  23-32  ,9 
.  24-36  ,2 
.  23-34  .1 
.  23  -34  , 1 
■  23-44  ,0 
.  23-33  ,1 
•  25  -34  , 
23-  8  ,4 
23-26  ,2 
23-48  ,6 
25-  3  ,0 
23-28  ,9 
25-42  ,4 
23-30  .7 


DiíTerenças 

para 

a  media 

2r.2D-7',8 


+  0'.37",4 
+  0-42  ,7 
+  1-  3  ,7 
+  0-37  ,6 
+  0.11  ,4 
+  0-  4  ,8 
+  0-  4  ,1 
+  0-40  ,0 
+  0-35  ,0 
+  0-  2  ,1 
+  0-  6  ,3 

—  0-49  ,0 
-1-11  .3 
-0-38  ,4 

—  i.  3  ,5 

—  1-31  ,0 
-1-31  ,3 

—  1-  1  ,8 

—  0-36  ,2 

—  0-H  ,3 

—  0.10  ,6 
+  0.  6  ,6 
+  0.25  ,1 
+  0.11  ,6 
+  0.26  ,3 
+  0.26  ,3 
+  0.36  ,í 
+  0.43  ,3 
+  0.26  .7 
+  0.  O  ,6 
+  0.18  ,4 
+  0.40  ,8 

—  0.  4  ,3 
+  0.21  ,1 
+  0.34  ,6 
+  0.22  ,9 


GXXIV 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

DECLINAÇÕES  MEDIAS.    0. 

ANNOS 

MEZES 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

.\bril 

Maio 

Junho 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  larde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  tarde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  larde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  [arde 

8  hnras 
da  manhã 

2  horas 
da  larde 

8  horas 
da  manhã 

2  Iioras 
da  larde 

1858... 

21°.38',8 

21<>.44',4 

21°.36',6 

21".43',o 

21".34',3 

21''.43',3 

21°.32',9 

21".4i',3 

21°.32',5 

21°.42',0 

2l".32'.i 

21<'.41',4 

1839... 

"  33,4 

..  40,7 

■>  30,7 

..  40  ,9 

•>  28,9 

»  40,6 

.,  26,6 

..  42,0 

»  20  ,4 

»  40,6 

■.  27,3 

..  38,6 

1860. . . 

»  27,6 

..  33,6 

.  26,4 

•>  34,9 

..  23,6 

»  37  ,3 

«  23,9 

..  36,2 

..  22,8 

..  33.7 

»  21 .9 

..  34,3 

1861... 

"  24,9 

-  30,8 

»  22,3 

..  30,8 

»  20,3 

»  30  ,8 

a    17,2 

-.  30,3 

..  17,2 

»  27,4 

»  13,8 

«  26,7 

1862... 

.  17,6 

.-  22,4 

»  16,0 

'.  21 ,3 

..  14,3 

»  22  ,1 

..  12,1 

..  22,8 

»   11  ,7 

..  19,8 

..  10,1 

..  20,7 

1863... 
Medias 

»  11,3 

..  16,1 

»  10,1 

..  16,0 

..  08,3 

»  17,3 

»  06,6 

..  16,9 

..  04  ,6 

»  13,1 

»  04  ,3 

"  14,4 

21''.2o',60 

21».31',33 

21°.23',72 

21°.31',27 

21°.21',98 

2^.32',27 

21''.19',88 

21».32',12 

21».19',70 

21°.29',77 

21M8',63 

21'>.29',.33 

ANNOS 

MEZES 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Oiil 

lillO 

Novembro 

Dezembro 

8  horas 
da  manh.1 

2  horas 
da  tarde 

8  hor.is 
da  manhã 

2  horas 
da  tarde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  tarde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  Ijirde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  larde 

8  horas 
da  manhã 

2  Iinras 
da  larde 

1838... 

21°.32,7 

21°.42,6 

21°.33',1 

21°.42',4 

21°.32',1 

21'>.42',7 

•21''.32',9 

2l».43',l 

21«.33',5 

21».39',9 

21".32',8 

21°.38',0 

1859... 

"  28,4 

»  39,4 

»  26,9 

■'  38,6 

"  27,7 

..  39  ,6 

..  27  ,8 

»  38,7 

.  27,9 

»  36,0 

»  29,5 

»  35,3 

1800... 

«  22  2 

..  33,0 

..  21  ,9 

..  33,9 

..  22,8 

"  34,1 

»  22,6 

..  32,4 

»  24  ,8 

..  31  ,0 

..  23.2 

.>  29,0 

1861... 

.  16,3 

»  26,2 

»  10,4 

»  27  ,3 

»  16,5 

>'  20,6 

»  17,3 

..  24  ,8 

..  18,2 

..  24,1 

..   18,7 

..  23,5 

1862... 

.  10,3 

»  20.9 

»  10,6 

"  20,3 

..  10,0 

..  19,8 

.  11,2 

»  18,7 

»   11,0 

»  16,3 

..  11,7 

..  15,1 

1863... 
Medias 

.,  06,0 

«  14,9 

..  03,6 

..  13,2 

..  06  ,4 

..  14,8 

..  04,9 

..  11,8 

..  00  ,1 

..  10,8 

»  00,8 

..  09,3 

21M9',3Õ 

21''.29',83 

21".  19,08 

21''.297J8 

21".19',23 

21°.29',60 

21».19',45 

21''.28',25 

21".20',23 

21".26',48 

21°.20',78 

21».25',17 

ANNOS 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 

8  horas 
da  nianhi 

2  horas 
da  tarde 

8  horas 
da  manhã 

2  horas 
da  tarde 

21°.42',6 

»    'lO,'t 

..  ::4,7 

.,  2H  ,1 
..  21  ,1 
»  15,5 

8  horas 
da  maubã 

2  hor;is 
da  Uird.' 

8  lioras 
da  liwnha 

2  hnras 
da  tarde 

K  horas 
d.L  iiiardiã 

2  hiiras 
da  larde 

1858 

21".36',6 
.  31  ,0 
»  26,5 
»  22  ,0 
..   10,0 
.  09,9 

21°.44',4 
..  40,7 
D  33  ,5 
"  30  ,H 
..  22  ,0 
»  16,5 

21".3r,03 

21".32',6 
"  27  ,S 
i.  22  ,9 
..   10.7 
..  1 1  ,3 
»  03  ,2 

21°.32',0 
..  27,7 
"  22  ,'1 
..    10,3 
..   10,3 
»  CG  ,0 

21".42',6 
..  39,2 
..  3:;,() 
..  20,7 
..  20,4 
»  13,0 

21".33',4 
..  28,4 
..  24,2 
..  18,1 
..  1 1  ,3 
»  05,9 

21".40',3 
..  30,7 
..  31  ,2 
»  24  ,1 
..   10,8 
»  10,7 

21".33',7 
..  28,7 
»  24,0 
..    18,3 
.   12,2 
»  06,7 

21".42',5 
»  39  ,3 
..  34  ,1 
..  27  ,4 
..  20,1 
..  14,4 

1859 

1860               

1861 

1862     

1863                   _. 

MmIí.s 

il",23',77 

21".19',42 

2I".30',4() 

21".19',23 

21".2'.)',K2 

21".20',17 

21".20',03 

21'.20',03 

21".29',63 

cxxv 


MAGNETISMO  TERRESTRlí 

DECLINAÇÕES  MEDIAS.  O. 

■    (•) 


AIKZES 

ANXOS 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

1858 

2i".y'.6 

2Í«.40',0 

21' .39  ,9 

21".38',7 

21''.37',2 

2i».36',9 

21".37',6 

185!) 

"    37,0 

»    35,8 

..    34,7 

»    34,3 

»    33,0 

..    32,9 

..    33,9 

18G0 

,.    30,6 

»    30,7 

..    31,5 

»    30,0 

..    28,2 

..    28,1 

..    28,6 

1861 

»    27  ,8 

»    26,6 

»    25,6 

»    23,8 

»    22  ,3 

;     21,3 

»    21,4 

1862 

»    20,0 

»    18,7 

..    18,2 

"    17,4 

..    15,8 

"    15  ,i 

..    15 ,6 

1863 

«    13,7 

..    13,0 

»    12,8 

»    11,8 

..    09,8 

»    09,4 

21".24',00 

:>       10,3 

21".24',60 

Medias. . 

21".28Vi5 

21».27',47 

21»  27, 12 

21''.26',00 

21".2i',72 

Agosto 


21».37',8 


«    32,7 


28,9 


21,8 


..    15,6 


..    10,4 


2i°.24',.5:; 


Setembro 


2i».37',4 
»  33,7 
«  28,4 
»  21 ,6 
»  14,9 
"    10 ,6 


21\24',43 


Outubro 

Novembro 

21».38',0 

2I".36',7 

»    33,3 

..    32,0 

»    27,5 

..    28,2 

»    21,0 

;     21,2 

..    14,9 

»    13,7 

»    08,3 

..    08,4 

21°.23',83 

2i°.23',37 

Dezembro 

21".33',4 
..  32,4 
'.  27,4 
»  21,1 
»    13,4 

..    08,1 

21°.22',97 


ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 

1838 

21".40',5 

21».37',6 

21<'.37',6 

21".36'.7 

21».38V1 

1859 

..     33,9 

..    34,1 

"    33,4 

..    32,6 

:>      34,0 

1860 

..    30,9 

>.    28,8 

..    28,6 

..    27,7 

..    29,0 

1861 

'.    26,7 

..    22,3 

..    21,6 

»    21,1 

»    23,0 

1862 

"    19,0 

»    16,2 

»    15,4 

..    14,0 

..    16.1 

1863 
Medias... 

..    13,2 

»    10,3 

',    10,5 

»    08,3 

..    10,3 

21°.27',70 

21°.24',92 

21°.24',S2 

21".23',40 

21''.25',12 

(•)  Hcdia.s  das  obscrtafõcs  das  8  horas  da  manhã  e  2  horas  da  lardt'. 


CXXVI 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

VARIAÇÃO  DIÁRIA   MEDIA   DE   DECLINAÇÃO 


ANNOS 


1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

1863 
Medias 


MEZES 


Janeiro 


3,6 
7,3 
6,0 
5,9 
4,8 
4,8 


5',73 


Fevereiro 


6,9 
10,2 
8,3 
8,3 
3,0 
3,9 


7',53 


Marco         Abril  Maio         Junho 


10',8 
11,7 
11,9 
10,3 
7,8 
9,0 


10',28 


li  ,6  9',5 

13,4  11,2 

12  ,3      j     10 ,9 

I 

13,1  10,2 

1 

! 

10,7       I       8,1 

I 
10 ,3       I     10 ,3 


12',23         10',07 


9,0 
11,3 

12,4 
10,9 
10,6 
10,1 


10',72 


Julho        Agosto      Setembro 


9',9 
11,0 
12,8 

9,7 
10,6 

8,9 


10',48 


9,3 
11,7 
14,0 
10,9 
9,9 
9,6 


10',90 


10',6 
11,9 
11,3 
10,1 
9,8 


10',33 


Outubro 

10',2 
10,9 

9,8 

7,3 

7,5 

6,9 
8',80 


Novembro 

6 ',4 
8,1 
6,8 
3,9 
3,3 
4,7 


Dezembro 

5', 2 

3,8 

4,4 

4,8 

3,4 

2  .7 
4',38 


ANNOS 

ESTAÇÕES 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 

1838 
1839 

1860 

1861 

1862 

1863 
Medias 

7',8 
9,7 
9,0 
8,2 
0,0 
6,6 

10',0 
12,6 
11,8 
11,4 
9,8 

10,3 

10',98 

10',0 
11,5 
12,7 
10,2 
10,1 
9,0 

7',2 
8,3 
7,0 
6,0 
5,5 
4,8 

8',8 
10,6 
10,1 
8,9 
7,9 
7,7 

7 ',88 

10',58 

6',47 

9',00 

i 


CXXVJJ 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

mínima  declinação,  o. 


MEZES 


Janeiro  , 


Fevereiro. 


Março . 
Abril  . 
Maio  . . 


Junho. 
Julho  . 


Agosto . 


Setembro  . 
Outubro. . 


ANNOS 


48a8 


Bia        DccImacSo 


20 

26 
28  e  31 

23 

23 

30 

14 
3,17,29 
18e30 

24 


Novembro ,28e30 

I 


Dezembro 


21-.36',0 


»  33,7 
..  32,6 
»    29,9       13 


1839 


Dia        Declinação 


26 


22 
4e20 


"  29,6 

»  26,9 

..  29,4 

»  3 1  ,0 

..  29,5 

»  28,3 

»  31,3 

»  30.2 


19 


30 


21''.28',7 

»  26,9 

»  2o  ,6 

..  20,7 

.-  23,5 

»  18,7 

..  23,7 

..  18,1 

..  21,3 

..  24,7 

..  26,0 

"  27,7 


ISCO 


Dia        Declinarão 


23e30 

25 

23 

8e26 

6 

23 


18 


4el0 


21°.26',1 

»  24,7 

..  22,0 

..  20,9 

..  20,1 

..  18,0 

..  19,1 

..  19,2 

»  20,2 

»  21  2 

»  22  5 

„  22  9 1     29 


ISGl 


Dia        DeclinaçSo 


18e20 

20 
28  e  29 

27 

23 

23 

20 
1 


21»  22'  6 

»  20,8 

"  17,6 

»  14,5 

..  14,8 

.,  12,6 

..  14,4 

..  14,1 

..  13,7 

..  13,1 

..  16,5 

..  17,3 


1Stí2 


Dia        Dcclinacilo 


29 


29 


30 


30 


21».13',0 

"  14,7 

»  11,3 

•'  09,4 

..  08,7 

..  07,0 

"  07,3 

..  07,4 

»  05,6 

"  07,4 

..  08,2 

»  09,6 


1863 


Dia        Declinação 


25 


2  e8 


23  e  26 


21°.08',7 

..  06,1 

"  05,7 

»  02.6 

..  01,8 

..  02.0 

..  03,2 

..  03,4 

..  03,6 

"  02,7 

«  03,8 

"  03,3 


MEDIAS 


21°.22',85 

»  21,15 

»  19,17 

"  16,33 

..  16,42 

''  14,20 

»  16,18 

"  13,33 

»  13,85 

■>  16, .37 

»  18,03 

..  18,87 


ESTAÇÕES 


Inverno 


Primavera 


Estio 


Outono  . 


ANNOS 


1858 

•lSo9 

1860 

1861 

1862 

1863 

Dia 
e  niez 

Doclinação 

Dia 

DccIinaçSo 

Dia 
emez 

Declinação 

Dia 
e  inez 

Declinação 

Dia 

Declinação 

Dia 
e  mez 

Declinação 

28  e  31 
Março 

30 
Junho 

14 

Julho 

24 
Out. 

30 
Junho 

21°.32',6 
n    26,9 
..    29,4 
..    28,3 
..   26,9 

4e20 
Março 

28 
Junho 

28 
Agosto 

21 
Out. 

28 
Agosto 

21°.2g',6 

"    18,7 
»    18,1 
"    24,7 
.    18,1 

23 

Março 

23 
Junho 

8 
Julho 

18 
Out. 

23 
Julho 

21°.22',0 
..    18,0 
..    19,1 
„   21 .2 
..    18,0 

28e29 
Março 

23 
Junho 

3 

Set. 

2  e  21 
Out. 

23 
Junho 

21''.17',6 
..    12,6 
»    13,7 
..    13,1 
"    12,6 

29 
Março 

3 
Junho 

23 

Set. 

9 
Out. 

23 
Set. 

21M1',3 
..    07,0 
..    06,6 
..    07,4 
..   06,6 

21 

Março 

17 

Maio 

9 

Julho 

5 

Out. 

17 

Maio 

21».05',7 
..    01  ,8 
..    03,2 
«    02,7 
»    01,8 

MEDIAS 


21M9',17 
"  14,17 
»  13,02 
"  16,37 
"    14,00 


i:\x\ 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

MÁXIMA  DECLINAÇÃO.    O. 


MEZES 


Janeiro. . . 
Fevereiro. 

Marío 

Abril  .... 

Maio 

Junho  — 
Julho  . . . . 
Agosto . . . 
Setembro . 

Novembro 
Dezembro 


_VXXOS 


18oS 

ISol) 

ISGO 

IMÍI 

1SG2 

IS 

Dia 

Declinação 

Dia 

Declinação 

Dia 

Declinação 

Dia 

Declinação 

Dia 

Declinação 

Dia 

12 

21'>.47\3 

3 

2K43',7 

23 

21'>.37',0 

24 

21°.38',2 

13 

21\2S',3 

29 

17 

»   47,9 

26 

•   43,6 

22 

.   39,3 

27 

.    35,3 

21 

»    27,3 

8e  11 

13 

.   49.4 

11 

.   43,2 

29 

.   33,4 

31 

»    36,0 

6 

»    26,6 

31 

9 

.   53,8 

21 

.    43,6 

10 

.   43,8 

8 

.    34,1 

18 

»   29.4 

1 

14 

.   46,2 

19 

»    48.7 

6 

.   40,1 

16 

.   32.0 

10 

»   23,0 

13 

23 

.   48,6 

8 

-   41,4 

30 

.   42,6 

13 

.   29,1 

2 

.    22,8 

1 

1 

•    43,4 

(8 

.   46,2 

0 

.   43,6 

11 

.    28,8 

,  2 

»    23,2 

18 

27 

.   48,6 

29 

.   37,6 

12 

..    49,8 

24 

•    31,7 

4 

«    30,9 

14 

12e2i 

.   46,8 

2 

•   53,7 

7 

•   46,9 

8 

.    30,9 

24 

.   27,2 

23 

6 

.   48,8 

12 

.   31,7 

3 

.   38,2 

24 

30,5 

4 

.   34.2 

8 

1 

.   43,6 

13 

.   42,8 

29 

"    3o  ,7 

13 

.    27,0 

4 

.   21,4 

15 

2i 

i  í  .7 

11 

.   39,4 

10 

.   36,8 

11 

..    27,3 

26 

.    19,8 

12e24 

21°.20',2 

.  19,0 

.  23,2 

•  20,8 

•  18,9 
.  16,9 
.  21,6 
.  20,7 
.  20,4 
.  16,0 

•  17,7 
»  12.0 


MEDIAS 


21».33',28 

.  33,77 

»  38,63 

"  37,92 

»  34,82 

•  33  ,57 
.  35,13 
.  39,88 

•  37,98 
»  36,57 
»  31,70 
"  30,03 


ESTAÇÕES 


Inverno . 


Prima\era 


Estio 


Otilnno. 


AXXOS 


is;ís 


i3 

Março 

9 
Abril 


Agosto 

6 
Out. 

9 

Al.nl 


DKlioaçio 


21».49,4 

.    33,8 
.    -48,6 

.    48,8 

.  :a  .s 


1n;í9 


26 
Fev. 

19 
Maio 

29 
Agosto 

12 
Out. 

29 


21«.43',6 
.  48,7 
•  57,6 
.   51,7 

.    .'IT  .6 


1S60 


29 
Março 

10 
Abril 

12 

.Agosto 

3 
Out. 

29 
M.Trcn 


Detlinação 


2I».53',4 
•  43,8 
.  49,8 
.  38,2 
-   .'i3,4 


1.S61 


24 

Jan. 

8 
Abril 

24 
Agosto 

24 

Out. 

24 

J.in. 


Oedioaçio 


21».38',2 
.  34,1 
.  31,7 
.   30,3 


IM12 


21 
Fev. 

18 
Abril 

4 

Agosto 

4 
Out. 

4 
Out. 


Dedínaçio 


21«.27',5 
.  29,4 
.  30,9 
.  34,2 
"   34.2 


1863 


31 
Março 

1 

Abril 

18 
Julho 

15 

Nov. 

31 

Marco 


Declinatio 


21».23',2 
•  20.8 
.  21,6 
.    17,7 

'   23  .2 


MEDIAS 

31°.39',53 
.  38,43 
.  40,03 
»  36,83 
..   43.40 


CXXIX 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

INCLINAÇÕES  MEDIAS.    N. 


AN  NOS 


18o«... 
1839... 
18G0... 
1801... 
1862... 

18G.3... 

Medias 


MEZES 


Janeiro 

Fevorcirn 

Maifo 

Aliiil 

Maio 

Juiilio 

.lullio 

tíO'.50',0 

G0".49,G 

G0".49',l 

G0».48',2 

G0°.iG',l 

C0''.4,"j',8 

G0".43',8 

..  40,0 

..  39,7 

..  40,2 

..  38,6 

.  38,7 

..  37  ,G 

..  36,0 

..  ;í7,8 

..  37  ,4 

»  3G,3 

..  39,7 

..  38,1 

..  38  ,.5 

..  34,7 

«  31,7 

..  32,4 

..  30,.j 

»  29,5 

»  27,7 

»  27,7 

.,  27  2 

»  22,9 

»  22  ,3 

»  21  ,8 

..  20,7 

„  23  2 

»  18,.j 

»  19.3 

..  20.9 

»  19,1 

o  19,2 

»  22,0 

..  20,8 

..  20.2 

..  19,6 

60".33',97 

G0".33',42 

G0'.32',83 

60".33',12 

GO'.32',43 

60».31',38 

G0".30',10 

.\(JOStl) 


G0°.42',9 
..  36  Ji 
>,  36,8 
..  29.0 
»  22  1 
..  18,8 


00°.31'.02 


Seleiíiliro 


60".  43 ',6 
-  33,3 
..  37,9 
..  29,6 
"  20,8 
..  19,6 


GO\31',13 


Ontuliru 


60''.43',3 
»  33,7 
..  36,0 
..  24,1 

..  22  ,G 
■■  20,8 


60".3U',42 


.Xoveiiiliro 


60''.44'.3 
»  38  ,4 
..  37,1 
"  24.6 


20  ,1 


GO'.31',IO 


Dezembro 


60".43',2 
"  40,1 
..  41,4 
..  24  ,9 
»  20,7 
»  18,4 


60°.31',4.-i 


ANNOS 


1838 

1839 

1860 

1861 

1862 

18G3 

Medias 


EST7A.ÇOES 


Inverno 


60".49',G 
..  40,1 
"  37,2 
..  31  ,5 
»  22  ,3 
»  19,7 


G0°.33',40 


Prima- 
vera 


C0'\46',7 
..  38,3 
.  38,8 
«  28,3 
..  20.8 
»  21  ,0 


60'.32',32 


Eslio 


60''.43V4 
..  33,9 
»  36,3 
»  28,6 
«  20  ,7 
«   19,3 


60°.30',73 


Outono 


60".43',7 
»  38,1 
»  36,3 
»  24,3 
»  21 .7 
»   19,8 


60".30',72 


Anno 


G0".43',8 
"  38  ,1 
»  37  ,3 
»  28,2 
»  21  ,4 
»  19,9 


60".3r,78 
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MAGNETISxMO  TERRESTRE 

INTENSIDADE  MEDIA  DA  COMPONENTE  HORISONTAL 

Hezes 

Expressa  em  unidades  inglezas 

Expressa  em  unidades  de  Gauss 

1839 

18C0 

1861 

1862 

1803 

MEDI.\S 

1839 

IS60 

ISOl 

1802 

1803 

MEDIAS 

Janeiro 

4,73778 

4,73843 

4,79403 

4,80398 

4,77356 

— 

2,18432 

2,19394 

2,21026 

2,21484 

2,20084 

Fevereiro 

— 

4,73909 

4,77988 

4,79977 

4,80035 

4,78477 

- 

2,19414 

2,20383 

2,21290 

2,21317 

2,20601 

Março 

— 

4,77951 

4,77948 

4,80328 

4,80888 

4,79279 

- 

2,20353 

2,20364 

2,21431 

2,21710 

2,20970 

Abril 

- 

4,80622 

4.77966 

4,81459 

4,80813 

4,80215 

- 

2,21,387 

2,20373 

2,21973 

2,21673 

2,21402 

Maio 

4,7686o 

4,77472 

4,78628 

4,82097 

4,80724 

4,79137 

2,19833 

2,20133 

2,20678 

2,22267 

2,21634 

2,20913 

Juniio 

4,75385 

- 

4,78609 

4,82078 

4,80710 

4,79193 

2,19172 

- 

2,20669 

2,22238 

2,21628 

2,20932 

Julho 

4,72509 

- 

4,79421 

4,82861 

4,81914 

4,79176 

2,17846 

- 

2,21043 

2,22619 

2,22182 

2,20922 

Agosto 

4,72857 

- 

4,78251 

4,81509 

4,81037 

4,78419 

2,18007 

- 

2,20304 

2,21996 

2,21783 

2,20572 

Setembro 

4,76482 

- 

4,79331 

4,81727 

4,82378 

4,79979 

2,19678 

- 

2,21002 

2,22096 

2,22397 

2,21293 

Outubro 

4,73219 

- 

4,80631 

4,81738 

4,82230 

4,79463 

2,18174 

- 

2,21390 

2,22111 

2,22328 

2,21031 

Novembro 

4,73637 

- 

4,79510 

- 

4,82189 

4,78445 

2,18366 

- 

2,21064 

- 

2,22309 

2,20380 

Dezembro. . .  • 

Medias. .  .  . 

4,73938 

- 

4,80630 

- 

4,81388 

4,78719 

2,18503 

- 

2,21380 

- 

2,22132 

2,20739 

- 

- 

4,78731 

- 

4,81244 

4,78990 

- 

- 

2,20720 

- 

2,21882 

2,20838 

INTENSIDADE  MEDIA  DA  FOIIÇA  TOTAL 

Hezes 

lA[ir('ssa  em  unidades  inglezas 

Expressa  em  unidades  de  Gauss 

— _ 

1859 

1860 

1801 

1862 

1863 

MEDIAS 

1859 

186U 

1861 

1802 

1803 

MEDIAS 

9,72910 
9,69214 

9,66012 
9,70156 
9,73766 
9,80930 
9,73693 

9,67174 
9,71884 
9,70833 
9,70391 
9,70836 
9,70798 

9,70023 
9,70883 
9,71344 
9,73084 
9,75620 
9,73242 

9.71030 
9,60468 
9,71170 
9,72422 
9,71665 
9,71224 

9,68563 
9,70398 
9,71783 
9,74207 
9,72943 
9,71119 

1       

4,48332 
4,46848 

4.43372 
4,47283 
4,48947 
4,32230 
4,48914 

4,45917 
4,48079 
4,47604 
4,47391 
4,47396 
4,47379 

4,47221 
4,47618 
4,47830 
4,48633 
4,49818 
4,48705 

4,47694 
4,46965 
4,47750 
4,48327' 
4,47978 
4,47775 

4,46331 
4,47486 
4.48033 

4,49130 
4,48572 
4,47727 

i\i)ril 

Junho 

Julho 

9,02543 

— 

9,72193 

9,73220 

9,73416 

9,70843 

4,43773 

- 

4,48223 

4,49617 

4,48786 

4,47600 

Agoslo 

9,63471 



9,70720 

9,73882 

9,71 3  i6 

9,69833 

4,44098 

- 

4,47342 

4,49000 

4,47831 

4,47118 

9,70271 
9,63826 
9,66024 
9,66638 

: 

9,73212 
9,73142 
9,71081 
9,73498 

9,73676 
9,74637 

9,74336 
9,74708 
9,74220 
9,72244 
9.72274 

9,72879 
9,71378 
9,70442 
9,70793 
9,71301 

4.47336 
4,44364 
4,'i3377 
4,43660 

- 

4,48692 
4,48639 
4,47709 
4,48823 

4,48903 
4,49349 

4,49219 
4,49381 
4,49136 

4,48243 
4,48239 

4,48538 
4,47938 
4,'i7414 
4,47376 

4.'i7809 

Dczcriiliro 

\U\a. 

o,7i:!i:; 

4,47818 

Os  nnlft  >ÍMle  e  dois  mappas,  (|nr  esle  primeiro  Milumc  c preliendc,  fíiram  IímIiis  ralruladds  e  nr(|anisaiiiis  peln  sr.  Fernando  Maria  da  (iama 

I.oImi,  (iiii-  ncsle  pi^nnsn  Iraiiailin  se  cuiprediin  rum  a  mais  niiislanle  dedirarâii,  e  sem  prejnizii  dos  iiniros  sitvííiis  ipie  esle  nliservalorin,  nn  seu  es- 
tado arliial,  rerlama.  ^  =  Vr^Ai?,?,"  AaSWvtwvv,  direcliir. 
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(  (felMavuio  ^Moaiia  da  uama  J^o-v-o-. 


INTUODUCÇÃO 


Na  inlrodiicção  ao  primeiro  volume  d'cslos  annaes  an- 
nunciei  a  divisão  do  volume  em  duas  parles,  devendo  ser 
comprehendidas  na  segunda  as  descripções  do  novo  edifício 
c  dos  instrumentos  que  o  estabelecimento  possue.  A  demora 
da  publicação  do  primeiro  volume,  e  o  projecto  de  novas 
construcções,  obrigaram-me  a  modilicar  o  programma.  Com 
as  observações  de  1856  a  1863  formou-sc  o  primeiro  vo- 
lume; os  seguintes  serão  constituídos  pela  maneira  indicada 


na  iníroducção  ao  ])rimciro,  e  a  publicação  das  descripções 
será  feita  em  artigos  distribuídos  pelos  12  folhetos  mensaes 
de  que  se  comporá  cada  volume. 

Auxiliado  pelos  meus  illustres  collaboradorcs,  os  srs.  Ca- 
pello  e  Gama  Lobo,  c  contando  com  o  apoio  do  governo, 
espero  cm  Lrcve  regularisar  inteiramente  esta  publicação, 
indispensável  complemento  de  todos  os  trabalhos  do  impor- 
tante estabelecimento  (|ue  dirijo. 


O'  e/eiec/c'»'  f/r  n/t.lílvrf/ouh, 
Joaquim  llcnriíiues  FRADESSO  DA  SILVEIRA. 
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(o 


DESCRIPÇAO  DE  INSTUIMENTOS 

o  BAROPSYCHROGRAPUO  DO  OBSERVATOHKJ  UU  1N1'ANTK  I), 


-IIZ 


Este  novo  instrumento,  ropresentado  pela  figura  I.-\  foi  con- 1     Na  íig.  ;J.'^  V d  um  vaso  com  agua  distillatla,  e  /  e  í'  sãn  os  re- 
struido  pelo  sr.  Júlio  Salleron,  de  Paris,  i»aia  o  legisto  pliotogra- 1  servatorios  dos  tliermomelros,  que  ficam  fora  da  casa  do  barnpsi/- ' 


pliico  das  variações  ba- 
romelricas  e  psychro- 
melricas.  O  barogra- 
plio  e  o  psycbrogiapho, 
reunidos,  funccionam 
com  um  só  relógio,  e 
um  só  bico  de  ga/. 

A  lig.  1  z''  representa 
o  apparellio  completo: 
/í  é  o  relógio,  B  a  cha- 
pa de  lousa  a  que  se 
liga  o  barómetro,  e  um 
systema  compensador 
de  réguas  metallicas, 
T  o  psychromelro,  b  o 
bico  dcgaz;  CeC  são 
os  alvos  moveis,  que , 
'  transportam  o  papel 
sensível ;  /  e  /'  as  lentes 
collectoras,  e  rt  a  lente 
da  camará  escura. 

Na  fig.  2.^,  que  re- 
presenta um  baróme- 
tro de  tubo  achatado  na 


chrographo,  expostos 
ao  ar,  e  devidamente 
resguardados  do  sol  e 
da  chuva.  As  hastes  dos 
Ihcrmometros  são  lon- 
gas e  horisontaes,  até 
que  entram  na  casa  do 
apparellio,  eahi  se  cur- 
vam, subindo  verti- 
caes,  e  unidas,  comosi^ 
vè  em  i  i,  e  ficando  en- 
gastadas em  uma  i'spes- 
sa  chapa  mctallica.qui' 
pode  ter  movimento 
vertical,  guiada  pelos 
quatro  rodízios  r.  Este 
movimento,  dependen- 
te do  botão  e,  da  régua 
d,  do.  carrete  c,  e  da 
mola  f,  serve,  como 
dissemos  em  relação  ao 
barómetro,  para  man- 
ter as  imagens  dos  ní- 
veis na  altura  conve- 


parte  superior,  c  é  a  tina,  n  o  nível  superior  da  columna,  e  p  o  pa- 1  niente  sobre  o  papel  sensível  do  alvo  C  da  fig.  \ :'  Os  cylindros 
rafuso,  que  liga  o  systema  compensador  de  réguas  articuladas  de  I  melallicos  p  d  p'  são  destinados  para  equilibrar  o  peso  da  cliapa, 


zinco  á  chapa  de  lousa,  em  que  está  collocado 
o  barómetro.  Por  esta  disposição,  a  chapa,  c 
com  ella  o  barómetro,  sobe  e  desce,  quando  é 
necessário,  servindo  de  guias,  no  movimento  ver- 
tical, os  quatro  rodízios  lateraes  r.  O  passo  do 
parafuso  é  de  um  míllimetro,  a  cabeça  está  divi- 
dida era  cem  partes,  e  uma  régua  vertical,  col- 
locada  ao  lado,  está  dividida  em  millimetros. 
Avalía-se  pois  facilmente  o  espaço  percorrido, 
quando  é  preciso  alterar  a  posição  do  baróme- 
tro, o  que  se  effectua  dando  movimento  á  ma- 
nivella  o,  para  que  o  nível  superior  do  mercúrio 
fique  sempre  na  altura  conveniente  em  relação 
ao  papel  sensível  destinado  para  o  registo  no 
alvo  C  da  fig.  1  .* 

O  parafuso  /;  está  unido  ás  réguas  articula- 
das ::  e  z',  de  que  acima  falíamos,  as  quaes,  pela 
disposição  dos  fulcros  s  ç,  q,  dispensam  a  cor- 
recção da  temperatura,  compensando,  pelas  suas 
próprias  dilatações,  os  effeitos  da  dilatação  da 
columna  barométrica.  Estas  alavancas  z  &  z'  es- 
tão parallelas  á  chapa  B  fig.  1  .*,  e  a  régua  ::  é 
fixa  em  a.  Dílatando-se  no  sentido  ab,  o  efíeito 
da  sua  dilatação  é  transmittido  á  régua  :;'  no 
sentido  de.  A  e'^te  effeito  junta-se  o  da  dilatação 
da  régua  z',  e  os  dois  sãotransmittidos  a/".  Quan- 
do, pela  elevação  da  temperatura,  a  columna  baro- 
métrica 9e  elevar,  a  lousa  do  barómetro  descerá, 
e  se  os  fulcros  estiverem  nas  posições  conve- 
nientes, serão  os  effeitos  compensados,  e  nulla 
portanto  a  correcção,  como  no  apparelho  des- 
•críi)to  acontece. 

Não  ha  correcção  dependente  das  variações  de 


e  o  do  psychrometro. 

A  luz  do  bico  de  gaz,  passando  através  tia  lente 
collectora  /,  seguindo  tangente  ao  mercui'io  da 
camará  barométrica  achatada,  atravessando  uma 
fenda  estreita,  e  depois  a  lente  ampliadora  obje- 
ctiva da  camará  escura,  incide  sobre  o  alvo,  e  de- 
teiTuina  uma  acção  chimica  no  papel  sensível.  Das 
variações  da  altura  da  columna  barométrica  fica 
por  esta  maneira  vestígio,  porque  o  mercúrio, 
impedindo  a  passagem  da  luz,  quando  sobe  ou 
desce,  restringe  ou  alarga  o  espaço,  em  que  a 
luz  exerce  acção.  Este  vestígio,  que  se  revela  pe- 
los processos  pliotographicos.  é  mancha  escura 
terminada  inferiormente  por  um  contorno  bem 
^''     pi-onunciado. 

Sendo  o  papel  movei,  de  maneira  que  a  folha 
vae  recebendo  successlvamente  a  Impressão  da 
luz,  e  estando  o  papel  entre  dois  vidros,  dos 
quaes  um  tem  traços  horisontaes,  que  represen- 
tam millimetros,  e  traços  verticaes  que  servem 
para  Indicar  horas,  a  mancha  fica  escjuadriada,  e 
a  mediçlio  das  variações  torna-se  facll  e  exacta, 
assim  como  a  determinação  das  horas  correspon- 
dentes. 

A  mesma  luz,  que  dá  o  vestígio  das  variações 
barometrlcas,  passa  através  da  lente  /',  incide 
nas  hastes  dos  thermometros,  que  são  pintadas 
de  preto,  com  apenas  ura  pequeno  intervallo 
correspondente  ás  columnas  mercuriaes,  c  vae 
exercer  Imraedlatamente  a  sua  acção  sobre  o  pa- 
pel, que  passa  encostado  ao  lado  opposto  das 
^  mesmas  hastes.  O  Intervallo  transparente  do  tlier- 
mometro  molhado  é  mais  estreito,  e  por  este  mo- 


nlvel  do  mercúrio  na  tina,  porque  a  relação  entre  a  secção  do  tubo  1  tlvo,  sendo  o  alvo  movei,  ficam  duas  manchas  dlstlnctas  sobre 
e  a  da  tina  é  de  0,002o03.  I  o  papel,  sendo  mais  clara  aquella  que  é  correspondente  ao  tliermo- 


VI 


metro  molhado.  Os  contornos  inferiores  d"estas  manchas  indicam 
as  variações. 

Entre  as  hastes  verticaes  dqsthermometros  ha  uma  lamina  estrei- 
ta, com  orificios,  que  ^.^  ^^ 
'  representam  graus.  A 
luz,  passando  também 
por  estes  orificios,  dei- 
xa vestigios  delles,  so- 
bre o  papel,  em  linhas 
horisonlaes.  Medem-se 
as  variações,  attenden- 
do  a  essas  linhas,  e 
empregando  uma  ré- 
gua especial  para  a  de- 
terminação das  horas. 

Sendo  necessário  es- 
tabelecer pontos  de 
partida ,  e  de  referencia , 
na  medição  das  varia- 
ções, interrompe-se  a 
luz  na  occasião  das  ob- 
servações directas,  e 
assim  se  determina  a 
interrupção  dos  con- 
tornos. 

Os  alvos  movem-se 
sobre  carris  metalli- 
cos,  e  recebem  o  movi- 
mento de  um  relógio, 
por  via  do  eixo  e,  e  das 
duas  cadeias  sem  ílm, 
que  a  fig.  1.^  repre- 
senta. 

O  baropsychrogra- 
pho  está  estabelecido 
sobre  uma  mesa  muito 
solifla,  de  madeira  de 
carvalho,  collocada  em 
uma  casa  escura,  no  quarto  pavimento  do  observatório. 

Concluída  esta  breve  noticia  do  apparelho,  que  serve  n'este  ob- 
servatório, desde  18  de  dezembro  de  Í8G4,  para  o  registo  das 


variações  barometricas  e  thermometricas,  devemos  dizer  que  o 
baropsi/c/irograplio  tem  funccionado  regularmente,  não  havendo 
inconveniente,  e  nolando-se  vantagem,  pela  reunião  dos  dois  re- 
gistos em  um  só  elegante  apparelho. 

Ao  sr.  .lulio  Salleron  devemos  dar  aqui  louvor  pelo  cuidado  quo 
teve  na  construcção,  e  pelo  traballio  penoso,  de  que  se  quiz  incum- 
bir, fazendo  numerosas  experiências  e  repetidos  ensaios,  para  dar 
cumprimento  ás  instrucções  que  recebera  d'este  observatório. 

O  baropsi/chrographo  não  pode  ser  considerado  como  instru- 
mento novo,  porque  reúne  o  barographo  e  o  psychrographo  de 
Ronalds ;  mas  tem  dii'eito  a  ser  apreciado  como  feliz  combinação  de 
instrumentos  conhecidos,  que  foram  melhorados  na  occasião  em 
que  se  reuniram. 

O  barographo  e  o  thcrmometro  duplo  de  Ronalds,  construídos 
em  1834,  e  que  funccionaram  om  Oxford,  no  observatório  Rad- 
cliíTe,  durante  um  anno,  que  findou  no  outono  de  1855,  eram 
mui  diversos  daquelles,  que  dez  annos  antes  haviam  sido  experi- 
mentados no  observatório  de  Kew,  e  que  foram  dcscriptos  nas 
tranuacções  philosopJiicas  de  1847. 

Não  são  de  igual  importância  as  differenças  entre  o  nosso  baro- 
psychrographo  e  os  instrumentos  que  funccionaram  em  Oxford :  to- 
davia parece-nos  que  são  melhoramentos  attendiveis  aqueiies  que  o 
sr.  Salleron  realisou,  pela  reunião  dos  dois  instrumentos,  c  por  al- 
gumas pequenas  modi- 
^/     flcações,  que  se  notam 
„^j ^;^E?^^F-^    facilmente,  comparan- 
do a  descripção,  que 
n'estas  paginas  deixa- 
mos escripta,  com  as 
descripções  do  photo- 
barographo,  e  do  pho- 
to-llierraographo    pu- 
blicadas pelo  sr.  Ro- 
nalds, nos  seus  relatórios  dirigidos  á  associação  britannica  para  o 
adiantamento  das  sciencias. 

O  Observatório  do  Infante  D.  Luiz  dispõe  da  luz  do  gaz  para  o 
seu  baropsijchrographo,  e  adoptando  um  systema  análogo  de  re- 
gisto para  as  variações  magnéticas,  tem  três  bicos  de  gaz  para  os 
magnctographos,  e  em  breve  disporá  de  mais  um  para  o  seu  ele- 
ctrographo,  cuja  construcção  foi  conÇada  a  um  dos  melhores  fa- 
bricantes inglezes. 


FHADESSO  DA  SILVEIRA. 


Fig.  l/^-i. 


OUÓLOGICO 


)poslo  no  lim;  ;i  ni;iior  llii  70í,;),  a  menor  7;j!»,r).  A  media 
aragens  em  oulnhro  ò  de;  7G0,0. 
íssando  o  geral  Slí  foi  a  pressão  suílicientemcntc  regular, 
proximidades  da  terra  se  elevou  a  765,0  para  baixar  a 
o  dia  da  entrada  no  Rio  de  Janeiro, 
peratiira  do  ar  foi  aiigmentando  com  regularidade  (não 
em  algumas  descidas  momentâneas  causadas  pelas  cliu- 
laxima  temperatura  27%G  foi  notada  na  região  das  calmas 
N,  pelos  24"  O. 

peratura  da  agua  do  mar  loi  successivamente  augmen- 
contar  de  20",7,  em  37°  N  e  1 1",8  O,  até  alcançar  27°,7 
N. 

pcnitura  máxima  da  agua  do  mar,  á  superfície,  achou-se 
vel  superior  da  columna,  e  /)  o  pa- 1  niente  sobre  o  papel  sensível  do  alvo  G  dms  graus  mais  ao  N  do  que  a  correspondente  do  ar.  Este 
pensador  de  réguas  articuladas  de  I  metallicos  p  g  p'  são  destinados  para  equilj  foeii  explicaçãq. 

je  está  collocado  Fig.  2.«  e  o  do  psychrometro.       jm  outubro  caminha  para  o  S ;  lia  tendência  para  resfriar 

Aluzdobicodegaz,  pair  como  a  agua  ao  N  do  equador;  porém,  as  grandes 
collectora  /,  seguindo  tai|e  agua  do  oceano  precisam  de  mais  tempo  para  perderem 
camará  barométrica  achai^quindo,  cmquanto  o  sol  lhes' estava  perpendicular, 
fenda  estreita,  e  depois  ati,-  Jos  9°  N,  a  temperatura  da  agua  do  mar  diminuo  suc- 
ctiva  da  camará  escura,  ii>  vagarosamente,  descendo  com  grande  rapidez  nas  pro- 
termina  uma  acção  çii,iiiades  da  costa  do  Rio  de  Janeiro,  sendo  a  ultima  observação 


suas  instruco 
cessivo,  se  aí 
ir  o  navio  mu 
zes,  do  para) 
outubro  é  de. 
zida  de  navio 

Do  equada 
o  geral  SE  fo 

Foi  portan 
Não  sendo  cu 
em  conta  as  c 

A  este  res| 
a  seguinte  noi 

«Comparar 
de  Lisboa  8  oi 
foi  mais  curta 
uma  com  mai 
veiu  com  48  d 

As  observar 
todo  o  1'igor  e 
tricas,  do  esta 
horas,  acresce 
As  observaçi5c 
profundidade, 
e  8  horas  da  i 
dia  e  8  da  noit 

O  sr.  Pedro 
gresso  de  Rru; 

A  maior  pr 
28°  N,  e  11, h 
são  media  n'ei 
ções  compilad 
764,5.  a  secção  do  tubo  1  tivo,  sendo  o  alvo 

Emquanto  d  |  o  papel,  sendo  mai-se  em  alterna- 

tivas, não  descí  3ntos  variáveis 

do  SO,  a  prés  eve  um  movi- 


rtode"12dias; 

ro,  de  40  dias. 
IS,  se  levarmos 

seu  jornal  com 

)s,  que  saíram 
minha  viagem 
ido  entre  estas 
no  mesmo  dia 

ram  feilas  com 
s,  psychrome- 
í;ra,  de  2  em  2 
e  9  da  manhã, 
superfície  e  na 
anhã,  meio  dia 
por  dia,  meio 

icções  do  con- 

e  770,1  pelos 
'l  NE.  A  pres- 
ilo  as  observa- 
Wandez,  é  de 


de  22°,  3. 

A  densidade  da  agua  do  mar  tem  em  gera(  uma  marcha  opposta 
á  da  temperatura.  A  máxima  1,027,  (representando  1,000  a  den- 
sidade da  agua  distillada  a  0°)  foi  a  da  primeira  observação  em 
37°  N;  a  ininima,  1,0225  em  5°  N  e  25°  O;  d'este  ponto  para 
diante  augmenta  até  ã  costa  do  Rio  de  Janeiro,  onde  se  marca 
1,0264. 

A  humidade  do  ar  no  mar  não  é  tão  grande  comos  e  nos  afi- 
gura, e  como  antigas  idéas  faziam  crer.  Não  são  raras  as  observa- 
ções de  65°  e  60°  na  região  do  geral  NE,  e  ainda  na  região  da 
monção  SO,  com  chuvas  e  calmas,  se  vêem  algumas  observações 
de  75°,0. 

N'estes  40  dias  de  navegação  fez  o  sr.  Pedro  da  Silva,  auxiliado 
ás  vezes  pelo  seu  piloto  o  sr.  Eduardo  Augusto  Garraio,  as  seguin- 
tes observações : 

Barometricas 493 

Psychrometricas 402 

Nuvens  estado  do  céu  e  tempo 402 

^,  „       ,        ,  ,  (ásuperlicie H5 

Temperatura  da  agua  do  mar  „     ,. ,  , 

/  na  profundidade. .   Ho 

Densidade  da  agua  do  mar 77 

Direcção  e  força  do  vento 135 

Não  se  mencionam  aqui  observações  de  variação  da  agulha,  de 
correntes,  etc,  que  são  mais  propriamente  marítimas. 

O  sr.  Pedro  da  Silva  acompanha  o  seu  jornal  com  as  curvas  ba- 
rometricas, e  psychrometricas,  tendo  á  margem  as  posições  do  na- 
vio, direcção  e  força  do  vento. 

Com  este  são  já  oito  diários  meteorológicos  que  temos  recebido 
do  sr.  Pedro  da  Silva. 


BRITO  CAITLLO. 


['OSTOS  METEOROLÓGICOS 

POSTO  DE  CAMPO  MAFOR 


Damos  em  seguida  um  resumo  tias  observaçijes  leilas  neste 
poslo  sob  a  iiiustrada  direcção  do  sr.  doutor  António  Maíia  Rodri- 
gues dos  Santos. 

Do  exame  d"este  mappa  eonc!ue-se  que  nos  annos  de  1861 
a  18G3  a  oscillaeno  niaxima  da  pressão  atmospiíerica  foi  de 
4I,^'(-  miiiinietros,  e  portanto  \J'd  inferior  á  observada  em 
Lisboa. 

A  (]uantidade  media  de  cbuva  annuai  é  representada  por  ?j8;!,0 
millimetros;  a  recoibida  pelo  iidograplio  do  observatório,  nos 
mesmos  annos,  é  em  media  783,5  millimetros;  ha  pois  uma  diíTe- 
rença  de  202.3  na  distribuieãd  das  ebuvas  nVstas  duas  localidadi's. 


As  teníperaturas  observadas  n'este  poslo  são  geralmente  supe- 
riores ás  de  Lisboa,  principalmente  em  jiilbo  e  agosto:  ifestes  me- 
zes  frequentemente  se  nolam  períodos  de  8  a  12  dias  rons(!Cutivos 
nos  ([uaes  a  máxima  diária  oscilla  entre  .3()  e  42  graus  centígrados, 
attingindo  alguma  vez  43  e  44°;  e  por  tal  modo  permanecem  ele- 
vadas as  temperaturas,  que  a  media  d;is  máximas  em  julho  é 
34",82  e  em  agosto  33",  1.  Observa-se  porém  que  as  minimas  diá- 
rias são  relativamente  inferiores  em  todo  o  anno,  dando  o  resul- 
tado médio  10",21  para  valor  d'este  elemento.  Esta  circumstancia 
explica  a  pequena  diíTerença  que  se  nota  entre  as  temperaturas 
medias  das  duas  localidades  comparadas. 


ANNOS 

Prcssiio  atmospiíerica  em  millimetros 

Temperatura  em  graus  centcsimaes 

Medias 

llavima 
absoluta 

Mininia 
absoluta 

Data  da  luaxima 

Data  da  mininia 

Medias 

Masima 
media 

Mininia 
media 

Máxima 
absoluta  - 

Minima 
absoluta 

Data  da  máxima 

Data  da  mininia 

1861 
1862 
1863 

Medias. . 

737,44 
737,22 
739,20 

747,68 
747,88 
7S1,90 

719,82 
710,66 
72i,13 

3  março 
;!0  jan. 
18  dez.  1862 

24  dez.  1860 
21  nov. 
4  niarfo 

16,27 
15,90 
15,85 

23,03 
22,66 
23,03 

22,91 

10,.5d 

10.28 
9,81 

44,0 
4:í,6 
43,3 

—  1,6 

—  2,7 
-0,9 

10  ag. 
1  ag. 
Sjul. 

18  dez.  1860. 
12  fev. 
17  jan. 

737,95 

749,15 

718,21 

16,01 

10,21 

43,6 

—  1,7 

ANNOS 

Tensão  do  vapor 
atniospherico 
em  millimetros 

Humidade 

relativa 

saturação  =10(1 

Quaniidade 

de  cbiiva 

em  millimetros 

EvaporaçSo 

Numero 

de  dias  de  chuva 

cuja  agua 

se  mediu 

Serenidade 
do  céu 

Ozone 

Velocidade  do  vento  em  kilometros 

media 

máxima 

1861 
1862 
1863 

Medias.  . 

8,70 
8,68 
8,46 

63,12 
63,18 
60,61 

639.5 
665,7 
423,9 

2641,8 

2274,3 
2309.5 

101 
101 
81 

6,1 
0,0 
6,i 

4.3 
4,2 
4,3 

12,37 
13,20 
12,57 

5'i 
60 
61 

8,61 

62,.30 

583,0 

2i08,6 

9i 

6.2 

4,3 

12.71 

oS 

ANNOS 

Frequência  dos  veníos 

N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

.SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

39 
27 
35 

0. 

WSi} 

.NO. 

N.NO. 

Calm.-is 

1861 
1862 
1863 

Medias . . 

43 
45 
57 

41 
56 
43 

51 
66 
89 

44 
36 
37 

37 
51 
81 

42 
74 
80 

61 

78 
55 

52 
44 
17 

30 
41 

29 

51 
45 
31 

40 
50 
27 

13 
23 
33 

63 
33 
53 

241 
272 
259 

62 
74 
50 

87 

78 

100 

48 

47 

69 

39 

36 

65 

65 

38 

33 

42 

39 

34 

23 

60 

258 

62 

88 

Latitude  do  posto  +  39°.  2'.  ^.     Longitude  6°.  39'.  0.  Greenwich. 

Altitude  da  tina  do  barómetro  284,5  metros. 

Os  elementos  d"este  mappa  são  deduzidos  das  observações  das  9  horas  da  manhã,  meio  dia  e  9  da  noite:  exceptua-se  a  tempe- 
ratura media,  que  foi  obtida  da  máxima,  minima,  9  horas  da  manhã  e  9  da  noite.  No  mez  de  janeiro  de  1801  não  se  fizeram  oliser- 
vações  anemometricas. 

Entre  os  postos  meteorológicos,  que  actuahnente  estão  em  rela- 
ções directas,  e  permanentes,  com  o  observatório  do  Infojite  D.  Luiz, 
merece  menção  especial  o  posto  meteorológico  de  Campo  Maior, 
pela  espontânea  dedicação  do  director,  pelo  seu  exemplar  serviço, 
6  pelo  cuidado  constante  na  conservação  e  melhoramento  do  esta- 
belecimento que  dirige,  e  que  tem  regularmente  mantido  durante 
alguns  annos. 


Folgamos  de  ver  que,  entre  os  homens  intelligentes  e  estudio- 
sos, que  vivem  retirados  no  interior  do  paiz,  alguns  cavalheiros 
imitam  já  o  procedimento  do  sr.  doutor  Santos,  e  esperámos  que  tão 
nobre  dedicação  se  multiplicará  entre  nós,  no  que  muito  deve  ga- 
nhar a  sciencia,  dando  assim  Portugal  um  contingente  de  grande 
valor  para  o  serviço  internacional,  que  os  governos  das  principaes 
nações  promovem  agora  com  grande  fervor. 


(íama  lobo. 


< 


ADVERTÊNCIA 


Latitude :{8'\  43'.  I3",I.N. 

Longitude 9».  08'.  20", r).  O.  f.reenwicli. 

Distancia  ao  Tejo  . . .  iai7,0.  metros 
.Mliliidcdaliiiadoba- 

rograplio 102.3.  metros 

Barographo.  — Regista  piíotograpliicamente  as  variações  da 
pres.sio  almospiíerica. 

As  alturas  baiometricas,  deduzidas  d"este  instrumento,  bem 
como  as  oi)tidas  por  observações  directas,  referem-se  ás  do  baró- 
metro padrão. 

A  reducção  das  alturas  á  temperatura  O"  da  escala  cenligrada 
é  feita  pelas  taboas  de  Haeghens. 

Psychrographo.  — É  o  psycbrometro  de  Augusto  apropriado 
ao  regisUi  pliotographico.  Pelo  emprego  de  um  só  relógio  e  da 
luz  de  um  só  bico  de  gaz,  se  oblem  o  registo  continuo  e  simultâ- 
neo do  psycbrometro  e  do  barómetro. 

As  deducções  psyclirometricas  são  feitas  pelas  taboas  de  Haeg- 
hens, baseadas  na  formula  de  Augusto,  com  os  coeíricientes  de 
Regnault. 

A  humidade  relativa  do  ar  é  e.xpressa  em  fracções  do  estado  de 
saturação  representado  por  100. 

Todos  os  thermometros,  destinados  á  determinação  da  tempe- 
ratura e  humidade  do  ar,  estão  coUocados  ao  abrigo  do  sol,  da 
chuva  e  da  irradiação,  em  espaço  onde  o  ar  livremente  circula: 
A  elevação  destes  thermometros  sobre 

o  terraço  é  de 1,3  metros 

e  sobre  o  terreno  adjacente 19,0      » 

*     A  sua  altitude 103,0      » 

Thermometro  de  irradiação  diurna.  —Um  thermometro  de 
máxima,  do  systema  de  Phillips,  de  reservatório  espherico  preto, 
collocado  no  interior  de  um  tubo  de  vidro  hermeticamente  fechado, 
e  exhausto  de  ar,  está  situado  ao  S  do  observatório,  e  exposto  aos 
raios  directos  do  sol,  para  marcar  a  temperatura  máxima  da  irra- 
diação diurna  em  cada  dia. 

Thermometro  de  irradiação  nocturna. — Um  Iherniometro  de 
minima,  systema  Rutheribrd,  de  esphera  preta,  posta  no  foco  de 
um  espelho  parabólico,  metallico,  é  dirigido  para  o  zenith,  toda  a 
noite,  do  terraço  do  observatório.  Este  thermometro  faz  conhecer 
a  irradiação  nocturna.  Quando  as  noites  inculcam  chuva,  não  se 
expõe. 

Thermometros  das  temperaturas  extremas  da  relva.  —  Um 
thermometro  de  máxima  e  outro  de  minima,  deitados  na  relva, 
sempre  viçosa  sobre  o  terreno,  e  em  perfeito  contacto  com  ella, 
expostos  á  irradiação,  marcara  as  temperaturas  da  relva,  máxima 
e  minima,  de  cada  dia. 

Todos  os  thermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  afe- 
ridos pelo  parirão  do  observatório,  thermometro  normal  offere- 
cido  pela  commissão  de  Kew. 

Anemographo.  —  Regista  continuamente  a  direcção  e  a  veloci- 
dade do  vento.  O  catavento  ò  o  motor  para  o  registo  dos  rumos 
dos  ventos;  e  uma  ventoinha  de  Robinson  determina  o  registo 
das  velocidades. 

Os  rumos  dos  ventos  n'estes  mappas  são  os  predominantes  ou 
médios  dos  havidos  da  meia  noite  ou  do  meio  dia  ate  ás  2  horas, 


das  2  até  ás  4.  das  4  até  ás  G,  etc.  Os  rumos  subtendem-se  sem- 
pre referidos  á  meridiana  verdadeira. 

As  velocidades  são  os  números  de  kilomelros  percorridos  até 
1,  2,  3  horas,  ele,  depois  da  meia  noite  ou  do  meio  dia.  Quando 
na  linha  correspondente  a  C  (calma)  estiver  algum  kilonietro,  esta 
velocidade  deve  atlribuir-se  ao  vento  que  se  seguiu  á  calma. 

A  ventoinha  e  o  catavento  tèem  uma  elevação  superior  a  todos 
os  edifícios  circumvizinhos. 

Elevação  media  do  catavento  e  ventoinha  sobn;  o  terreno 

adjacente ; 24,4  metros 

Sua  altitude  media 108,4      » 

Udographo. — Regista  a  chuva  e  as  horas  em  que  choveu.  O  peso 
da  agua  pluvial,  que  vae  caindo,  faz  pender  cada  vez  mais  o  reci- 
piente interno  do  udographo,  e  este  movimento  produz  o  do  tirante 
que  maneja  o  lápis  sobre  a  escala  traçada  no  papel  do  registo. 
Elevação  do  recipiente  do  udographo  sobre  o  terreno 

adjacente 22,8  metros 

Sua  altitude 10G,8      » 

Udometro  da  estação  inferior. — É  o  udometro  de  Babhiet. 
collocado  firmemente  no  terreno  adjacente  ao  observatório. 
A  elevação  sobre  o  solo  do  udometro  da  estação  inferior 

é  de 1,6  metros 

A  diííerença  de  nivel  dos  dois  instru- 
mentos    21,2      » 

A  chuva  é  medida  com  a  approximação  de  0,1  de  miilimetro. 
Vaporimetro.  —  Um  vaso  cylindrico  de  metal,  pintado  de  bran- 
co, nivelado  e  firmemente  estabelecido,  contém,  até  dois  terços 
de  sua  altura,  agua,  que  se  evapora,  exposta  livremente  ao  tempo. 
Parallelo  ao  vaso  eleva-se  um  tubo  de  vidro  que  com  elle  com- 
munica  por  uma  estreita  abertura.  Todos  os  dias  ao  meio  dia  dei- 
ta-se  mais  agua  até  a  superfície  livre  do  liquido  contido  no  tubo 
tocar  uma  ponta  de  metal,  que  serve  de  index  ou  ponto  de  refe- 
rencia. A  quantidade,  que  no  dia  immediato,  á  mesma  hora,  o  ni- 
vel do  liquido  tiver  descido,  expressa  em  millimetros,  representa 
a  agua  evaporada  nas  ultimas  2i  horas.  Aclia-se  esse  numero  de 
millimetros  deitando  com  um  vaso  graduado,  e  cuja  relação  de 
capacidade  para  o  vaporimetro  é  conhecida,  a  necessária  quanti- 
dade de  liquido  para  que  a  sua  superfície  suba  até  tocar  o  ponto 
de  referencia  ou  de  partida.  Esta  medida  faz-se  com  a  approxima- 
ção de  0,0 i  de  miilimetro. 

O  vaporimetro  está  situado  no  campo,  perlo  do  udometro  da 
estação  inferior,  e  ao  mesmo  nivel  d'elle,  exposto  á  livre  acção  do 
vento,  ao  orvalho  e  á  chuva.  Se  aconteceu  ter  chovido,  a  evapora- 
ção deduz-so  da  agua  existente  no  vaporimetro,  c  da  que  foi  dada 
pelo  udometro  vizinho. 

Ozonometro.  —  Todos  os  dias  ás  9  horas  da  manhã  expõe-se 
ao  ar  livre,  ao  abrigo,  porém,  da  chuva  e  dos  raios  do  sol,  uma 
tira  de  papel  amido-ioduretíido.  Ás  9  horas  da  noite  remove-se  da 
exposição,  e  substitue-se  por  outra  igual,  que  na  manhã  seguinte 
se  tira,  e  se  suljstitue  da  mesma  forma  por  outra.  De  cada  vez 
que  se  tira  o  papel,  que  esteve  exposto  12  horas,  iramerge-se  im- 
mediatamente  em  agua  distillada.  A  côr  que  toma,  designa-se  en- 
tão pelo  numero,  que  na  escala  ozonometrica  representa  a  côr 
mais  similhante.  O  ozonometro  é  o  de  James  (de  Sédan). 

Serenidade  do  céu. — Represenla-se  por  10  o  céu  sem  nu- 
vens, e  o  totalmente  coberto  por  0:  este  denomina-se  céu  coberto, 
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aquelle  céu  sereno.  Os  algarismos  entre  O  e  40  representam  os 
estados  intermédios:  correspondendo  I  a  ^,  2a^,  3a^g,  etc, 
do  céu  sem  nuvens. 

Estes  algarismos  designam  o  que  se  tem  convencionado  chamar 
graus  médios  de  serenidade. 

Nuvens. — As  configurações  das  nuvens  são  indicadas  pela  no- 
menclatura de  Hoivard.  Os  seus  nomes  e  abreviaturas  são  os  se- 
guintes : 

PRIMARIAS 

Cirrus Ci. 


Cumulus G. 

Stratus St. 

Nimbus Ni. 

SECUNDARIAS 

Cirro-Cumulus Ci.-C. 

Cirro-Stratus Ci.-St. 

Cumulo-Stratus C.-St. 

Cumulo-Mnibus C.-Ni. 


ABREVIATURAS 

ag- 

aguaceiro 

fus. 

fusilando 

oz. 

ozone,  ozonometro 

alg. 

algum,  alguma 

ge- 

geada 

prox. 

próximo 

alg.  t. 

algum  tanto 

gra. 

graniso 

pt. 

poente 

app. 

apparencias 

gro. 

grossas 

q- 

quadrante 

ar. 

aragem 

h.  s. 

balo  solar 

qq. 

quadrantes 

ase. 

ascendente 

h.  1. 

»    lunar 

qn. 

quente 

asp. 

aspecto 

h.  ord. 

»    ordinário 

raj. 

rajadas 

1..  t. 

bom  tempo 

h.  ext. 

»    crtraordinario 

rep. 

repetidos 

hnf. 

bafagem 

tior. 

horisonle 

rei. 

relâmpagos 

liast. 

bastante 

liu. 

húmido 

rhe. 

rltcometro 

bon. 

bonança,  bonançoso 

jiit. 

intenso 

ri. 

rijo 

l)r. 

brando 

inter. 

intercuUos 

sar. 

saraiva 

C. 

Calma 

irr. 

irregidar 

sec. 

secco 

cac. 

cacimba 

irrad. 

irradiação 

som. 

sombra,  sombrio 

car. 

carregado 

1.  zod. 

luz  zodiacal 

st. 

stação 

cer. 

cerração 

lev." 

levemente 

..    inf. 

»      inferior 

Cll. 

chura 

lig- 

ligeira 

"    siip. 

"  ,    superior 

»  irii. 

«      miúda 

lig." 

ligeiramente 

t. 

tempo 

»  niod. 

«     moderada 

liiii. 

limpo 

temp. 

temporal 

.'  ra. 

"      rala 

[ij. 

manhã 

th.  c. 

thermometro  centígrado 

»  seg. 

•>     seguida 

in.  t. 

mau  tempo 

til.  á  som 

thermometro  á  sombra 

chuv. 

chuviscos 

m.   b.    t 

muito  bom  tempo 

»  exp. 

thermometro  exposto 

r. 

claros 

mod. 

moderado 

told. 

toldado 

cl. 

claro  (Ifiupo) 

m.  d. 

meio  dia 

tr. 

trovões 

(lese. 

descendente 

iij.  II. 

meia  noite 

trov . 

Iroroada 

diu. 

diurna 

II. 

noite 

tr.  loií. 

trovões  ao  longe 

1?I1C. 

encoberto 

iiev. 

neioeiro 

tur. 

turvo 

eiiij. 

enneroado 

iie. 

névoas 

lul. 

udometro 

CSC. 

escuro 

IIOC. 

nocturna 

V. 

vento 

p.^p.  par 

cspelíio  parabólico 

nt. 

nascente 

vap. 

raporoso 

ixir. 

extremamente 

iiiib. 

nublado 

cir. 

vapores  cirrosas 

f. 

(rio 

nu. 

nuvem 

var. 

variação 

for. 

forte 

»   des. 

nuvens  destacadas 

vriit. 

ventoso 

fr. 

fresco 

»    disp. 

u      dispersas 

\ir. 

virarão 

fra. 

frnrn 

iir. 

orviillio 

z. 

zeiiilh 

Anno  meteorológico. — (lonicça  no  I."  de  de/.cinlini,  r  limla 
ern  :{()  de  noveinbrn  do  anno  civil  iniincdialo. 

Inverno  meteorolorjico:  di-zi-mbro,  janeiro  o  fi;v('rciro. 

Primarem:  março,  abril  c  maio. 

Verão:  juiilio,  julho  e  agosto. 

Outono:  setembro,  outubro  o  novembro. 

MAGNETG.MFJROS  K  MAGNKTOGRAPIIOS 

Para  o  fstiidn  do  magnetismo  terrestre  possue  o  observatniio 
duas  colÍL-cções  de  instrumentos:  uma  de  magnetomtítros,  desti- 
nada ás  determinações  absolutas  da  declinat;ão,  inclinação  e  força 
horisonlal;  e  outra  composta  de  |iliolo-magnelographos,  que  ser- 
vem jiara  o  registo  continuo  das  variações  dVsses  elementos. 

Magnetometro  de  declinação.  —  A  barra  magnética  (reste  in- 
striimenln  é  rylindrica  e  òca,  e^í;i  susp(>nsa  por  um  só  fio  de  seda 


siin  tiirsão:  tem  de  cumprinienld  !»,()  ceiilimelros,  e  de  |»eso  35,6 
grammas. 

Na  extremidade  S.  (Testa  barra  está  engastada  unia  Iciile  arliro- 
matica,  e  na  extremidad(^  N.,  correspondendo  á  ])osição  do  foco 
da  lente,  engasta  um  disco  de  vidro  em  que  está  aberta  uma  es- 
cala dividida  em  40  partes.  O  meio  da  e.scala  está  no  eixo  geomé- 
trico da  barra,  e  cada  divisão  d  igual  a  2', 28.  lista  disposição  per- 
milte  conhecer  o  angulo  formado  pelo  eixo  magnético  da  barra, 
com  o  seu  eixo  geométrico. 

A  observação  faz-se  releriíiilo  a  direcçrni  do  eixo  i)ta<ineliro  da 
barra  ao  vértice  do  torreão  do  aiiligd  observatório  do  caslello, 
empregando  imi  lliiHidoiild  que  fornia  parte  do  declinometro. 

Magnetometro  de  inclinação. --K  o  inrlinometro  da  construc- 
ção  de  llarrair.  Cada  inna  das  duas  agulhas  de  iiicliiia(;ão  ('i  de 
figura  rhiinilioidal.  Ii'in  de  coinprinienlo  !».'(  ceiílinietros,  e  pro- 
ximamente O  inillimetros  na  maior  largura. 
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í)ianif'tro  do  ciiriilo  vertical Io. 2  oiMitimclro.s 

DiamiHro  (lo  circulo  aziímitlial 9,8        » 

Os  dois  rionios  do  circulojertical  são  de  1'. 

Oblem-se  a  inclinação  magnética,  tomando  a  media  de  32  iei- 
luras  feitas  com  as  duas  agulhas  antes  e  depois  da  inversão  dos 
poios,  nas  16  posições  que  tomam  no  meridiano  magnético  cm 
^relação  aos  dois  zeros  do  circulo  vertical. 

Magnetometro  uniGlar. — Os  dois  magnetes  d'esteinsliiini('iil(i 
são  cylindiicos;  o  magnete  desviante  é  massiço,  tem  105  millinu'- 
tros  dé  conipiirnenlo  e  1 1  de  diâmetro:  o  magneto  dosviado  é  òco, 
tem  80,5  millimelros  do  comprimento  e  7.0  de  diâmetro  externo. 
Um  lio  do  soda,  som  torsão,  suspende  qualiiuei-  d'ostes  magnetes 
com  o  espelho  annexo.  A  escala  é  dividida  em  900  parles  cada 
uma  igual  a  r,OI  1 ,  o  está  lixa  ao  óculo  de  observar.  O  instrumento 
só  so  move  no  plano  hnrisontal,  girando  o  prato  superior  sobre 
o  inferior  graduado ;  este  circulo  azimuthal  tom  dois  [lonios  do  20". 
A  iibservação  dos  desvios  faz-se  empregando  as  distancias  ;J3,.'>.3 
o  42,07  contimoti'os.  e  o  tempo  de  uma  oscillação  do  magnete 
desviante  deduz-se  do  24  serips  de  100  oscillaçõos.  O  methodo 
do  observação  é  o  tlenominado  de  mr.  Lainont,  o  nas  equações  em- 
pregadas assim  como  nas  diversas  deducções,  seguem-se  os  mo- 
Ihodos  adoptados  no  observatório  de  Kew. 

Os  Ires  magnetometros  estão  collocados  sobre  columnas  de  pe- 
dra, om  uma  casa  de  madeiía  situada  no  campo  adjacente  ao  ob- 
servatório, o  assas  afastada  de  edifícios.  Na  construcção  d'esta 
casa  não  so  aihnittiu  forro. 

Magnetographos. — A  collocção  é  constituída  poios  seguintes 
instruniontos: 

1.°  Magnetograpito  de  declinarão: 
2.°  Magnelograplio  bifilar; 
3.°  Magttetographo  balança. 

Estes  instrumentos  de  registo  photograp/iico  estão  em  uma  casa 
de  abobada  no  pavimento  inferior  do  observatório,  construída  com 
todas  as  condições  necessárias  para  evitar  a  humidade  e  as  gran- 
des variações  de  temperatura. 

N'esta  casa  não  penetra  a  luz  do  dia,  o  na  sua  construcção  não 
se  admittiu  ferro. 

Os  magnetographos,  os  cylindros  registadores  e  a  machina  do 


rologii)  (pie  (lá  nio\  iiuí.Mito  a  estos  cylindros,  estão  collocados  sobrr 
cohunnas  de  pedra.  Os  centros  das  columnas  que  serviMU  de  lia- 
ses  ao  bifilar  o  ao  declinomolio  estão  na  direcção  E-O  magnética, 
e  os  centros  das  outras  columnas,  que  servem  de  bases  aos  cylin- 
dros o  ao  magnetograiiho  balança,  estão  na  linha  N-S. 

dada  um  dos  três  magnetographos  tem  um  pequeno  ospollm 
lixo  á  barra  magnética,  o  que,  portanto,  se  move  com  ella;  outro 
espelho  das  mesmas  dimensões  está  íixo  no  centro  de  cada  pilar. 

A  disposição  e  arranjo  dos  apparelhos  pormitte  que  os  dois  es- 
pelhos do  mesmo  inslrumonlo  .só  recebam  a  luz  de  gaz  que  parlo 
do  um  iionto  íixo,  sendo  por  ellos  reflectida  pai'a  os  cylindros  re- 
gistadores, nos  quaos  cada  espelho  dá  um  ponto  luminoso  actuando 
continuamontíí  sobre  o  papel  photographico.  Consegiiintomont(! 
par"!  cada  instrumento,  o  espelho  da  bana  magnética  pioduz  uma 
linha  curva  photographada  mais  ou  menos  sinuosa  conforme  a 
grandeza  das  suas  variações,  e  o  espelho  íixo  dá  uma  linha  recta 
que  sorve  de  linha  de  referencia  para  aj)rociar  essas  variações. 
Todos  os  instrumentos  magnéticos  foram  comparados  com  os  pa- 
drões do  obse!'vatorio  de  Kew. 

HORÁRIO 

As  observações  meteorológicas  directas  são  feitas  todos  os  dias 
ás  8  e  9  horas  da  manhã,  ao  meio  dia,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

As  observações  das  8  horas  são  transmittidas,  polo  telegrapho, 
para  o  observatório  de  Paris  ás  8  horas  o  15  minutos  da  manhã. 

Os  três  instrumentos  magnéticos  photo-regisfos  são  observados 
todos  os  dias,  directamente,  pelos  oculofe  de  que  estão  munidos,  ás 
10  horas  da  manhã,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

Quanto  ás  determinações  absolutas  da  declinação,  inclinação 
e  componente  liorisontal  magnéticas,  observam-sc  mensalmente: 
a  inclinação  geralmente  nos  dias  5,  15  e  23;  a  declinação  nos 
dias  8  e  23 ;  e  a  componente  liorisontal  uma  vez,  pelo  menos,  em 
cada  mez. 

A  confrontação  das  observações  directas  com  as  variações  horá- 
rias dadas  pelas  curvas  photographicas,  tanto  nos  instrumentos 
magnéticos  como  nos  meteorológicos,  conduz  á  deducção  dos  ele- 
mentos correspondentes  para  cada  uma  das  24  horas. 


iV.  B.  Os  mappas  das  observações  magnéticas,  abrangendo  todos  os  elementos  registados  e  os  obtidos  por  determinações  absolutas,  exigem  consi- 
derável trabalho  e  grande  estndo,  de  que  os  observadores  se  occupam,  com  o  devido  cuidado,  calculando  e  organisando  esses  mappas  pela  maneira 
njais  proveitosa  para  as  indagações  scientificas  n'esta  parte  da  physica.  Os  resultados  d'este  trabalho  serão  publicados  opporluiianieale.  e  com  toda  a 
regularidade  possível. 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

DEZEMBKO 

BAROGRAPHO 

" 

1863 

i.* 

2.^ 

.   ^-^ 

•i.-^ 

0.'' 

6.' 

7.» 

8." 

9.* 

10.=' 

U 

Meio  dia 

•l.'' 

2.* 

1 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

756,0 

— . 

— 

755,9 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

60,6 

— 

- 

61.1 

— 

— 

3 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-' 

63,9 

- 

- 

63.7 

- 

- 

4 

'     — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03,4 

— 

- 

64,4 

- 

— 

!) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

65,3 

— 

— 

63,8 

— 

— ' 

G 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

63,8 

— 

- 

63,2 

- 

— 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

63,6 

— 

- 

63.0 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

62,2 

— 

- 

61.9 

- 

— 

9 

— 

— 

— 

- 

— 

.  — 

— 

— 

64,0 

- 

- 

63,4 

- 

- 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

65,6 

- 

- 

65,1 

— 

— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

766.1 

— 

- 

765.5 

— 

- 

12 

— 

— 

'     — 

— 

— 

— 

— 

— 

66,0 

- 

- 

65,5 

- 

- 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

64,1 

- 

- 

63,3 

— 

— 

14 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

62,8 

— 

- 

62,2 

- 

- 

li) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6!. 9 

— 

— 

61.3 

- 

— 

lt> 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

61,6 

— 

- 

61,1 

- 

17 

7oS,7 

758,5 

758,3 

757.8 

757,7 

757,6 

757.0 

757,5 

58,1 

758.2 

757.9 

50,9 

750.2 

755.9 

IB 

57,() 

57,6 

57.4 

57,5 

57,6 

57.9 

58.3 

58,8 

59,2 

58,9 

58,1 

58,1 

57,0 

57,1 

Í9 

55,8 

55,8 

55,7 

35,5 

55.2 

55,4 

55,6 

55',7 

56,2 

56,3 

56,0 

56,0 

33,6 

55.5 

20 

56,3 

36,3 

56.2 

55,8 

55,6 

55.7 

5"), 7 

50,1 

36,3 

56,5 

■   55.9 

55,8 

35,5 

53.4 

21 

757,6 

757,7 

757,7 

757.7 

757,8 

758,1 

758,8 

759,1 

739,6 

760,0 

759,8 

759,6 

759.4 

759,1 

22 

62.2 

62,2 

62,1 

62,1 

62,3 

62,5 

62,8 

63,1 

63,3 

63,6 

63,6 

03,2 

03,0 

62,4 

23 

00,7 

60,8 

60,7 

60,3 

60,3 

60,2 

60.4 

60,5 

60,7 

60,6 

60,6 

60,2 

59,8 

59,0 

24 

G0,1 

59,9 

59,9 

59,8 

59,6 

59,7 

60,0 

60.4 

60,8 

61,0 

60.7 

00.4 

60,0 

59.7 

23 

60.8 

60,9 

60,9 

60.7 

oo.s 

61.2 

6i,(; 

02,2 

62,7 

62.8 

62.4 

02,6 

62.3 

62.0 

2(1 

03,3 

63.4 

63,5 

63,4 

63,4 

63.5 

6.3. 7 

63.9 

64,3 

64,4 

6V,0 

03.8 

63.4 

O.i.O 

27 

62,'i 

62.3 

62.3 

62.1 

61,8 

61,9 

62.0 

62,1 

62.3 

62,2 

01.8 

01.5 

01,1 

00,1) 

28 

61,3 

61,-i 

61.3 

61,2 

61.0 

61,2 

61.5 

01.7 

02,() 

62,7 

02.7 

02.0 

01,9 

01.5 

20 

62,1 

62.0 

62,1 

61.9 

62.0 

62,1 

02.3 

62.4 

02.9 

o:í.i 

02,7 

02.5 

02.0 

01.7 

30 

62,2 

61,9 

61,5 

61,0 

()0,8 

60,9 

(il.3 

01.4 

61.8 

01,0 

01.1 

60,8 

00.2 

00,0 

31 

r,'.),\ 

'58.8 

58,4 

58,1 

57,7 

57,8 

57,8 

57,8 

37,9 

58,3 

58,5 

58,2 

58.1 

57,9 

il.v... 

_.. 













703,04 

— 

— 

71)2,55 

„.. 

— 

llfdias  das  \^  ^ 
dcradas.  j" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

761.23 

- 

760,57 

- 

- 

3»  ... 

701,07 

76 1.02 

760.9:í 

760,75 

760.()S 

7G(),h:í 

701,11 

701,33 

761.68 

761,85 

761.03 

701,35 

701,02 

700,65 

llpilia^  do  nioz.  .  .  . 

701.97 

70I.Í8 

XV 


PllESSÀO  ATM()SI'HEK1CA  EM  MILLIMETROS 

BAROGKAPIIO 

DEZEMBRO 

1803 

3/^ 

i.« 

ii.^ 

6.^ 

7.'' 

S." 

9." 

737,7 

10.-^ 

11.^ 

Meia 
uoite 

Medias 

756,30 

Máxima 
absoluta 

Miuinia 
absoluta 

Va- 
riação 

753.(5 

^ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

1 

60,8 

— 

— 

— 

- 

- 

02,0 

- 

- 

- 

61,27 

- 

- 

- 

2 

63,1 

— 

— 

— 

- 

- 

04.3 

- 

- 

- 

03.80 

- 

- 

- 

■^ 

63,8 

— 

- 

- 

- 

- 

04,3 

" 

- 

-- 

oi,:í2 

- 

- 

- 

4 

63,1 

— 

— 

- 

- 

- 

o:!,4 

- 

- 

- 

o:í.9o 

- 

- 

- 

5 

62,3 

— 

- 

— 

- 

- 

63,9 

- 

- 

- 

03,35 

- 

- 

- 

0 

61,7 

— 

— 

— 

— 

- 

61,9 

- 

- 

- 

02.33 

- 

- 

- 

7 

00,') 

— 

- 

- 

- 

- 

01.9 

- 

- 

- 

01,72 

- 

- 

- 

S 

62,3 

— 

- 

— 

— 

- 

63,6 

- 

- 

- 

o;(.:t7 

- 

- 

- 

9 

64,3 

— 

— 

— 

- 

- 

63,2 

- 

- 

- 

63,03 

- 

- 

- 

10 

761.3 

— 

- 

- 

— 

- 

763,1 

- 

- 

703,30 

- 

- 

- 

11 

64,5 

— 

- 

— 

- 

- 

64,3 

- 

— 

- 

03,12 

- 

- 

- 

12 

62,4 

— 

- 

- 

- 

- 

62,2 

- 

- 

03,00 

- 

- 

- 

13 

61,4 

— 

~ 

~ 

- 

- 

01.0 

- 

- 

- 

02.00 

- 

- 

- 

14 

60.7 

— 

- 

— 

- 

- 

01,3 

— 

— 

- 

01,33 

- 

- 

- 

13 

60,0 

739,8 

739,7 

739,8 

739.8 

739,9 

39,6 

759,6 

739,4 

739,2 

00,57 

701,0 

739,2 

2,4 

10 

53,6 

53.4 

33.0 

53,8 

36,0 

56.5 

57,0 

57,3 

57,4 

37,4 

37.12 

39,1 

33,3 

3,8 

17 

56,9 

30.0 

30.3 

56,6 

30,0 

36,3 

36.2 

36,3 

50,4 

50,3 

37,30 

39,2 

56,3 

2.9 

18 

53,5 

53,4 

53,3 

53,7 

56,0 

56,2 

5D,4 

30,3 

36,4 

56,4 

35,43 

56,5 

35,1 

1.4 

19 

53.2 

55,3 

55,5 

53,8 

56.4 

56.6 

57.0 

57,4 

57,7 

57.7 

36,15 

57.8 

35,2 

2.0 

20 

730,1 

739.3 

739.7 

700.1 

700.4 

760,7 

701,0 

701.3 

761,7 

762.2 

739.49 

702,2 

737,6 

4.6 

21 

61.9 

01,8 

01,8 

61,7 

01.9 

01,8 

61,8 

61.9 

61,9 

61.3 

62.35 

03.0 

61.3 

2,3 

22 

38,8 

58.9 

58.9 

39.1 

39,0 

39,7 

59,8 

00.0 

60,2 

00,2 

00,00 

01.1 

58.8 

2.3 

23 

59,7 

59,7 

39.8 

00,0 

60,1 

00,2 

60,4 

00,7 

00,9 

00,.s 

00,18 

01.0 

59,5 

1,3 

24 

62.0 

02.1 

02.1 

02,0 

02,7 

03.0 

03,3 

03.4 

03,5 

03.3 

62,17 

03.3 

60,0 

2,9 

23 

(i2.'í 

02.7 

02.7 

02,9 

02,9 

63,0 

0:!,0 

03.0 

02,9 

62,7 

03,32 

04,3 

02.7 

1.8 

20 

00.7 

00.7 

00,8 

01,1 

61.1 

01,2 

01. 1 

01,2 

01,3 

61.3 

61,33 

62,6 

60,6 

2,0 

27 

61.2 

01.1 

01.2 

61.4 

61.7 

01,7 

62.1 

62.2' 

02,3 

62.2 

01,68 

62,8 

01.0 

1,8 

08 

61.6 

01.7 

01.8 

61,9 

62,0 

62.1    :     62,0 

62.2 

62,3 

62,4 

02,10 

03,2 

61,0 

1.0 

29 

59,0 

39,0 

39,8 

39,7 

39,7 

39.() 

39,4  • 

59,4 

59,5 

39.4 

00.51 

02.3 

39,4 

2.9 

30 

57,8 

38,2 

38.4 

38.5 

38,7 

38,9 

59,1 

59,2 

39,4 

59.4 

58,42 

59,4 

57,0 

1,8 

31 

701,83 
739,07 

- 

- 

- 

- 

_ 

762,92 
760,  H 

- 

- 

" 

702,38 
700.34 

- 

- 

- 

1,M 

4,          llnlias 
[     Ja.s  (Icoadas 

760,17 

700.33 

700,64 

760,82 

700,97 

701,08  1   701,18 

701,32 

761,45 

701.40 

701,08 

702,38 

700.00 

2.32 

2."] 

700.03 

- 

- 

- 

- 

—         701,40 

1            ! 

- 

- 

- 

701.32 

- 

— 

— 

lleilias  do  iiicz 

XVI 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 


DEZEMBRO 
1863 


O 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2ii 
26 
27 
28 
29 

:;o 


THERMO GRAPHO 


7,7 
6.9 
7,3 
9.2 
9,1 
9,3 
7,7 
9,0 
9,4 
4,:; 
4.0 
7.0 
9.7 


7,4 
7,0 
7,1 
8,7 
9,0 
8,8 
7."> 
9,0 
9,2 
3.3 
4.0 
6,9 
10.1 


Medias  íí<í  ' 
dnailas .  < 


ilrilia-.  do  mri: 


7,1 

7,2 
<j,7 
8,0 
8.8 
8.1 
6,0 
8,7 
9,0 
3,2 
•2,3 
0.7 
10.4 


(),99 


5.^ 


0.7 
6,3 
6,4 
7.0 
8,8 
7,6 
.1,0 
8,3 
9,2 
2.8 
2,4 

;í,s 
uv; 


C,78 


6.0 

4,2 
6.5 
7.4 
9.0 
0,8 
5,0 
5,7 
9,2 
2,3 
2,4 
5,2 
10,S 


6,0 
5,3 
6.7 
7,0 
9,4 
0,8 
4.5 
4,6 
9,3 
1,9 
2,3 
5.1 
lO.s 


0.44         0,21 


5,7 
5.1 
6,7 
6,8 
9,3 
6,1 
4,2 
4.2 
9,0 
1,3 
2,2 
5,3 
11.9 


6.09 


9.^ 


6.1 
4, o 
0,8 
8,0 
10,0 
6,9 
4.1 
4.0 
9.1 
0,7 
2,1 
3,0 
12,1 


6.12 


11,5 

13,8 

14,0 

12,0 

8.1 

8,9 

8,5 

7.8 

7.1 

6,5 

5,7 

6,4 


6,8 

9,5 

6.9 

6.4 

5.8 

7.7 

7,5 
10.7 

7.4 

4,9 

5,8 

9,7 

0,0 

3,3 

4,3 
H.9 

9.S7 
6,43 
0,()5 
7,01 


10.^ 


II. 


5,6 

8,0 

0,9 

.^fi 

11,0 

8.5 

0,3 

0,3 

10,7 

—  0,3 

5,0 

6,2 

12,4 


7,50 


Meio  (lia 


5,7 
8,3 
7,9 
8.9 

12,0 
9,3 
7.1 
0,8 

11,4 
0.4 
6.4 
7,0 

11.7 


14.0 

16 ,3 

10.6 

13,1 

11, 't 

12.0 

M.4 

lO.o 

10.1 

10.2 
9,0 
8.7 
9  2 
8.7 
5,0 
7,8 

11,7 
9.4 
8,0 
8.5 
9,2 
11.2 
13,7 
9,8 
8,0 
7,0 
11.0 
0,9 
7,4 
8,2 
12,3 

12,02 

8  72 
9.08 
10.10 


9,8 

8,1 

9.2 

9,5 

H,7 

14,2 

11.8 

9,0 

9,4 

12.3 

1.7 

9,0 

10,1 

12,8 


10,19 


XVII 


• 

TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

TPIERMOGRAPPIO 

3/' 
17.0 

i.^' 

0.^ 

6.^ 

7.'' 

8.^ 

9.'^ 

10.=' 

i\.^ 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Minima 
absoluta 

Va- 
riarão 

1863 

— 

— 

— 

— 

— 

14.3 

— 

— 

— 

14.20 

17,8 

10.1 

7,7 

1 

10,9 

- 

- 

- 

- 

14,3 

- 

- 

- 

13.37 

18.0 

11,9 

6.1 

2 

lò,l 

- 

- 

- 

- 

- 

13,0 

- 

— 

- 

13.53 

17,5 

12,7 

4,8 

3 

i;í,.t 

- 

- 

- 

- 

— 

12,0 

— 

- 

- 

12.63 

18,6 

10,3 

8.1 

4 

14,Ei 

- 

— 

- 

— 

- 

11,1 

- 

- 

— 

11,27 

13,3 

6,2 

9.1 

3 

ii.ri 

- 

- 

- 

- 

— 

11,6 

- 

- 

— 

11,90 

13,3 

6.4 

9,1 

6 

i;i,t'. 

— 

- 

- 

- 

— 

11.9 

- 

— 

- 

11,33 

14,5 

6.3 

8.0 

7 

i:i.7 

— 

- 

- 

- 

— 

10.9 

— 

— 

- 

10.72 

14,0 

6,1 

7.9 

8 

12,5 

- 

- 

- 

- 

- 

10,3 

— 

— 

- 

10,00 

12,8 

6,0 

6.8 

9 

l.t.l 

-- 

- 

- 

- 

- 

9.4 

- 

- 

- 

9,80 

13.3 

4,5 

8.8 

10 

11,:! 

- 

- 

- 

- 

— 

9.8 

- 

- 

- 

9,09 

12,2. 

3,3 

8.7 

11 

12.0 

— 

— 

- 

-- 

10.3 

- 

— 

— 

9,33 

12,8 

3,1 

7,7 

12 

12,7 

- 

— 

— 

— 

10,7 

- 

- 

— 

9,30 

12,6 

4,9 

7.7 

13 

11.0 

— 

- 

— 

— 

9,8 

- 

- 

— 

9,30 

12,1 

6,9 

3,2 

14 

(i.r; 

— 

- 

- 

— 

8,8 

- 

- 

— 

6,27 

9,1 

3.6 

5,5 

13 

!  ii,s 

— 

- 

— 

- 

— 

9,5 

— 

— 

— 

8.90 

12,3 

4.2 

8,3 

16 

11,8 

— 

- 

— 

- 

— 

10.2 

- 

- 

- 

10,80 

12,8 

6.5 

6.3 

17 

11,3 

10,4 

9,9 

9,3 

9.3 

8.5 

8,2 

8,5 

8,2 

8,0 

8,93 

12.5 

5.0 

7.3 

18 

9,4 

8.7 

8,1 

")' 

7,3 

6,9 

6,7 

7.2 

7,4 

7,2 

7,14 

12,4 

4.4 

8.0 

19 

10,9 

10,4 

9,5 

9,3 

9,1 

7,8 

8,1 

7,0 

7,3 

7,3 

6,99 

12.3 

3.6 

8.7 

20 

12,0 

10,9 

10.9 

10,8 

10,6 

10.5 

10,5 

10,5 

10.0 

10,0 

8,87 

12,8 

6,2 

6.6 

21 

12,8 

12.3 

11. i 

10,3 

9,6 

9,3 

9,2 

9.3 

8,7 

9,0 

9,33 

14,0 

5,4 

8,6 

22 

14,2 

13,6 

12.4 

11,9 

11.5 

11.4 

11,2 

10,1 

9,8 

9,4 

11,03 

14,4 

7,3 

6,9 

23 

12,7 

12,9 

12,4 

12,2 

11,7 

11,7 

11,0 

9,8 

8,4 

7,2 

9,58 

13,2 

6,0 

7,2 

24 

12,0 

11,9 

11,2 

10.8 

10.0 

9,4 

9,1 

9,1 

9.0 

9,1 

8,04 

12,9 

4.0 

8.9 

23 

11,9 

11.4 

10.3 

10.3 

10,2 

10,0 

9,9 

9.7 

9,7 

9,6 

8.48 

12.3 

2.6 

9.9 

26 

11,7 

11,2 

10,4 

10.0 

9,5 

8,3 

7,7 

7.4 

6,6 

3,4 

9,57 

12,3 

8.7 

3,6 

27 

4,9 

5,4 

3,6 

5,3 

3,7 

6,0 

5.9 

5,5 

3.7 

4.8 

3,36 

6,7 

-O.o 

7.2 

28 

10,4 

10,1 

9,3 

9,4 

8,0 

8,2 

8.3 

8,4 

8,1 

8.1 

6,38 

10,8 

1,0 

9.3 

29 

11,2 

11,3 

10,7 

10,0 

10.1 

9,6 

9,8 

10,0 

10.0 

10,3 

8,10 

11,8 

3,6 

8.2 

30 

13,2 

12,7 

12.1 

11,6 

11,4 

11,2 

10.9 

10,2 

10.6 

10.6 

11,46 

13,4 

9,2 

4.2 

31 

14,34 

— 

— 

— 

— 

— 

12,10 

— 

— 

— 

12,28 

15.73 

8.U9 

7.6i 

'•'1        «. 

10,89 

- 

- 

- 

- 

- 

9,21 

- 

- 

- 

8,63 

12,13 

4.77 

7.36 

g   í        Mfdi.i» 
(las  ilcradas 

11.0  4 

n.33 

lO.OO 

10,23 

9,83 

9,63 

9,37 

9,09 

8,78 

8,41 

8,56 

12,26 

4,93 

7.:i3 

3." 

12,30 

- 

- 

- 

- 

- 

10,22 

- 

- 

- 

9.78 

13.33 

5.90 

7.44 

Medias  do  nicz 

XVIII 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROGRAPHO 

1863 

i.^ 

2.a 

3.-^ 

i.^ 

5.^ 

6.^ 

7.^ 

8." 

9.» 

10.-^ 

11.^ 

Meio  dia 

i.^ 

2.3 

1 

i                 ' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8,94 

— 

— 

9,52 

— 

— 

2 
3 

4 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

- 

11, Oi 
12,33 
8,51 

- 

- 

12,76 
12.31 
8,23 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 





5 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

6.03 

— 

— 

5,80 

— 

— 

6 

- 

- 

- 

- 

■     - 

- 

— 

- 

6,42 
5.60 
6,11 

- 

- 

5,97 
5.04 
0,i3 

- 

- 

8 

— 

— 

_ 

_ 

_ 

— 

— 



— 







9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

3,91 

- 

— 

0,30 

- 

— 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,03 

— 

— 

3,29 

— 

- 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

■  — 

~ 

6,74 

— 

— 

3,70 

— 

— 

12 

— 

— 

- 

— 

-- 

- 

— 

— 

5,39 

— 

— 

3,06 

— 

— 

13 

- 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

0.20 

— 

— 

6,67 

— 

— 

14 

- 

— 

— 

- 

- 

— 

- 

— 

7,04 

— 

— 

8,19 

— 

15 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

- 

0.61 

— 

- 

7,21 

~ 

— 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0,87 

— 

— 

7,38 

— 

— 

17 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7,35 

—  ' 

— 

7.43 

— 

— 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4,00 

— 

3.70 

3.57 

3,44 

19 

4,80 

4,68 

4,55 

4,40 

4,30 

4,20 

3,70 

3,44 

3,27 

2,78 

2  32 

3,54 

3.18 

2,73 

20 

4,87 

4,90 

5,44 

5,56 

4,90 

3.04 

4,33 

3.90 

4.40 

4,30 

3.21 

4,70 

4.80 

3,10 

21 

o.Oo 

5,05 

5,32 

5,37 

3,24 

5,32 

5,20 

3.04 

5,13 

5,00 

5.14 

5,75 

4,80 

5,10 

22 

C.Oo 

5,85 

5,60 

5,47 

5,41 

3,33 

5,33 

0.02 

3,47 

3,89 

5,72 

3,80 

5,37 

3,43 

23 

5,88 

5,75 

5,77 

5,97 

6,85 

7,53 

7,60 

7.30 

7,77 

7,20 

6.90 

7,34 

7,74 

7,1)7 

24 

6.00 

5,66 

5,85 

5,84 

5,47 

4,84 

4,83 

3.10 

4,77 

4,87 

4.00 

5,0o 

5,40 

5,30 

2o 

5,56 

3,58 

5,50 

5,15 

5,15 

3,18 

5,05 

3.02 

5,30 

3,34 

3.03 

3,03 

0,10 

0,05 

20 

7,31 

7.04 

7,73 

7,71 

0,78 

6,20 

0,17 

6.00 

5,80 

6,28 

0,43 

0,80 

7.00 

0.3  i 

27 

0,50 

0,27 

0,18 

6,50 

6,30 

6,43 

6,29 

5,80 

0,44 

6,05 

0,34 

0,50 

6.47 

(5.70 

28 

5,73 

5,'t2 

5,48 

5,45 

5,23 

5,07 

4,83 

4,08 

4,40 

4.43 

4,73 

4,66 

4,80 

4.02 

2!) 

5,30 

5,33 

4,80 

4,98 

4,98 

4.95 

4,84 

4,87 

4,94 

5,37 

3.32 

5.8o 

5,62 

3,30 

30 

0,83 

0,90 

6,54 

6,35 

6,32 

6,27 

6,36 

5,94 

6,23 

6,48 

5,97 

6,18 

0.75 

0.87 

31 

7.70 

7.02 

8.07 

8,13 

HM 

8,58 

9.13 

10.00 

10,20 

10.47 

9,54 

8.27 

8.31 

7,00 

li.'  .. 

7,09 

7,77 

Medias  das  \^  , 
drradas.  j"' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,90 

- 

- 

0.05 

- 

- 

(3.<  .. 

0,17 

0,12 

6,08 

0,08 

0,03 

5.98 

5.97 

,5,98 

0.00 

0.13 

3,99 

0,20 

0.24 

0,09 

Hfdias  do  inoz  .  .  . 

0,:í'i 

0.00 
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TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPnERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYCHROGRAPirO 

3.^ 

4.=' 

S.» 

6.' 

7/ 

,  8.^ 

9.' 

• 

10." 

11." 

Meia 
noite 

Medias 

Uaxima 
absoluta 

Mininia 
absoluta 

Va- 
riajão 

DEZEMBRO 

1863 

9,03 

— 

— 

— 

— 

— 

9,22 

■~ 

— 

— 

9,33 

— 

— 

— 

1 

12,34 

— 

— 

— 

— 

- 

11,60 

'  - 

- 

- 

11,98 

- 

- 

- 

2 

12,73 

— 

- 

- 

- 

- 

11,61 

- 

- 

- 

12,25 

- 

- 

- 

3 

9,93 

- 

- 

- 

— 

- 

6,90 

- 

- 

- 

8,40 

- 

- 

- 

4 

5.07 

— 

— 

— 

— 

— 

6,28 

— 

— 

- 

5,79 

-• 

- 

- 

5 

3.6 'i 

— 

— 

- 

— 

-    • 

4,76 

- 

- 

- 

5,70 

- 

-. 

- 

6 

3,38 

- 

- 

- 

- 

- 

4,00 

- 

- 

- 

3,23 

- 

- 

- 

7 

6;J3 

- 

- 

- 

- 

- 

4,50 

- 

- 

- 

3,83 

- 

- 

- 

8 

6,49 

- 

- 

- 

- 

- 

6,19 

- 

" 

- 

6,24 

- 

- 

- 

9 

4,90 

— 

- 

- 

— 

— 

6,04 

- 

- 

3,37 

- 

- 

- 

10 

6.08 

— 

- 

- 

— 

- 

4,73 

- 

- 

5,83 

- 

- 

- 

11 

3,01 

— 

— 

— 

— 

— 

4,67 

- 

- 

- 

3,18 

- 

12 

7,6  i 

- 

- 

- 

— 

— 

8,37 

- 

7.22 

- 

- 

- 

13 

8,82 

— 

— 

— 

— 

— 

7,63 

- 

- 

- 

8,07 

- 

- 

14 

7,63 

— 

— 

— 

—    , 

—     " 

7,43 

- 

- 

- 

7  22 

- 

- 

- 

13 

7,G() 

— 

— 

- 

— 

- 

7,23 

- 

- 

- 

7,33 

- 

- 

- 

16 

6,67 

- 

- 

- 

- 

- 

3,63 

- 

- 

- 

6,27 

- 

- 

- 

17 

3,83 

3,72 

4,00 

4,48 

4,73 

4,78 

4,30 

4,72 

4,92 

4,92 

4,10 

- 

- 

- 

18 

3,00 

3,00 

3,58 

3,87 

3,70 

3,63 

3,47 

4.17 

4.37 

4,70 

3,73 

4,80 

2,32 

2,48 

19 

0,38 

5,33 

5,33 

'  3.24 

3,38 

4,77 

5,00 

4,70 

5,04 

4,95 

4,96 

5,38 

3,90 

1,08 

"20 

5,04 

5,0i 

5.82 

6,00 

6.13 

6,29 

6,40 

6.30 

6,13 

6,24 

5,49 

6,40 

4,80 

1,00 

21 

5,04 

5,37 

6.04 

6,80 

6,74 

6,33 

6,20 

5,68 

5,30 

3,54 

5,-77 

'  6,80 

5,04 

1,76 

22 

7,48 

7,71 

7,88 

7,39 

7,44 

7,27 

0,68 

6,64 

0,62 

6,17 

7,03 

7,88 

5,75 

2,13 

23 

S,o2 

5,63 

3,25 

5,23 

5,45 

5,45 

5,33 

5,38 

5,04 

6,20 

3,33 

6,20 

4,60 

1,60 

24 

5,73 

6,00 

7,27 

8,10 

7,97 

7,87 

7,70 

7,83 

7,64 

7.60 

6,23 

8,10 

5,02 

3,08 

23 

6,48 

6,60 

6,32 

6,18 

6,47 

6,50 

6,43 

6,44 

6,44 

6,30 

6,01 

7,73 

3.86 

1,87 

26 

6,74 

6,67 

6,85 

6,93 

7,00 

6,80 

6,40 

6,14 

3,90 

6,10 

0.44 

7,00 

5,80 

1,20 

27 

5,17 

5,18 

5,03 

5.29 

5,07 

5,10 

3,15 

3,43 

3.30 

3,43 

3,07 

5,73 

4,40 

1,33 

28 

6,13 

0,30 

5,90 

5,93 

6,14 

6,12 

6,16 

5,88 

3,75 

6,64 

5,38 

6,64 

4,84 

1,80 

29 

7,84 

7.43 

7,34 

7.13 

7,34 

7,32 

7,40 

7,30 

7,52 

7.63 

6,83 

7,84 

5,94 

1,90 

30 

7.56 

7,04 

7.34 

7,73 

7.73 

7,98 

7,63 

7,74 

7,84 

7,74 

8,32 

10,47 

7,34 

2.93 

31 

7.87 
6,17 

- 

- 

- 

- 

- 

7,20 
3,03 

- 

- 

- 

7,63 
3,99 

- 

- 

: 

l.M 

-    \        Medias 
1     das  décadas 

6,23 

6,40 

6.48 

6.03 

0,08 

6,65 

6,50 

6,43 

0,33 

6.51 

6,23 

7,34 

3,42 

1,93 

3.») 

6.73 

- 

- 

- 

- 

- 

6,43 

- 

- 

- 

6,01 

— 

— 

— 

llodias  dn  mez 

XX 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=  100 

1 

1 

PSIGHROGRAPHO 

' 

1863 

i.' 

2.^ 

3.^ 

4." 

b." 

6.^ 

7.^ 

V 

9." 

•10.^ 

■11.=' 

Meio  dia 

■1.* 

2. a 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

83,4 

— 

— 

77,9 

— 

— 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

92,0 

— 

— 

91,7 

— 

— 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

98,9 

— 

- 

86,6 

— 

— 

4 

- 

- 

- 

- 

— - 

— 

— 

— 

78,8 

— 

— 

71,2 

— 

— 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70,7 

- 

- 

54,8 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

•  71.6 

- 

— 

32,3 

— ' 

— 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

63,7 

- 

- 

47,4 

— 

— 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72.8 

- 

- 

63,2 

- 

— 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

73,5 

- 

- 

63,9 

— 

— 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

78,4 

— 

- 

õi,0 

— 

— 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

92,6 

— 

- 

61,4 

— 

— 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

70,1 

— 

- 

63,9 

- 

— 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

86,6 

- 

- 

73,0 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

93,7 

— 

— 

93,3 

— 

- 

lo 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

100,0 

— 

-^ 

100.0 

— 

— 

16 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

- 

— 

92,6 

— 

— 

93,7 

— 

— 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

83,1 

— 

- 

72,4 

— 

— 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

— 

61,4 

— 

- 

41,5 

38.8 

36,6 

19 

61.2 

60,6 

60,2 

61.0 

61,3 

60,7 

53,3 

48.4 

45,2 

40,2 

33,8 

42,7 

38.7 

32,4 

20 

6S,4 

60,0 

71,4 

77,3 

78,0 

74,8 

68,7 

61,8 

63,7 

53,5 

63.3 

37,0 

53,8 

51,5 

21 

65,8 

67,1 

72,2 

74,3 

72,0 

72,2 

70,8 

C8.0 

63,2 

66.8 

64,2 

65,1 

53.9 

52,5 

22 

69,6 

69,1 

69,3 

70.3 

70,1 

71,3 

72,3 

74,7 

70,2 

70.2 

66,8 

38,7 

53,9 

50,7 

23 

68,3 

66,9 

68,0 

70,6 

80,0 

80,2 

86,5 

83,1 

81,1 

74.0 

66.1 

64,6 

64,1 

00,1 

24 

68,6 

66,6 

72,2 

74,3 

73,5 

63,4 

68,4 

68,4 

62,0 

58.2 

52,3 

53.7 

52,5 

51.0 

23 

70,7 

71,7 

78,3 

73,0 

73,0 

82,0 

81,7 

81,6 

72,3 

74,1 

67,0 

69.6 

69,3 

63,2 

26 

80,1 

89,0 

91,7 

94,3 

98,4 

98,4 

98.4 

.  98,3 

84,6 

87,7 

86,7 

87,1 

80,2 

62,8 

27 

73,3 

72,2 

72,0 

74,7 

74,7 

73,4 

73,0 

67,1 

71,6 

63,2 

62,7 

64.3 

60.6 

62,7 

28 

90,0 

93,0 

94,8 

96,6 

96.6 

96,3 

99,0 

96,3 

96,3 

99,0 

100,0 

94,2 

92.4 

80,7 

29 

83,6 

83,6 

89,0 

91,0 

91,0 

91,0 

89,0 

90,8 

84,6 

81.4 

73,9 

73,3 

63,7 

57,9 

30 

87.0 

92,6 

93.3 

93,7 

93,2 

93.1 

93,2 

100.0 

100,0 

90,7 

79,4 

73,0 

73.0 

72,3 

31 

8;i.fi 

8;í,7 

H3,8 

83.9 

87,1 

88,3 

87,3 

93.0 

98.7 

97,6 

92.4 

77,3 

73.6 

67.4 

1.'  .. 



_ 

_ 

_ 

78,38 

66.72 

Icdiu  das 
dfcada.s . )  ' 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

79,10 

— 

— 

70,09 

— 

— 

(3.'.. 

77.06 

77,93 

80,80 

81,88 

83,03 

83,53 

83.80 

S'i,14 

80,62 

78.45 

73,93 

71,33 

(Í7.38 

61,94 

Mídldí  do  ID(7  .  .  . 

— 

79. 'i7 

69.32 
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HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO^IOO 

PSYCHROGRAPPIO 

3.^ 

4.^ 

ij.^ 

6.' 

7.'' 

S.''' 

9." 

10." 

H.^ 

Meia 
noite 

Media.s 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Va- 
riação 

1863 

65,7 

— 

— 

— 

— 

— 

75,8 

— 

— 

— 

76,20 

— 

— 

— 

1 

86,6 

- 

- 

- 

- 

- 

94,4 

- 

- 

- 

91,17 

- 

- 

~ 

2 

92,6 

- 

— 

- 

- 

- 

91,3 

- 

- 

- 

92,33 

- 

- 

- 

?, 

84,1 

— 

— 

— 

- 

- 

66,1 

- 

- 

- 

73,03 

- 

~ 

- 

4 

39,4 

- 

— 

— 

- 

- 

63,7 

- 

- 

- 

37,13 

- 

- 

- 

5 

43,8 

- 

- 

- 

- 

- 

46.3 

- 

- 

- 

53,53 

- 

- 

- 

6 

44,0 

— 

— 

— 

— 

- 

46,9 

- 

- 

- 

30.30 

- 

— 

— 

7 

5â,2 

— 

— 

- 

— 

- 

32,7 

- 

- 

- 

60.72 

- 

- 

- 

8 

57,5 

- 

— 

— 

-- 

— 

66,4 

- 

- 

- 

63,82 

- 

- 

- 

9 

41,5 

- 

- 

- 

— 

- 

68,7 

- 

- 

- 

60,63 

- 

- 

- 

10 

37,7 

— 

—  ■ 

— 

— 

— 

52,1 

— 

— 

- 

03,95 

- 

— 

- 

11 

43,3 

— 

- 

- 

- 

- 

49,9 

- 

- 

- 

37,30 

- 

- 

- 

12 

67,3 

— 

— 

— 

— 

- 

87,1 

- 

- 

— 

78,53 

__ 

- 

- 

13 

84,3 

- 

- 

- 

- 

- 

84,4 

- 

- 

- 

89,47 

- 

- 

- 

14 

100,0 

— 

— 

— 

— 

- 

87,7 

— 

— 

— 

96,92 

- 

- 

- 

13 

74,7 

— 

— 

— 

- 

— 

81,7 

— 

- 

— 

«6,17 

- 

- 

- 

16 

6i,7 

— 

— 

— 

— 

— 

38,8 

— 

— 

- 

64,73 

- 

- 

- 

17 

38,0 

39,1 

43,8 

50,3 

33,7 

57,0 

52.7 

58,6 

60,7 

61,6 

48,40 

- 

- 

- 

18 

33,6 

35,3 

43,7 

49,0 

47,5 

47,9 

47,2 

54,9 

36,5 

61,8 

49,03 

61,8 

32,4 

29,4 

19 

55,0 

56,4 

39,8 

59,5 

6i,6 

60,0 

62,0 

62,8 

64,8 

6i,7 

63,25 

78,3 

31,3 

27,0 

20 

48,1 

51,7 

59.6 

62.0 

6i,3 

66,3 

67,7 

66,3 

67,0 

68.1 

64,64 

74,3 

48,1 

26,2 

21 

43,3 

51,9 

61.3 

72  2 

73,1 

71,4 

70,3 

63,0 

63,3 

6i,3 

63,84 

73,1 

43,3 

29,8 

22 

62,1 

66,7 

73.8 

72,6 

73,2 

72.2 

67,3 

72,0 

72,8 

70,0 

71,80 

86,3 

60,1 

26.4 

23 

50,3 

50,7 

48,8 

49.3 

52,8 

32,8 

32,6 

59,0 

61,1 

81,3 

60,32 

81,3 

48.8 

32,5 

24 

53,7 

63,3 

73.0 

83,7 

86,8 

89,0 

89,0 

90.3 

89,0 

87,7 

76,53 

90,3 

53,7 

36,6 

23 

62,3 

63,4 

67,3 

66,3 

69,7 

70,7 

70,6 

71,6 

71,6 

70,3 

80,36 

98,4 

62,3 

36.1 

26 

65,7 

67,3 

72,2 

75,5 

78,8 

82.4 

81,9 

79,8 

80,7 

90,3 

72,31 

90,3 

60,6 

29,7 

27 

79.0 

75,0 

73.3 

77,8 

73,G 

72.7 

73,8 

79,8 

76,6 

83,9 

87,15 

100,0 

72,7 

27,3 

28 

65,3 

68,2 

66.4 

67,5 

73,8 

74,9 

73,0 

71,4 

71,1 

82,2 

77,73 

91,0 

57,9 

33,1 

29 

78,9 

74,2 

76,3 

77,9 

79,3 

84,2 

82,0 

79,3 

82,1 

82'2 

83,04 

100,0 

72,3 

27,7 

30 

67,3 

70,0 

71,6 

75,8 

76.9 

80,2 

78,6 

83,4 

82,3 

81,2 

82,39 

98,7 

67,3 

31,4 

31 

60,74 

— 

— 

— 

— 

— 

67,23 

— 

— 

— 

68,32 

- 

- 

- 

1.' 

ç, ,         Htdias 
ibs  docadas 

62,10 

- 

/ 

- 

-- 

- 

64,36 

- 

-  , 

- 

69,98 

- 

- 

- 

61, 6i 

64,03 

67,64 

70,96 

73,12 

74,23 

73,33 

74,37 

74,53 

78,34 

74,94 

89,63       59,01 

30,02 

3.» 

61,50 

- 

- 

- 

- 

- 

68,33 

- 

— 

- 

71,20 

—           — 

~ 

Medias  do  mcz 

- 

r 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

DEZEM- 
BRO 
DE 

1863 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  njaoiíã 

RUMOS  DOS  VENTOS 

2is4 

4  ás  6 

6ás8 

SáslO 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  lioras 
da  tarde 

2  ás  4 

4ái6 

6  ás  8 

SáslO 

10  ás  12 

Chnva 

rniOi- 
meíros 

1 

NE. 

xNE. 

NNE. 

NXE. 

NE 

N-NE 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NXE 

N. 

0,0 

2 

N. 

NNO. 

0. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

o.so. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0,0 

3 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

4 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

XE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NXE. 

0,0 

5 

NNE. 

XNE. 

NNE. 

N-X'E. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

N. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

6 

K. 

N. 

N. 

NTVE. 

NNE.    • 

NNE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

■     NNE. 

0,0 

7 

NXE. 

N-E. 

NTíE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

8 

NXE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNC. 

NNE. 

0,0 

9 

NXE. 

NXE. 

NNE. 

N'NE. 

NNE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

10 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

ENE. 

NE. 

N. 

N. 

NNO. 

0,0 

11 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

0,0 

li 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

EXE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

0,0 

13 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

S 

V. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NXO. 

0.0 

li 

>-xo. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

V. 

ESE. 

V. 

N. 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

0,0 

15 

NXO. 

N. 

N. 

N. 

.NXE. 

NE. 

ENE. 

NE 

N. 

NXO. 

NNO. 

N. 

0,0 

IG 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

V. 

NXO. 

N, 

N. 

N. 

N. 

0,0 

17 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NXE 

NXE. 

NNE. 

NNE. 

XE. 

0,0 

18 

NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

N-XE. 

N. 

N. 

N. 

NXE. 

0,0 

19 

N"NE. 

nt-t:. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

N-E 

N. 

N. 

N. 

0,0 

20 

N. 

X. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

N'NE. 

XE. 

NTVE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

21 

N. 

n. 

N. 

XNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE 

■  NNE. 

NNE. 

N^NE. 

N. 

0,0 

22 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

N. 

X. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

23 

N. 

N. 

NNE. 

NKE. 

N. 

N. 

N. 

X. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

24 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

£. 

E. 

E. 

E. 

E. 

0,0 

25 

E. 

E. 

E. 

E. 

NE. 

NE. 

V. 

V. 

OSO. 

NO. 

N. 

N. 

0,0 

26 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNÚ. 

XNO. 

0,0 

27 

NXO. 

NNO. 

NNO. 

N.XO. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N 

N. 

N. 

N. 

0,0 

28 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NXE. 

NE. 

NNE. 

N^E. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

0,0* 

29 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

NNE. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

30 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

V. 

0. 

NO. 

.NO. 

OSO. 

OSO. 

0,0 

31 

OSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

N. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,8 

N 

15 

16 

li 

12 

. 

5 

, 

4 

10 

9 

11 

12 

Tolal 
120 

XNE. 

7 

4 

10 

10 

12 

7 

4 

4 

5 

7 

8 

6 

84 

NE. 

3 

5 

1 

3 

8 

16 

9 

11 

7 

2 

2 

3 

70 

EKE. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

E 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

ESE. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

SE. 

0 

0 

0 

0 

0 

•       0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SSE. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

SSO. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  • 

0 

0 

SO. 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

OSO. 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

2 

13 

0. 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

ONO. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

NO. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

5 

4 

1 

1 

17 

NNO. 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

7 

0 

li 

32 

V. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

C. 

0 

(1 

0 

0 

0 
0.8 

0 

0 

0 

(1 

0 

0 

0 

0 

Clinv,l     irn 
ruilliiiielriH 

0,0 

0,0 

ou 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

II.O 

O.M 

0.0 

■r.iii 

11, s 

f 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 


[SI  w 


VKLOOIDADE   DO  VENTO   EM   KILOMETROS 


... 

3/" 

i.' 

.,. 

u 

IG 

21 

24 

i 

1 

5 

G 

5 

7 

7 

2 

5 

11 

19 

34 

21 

20 

26 

32 

i 

'  7 

11 

10 

-23 

22 

20 

20 

19 

23 

n 

22 

a 

16 

14 

14 

9 

G 

10 

10 

3 

6 

6 

6 

20 

19 

21 

22 

4 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

18 

13 

7 

3 

20 

25 

24 

2» 

43 

41 

36 

30 

.  28 

34 

40 

43 

17 

14 

8 

6 

li 

14 

9 

9- 

13 

i2 

13 

11 

21 

22 

18 

32 

19 

17 

17 

24 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

6 

1 

7 

6 

6 

8 

U 

11 

15 

17 

10 

17 

15 

13 

II 

3 

5 

10 

4 

3 

2 

8 

8  « 

9.» 

10.» 

11." 

r. 

17 

22 

1« 

3 

3 

9 

13 

IG 

13 

16 

18 

24 

12 

15 

28 

20 

22 

26 

22 

9 

G 

G 

16 

28 

22 

2G 

29 

28 

30 

23 

22 

14 

17 

18 

18 

11 

12 

13 

18 

11 

10 

10 

13 

23 

20 

20 

17 

^ 

fl 

4 

- 

in 

12 

10 

10 

II 

5 

3 

4 

27 

39 

40 

27 

20 

15 

10 

21 

43 

43 

47 

42 

10 

10 

10 

15 

24 

23 

24 

29 

14 

16 

17 

11 

2i3 

28 

30 

26 

IG 

13 

20 

20 

8 

8 

8 

9 

3 

3 

1 

2 

13 

10 
22  . 

16 

22 

21 

22 

13 

U 

15 

13 

4 

5 

9 

12 

i9 

23 

18 

2G 

22    I     2Í 
40    I     33 


33 

34 

28 

19 

16 

16 

22 

26 

23 

18 

26 

24 

20 

12 

Medias  das  décadas  e  do  mez 


13,7 


12,2 


14,2 

14,G 

li, 7 

19,1 

17,3 

18,0 

11,5 

9,3 

11,5 

.4,6 

14,8 

13,6 

/  na  1."  década  . 
FrofiucDcia  <  ►  3  * 

j 

\dur,inle  o  mez 


Chuva  correspondcntf  cm  tnillimetros 


0,0 


0,0 


0,0 


0,0        0,0 


0,0        0,0 


0,0       0,8 


o  o 


o.\o. 

NO. 

NNO. 

.V. 

1 

3 

4 

0 

0 

1 

13 

4 

0 

13 

13 

3 

1 

17 

32 

7 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

.'  na  1  »  década 
\  .  2.»       . 
Kiloniolr-.s  percorridos  \  ,  3  a       , 

IdoraDte  o  mez 


1123 


0,0 


:.7'iO    I      Dia  o  mais  Tenl050 17. 

Dia  o  menos  vmloso Sfi. 

Velocidade  majiraa ,.  .■  47  liilometros  em  19,  das  9  lioras  ás  10  da  manhã. 

Velocidade  miniii!a O  >         em  14,  15  e  Ifi. 


Dia  31 :  das  9  e  15'  is  9  e  30'  da  manbã.  08  milliaielro.  Chuva  durante  o  mez  0.8  millimelro. 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thermomelro  das  temperaturas 

Serenidade  do 

céu  e  nuvens 

limite 

s — graus  cenlesimaes 

« 

» 

Ozonometro 

DEZEMBRO 

Máxima 

Minima 

f. 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

DE  1863 

» 

-* 





~ 

De  dia 

Na 

Na 

Espelho 

Milli- 

Millí- 

Graus 

Configurações 

Graus 

relra 

relra 

parab. 

metros 

metros 

graus 

graus 

médios 

médios 

1 

33,1 

33,4 

7,7 

7.4 

0,0 

1,32 

6.3 

4,5 

8 

Ci.-C,  st.,  Ci. 

10 

St.,  Ci, 

2 

38,4 

26,8 

3,4 

9,0 

0,0 

0,32 

1,3 

4.5 

0 

Ene,  c. 

1 

C.-Ci.,  C.  C.-Ni 

3 

38.0 

30,0 

8,2 

10,6 

0,0 

2,00 

8,0 

8,0 

7 

C,  nev.  no  hor. 

0 

C.-St.,  C,  C,-Ni. 

c. 

4 

34,1 

29,3 

7,8 

8.9 

0,0 

4.08 

8,0 

8,5 

10 

C. 

10 

St.-C. 

5 

33,1 

29,0 

2.7 

3.5 

0,0 

2,36 

6,0 

7,0 

10 

— 

10 

— 

6 

34,3 

31,4 

0,4 

3,3 

0,0 

3.32 

6,0 

8.5 

9 

Ci.-St. 

10 

Ci. 

7 

32,9 

— 

1,2 

3.1 

0,0 

3,i8 

3,0 

7,5 

10 

Ci-St. 

10 

Ci. 

8 

32,0 

29,6 

4.4 

0.-5 

0,0 

2,00 

6,0 

5.3 

10 

Ci. 

10 

Ci. 

9 

32,4 

27,9 

2,0 

3,i 

0,0 

1,64 

5,0 

3,3 

9 

Ci.-Sf.,  Ci. 

9 

Ci.-St.,  Ci. 

10 

32,0 

29,1 

—0,3 

1,9 

0,0 

1.90 

4,0 

4,5 

10 

Ci.-St.,  Ci. 

9 

St,-Ci.,  Ci. 

11 

31,9 

28,4 

—0,1 

2,8 

0,0 

2,12 

9,3 

8,5 

10 

— 

10 

— 

12 

29,8 

28,6 

1,0 

3.3 

0.0 

1.60 

7,0 

7,0 

10 

— 

10 

— 

13 

29,3 

28,3 

— 

1,4 

0,0 

0,80 

7,0 

6,0 

10 

— 

10 

— 

14 

29,8 

22,2 

—0,2 

4,0 

0,0 

0,40 

8,3 

3,5 

0 

Nev.  int. 

10 

Nev.  ira. 

13 

— 

14,0 

1,1 

3,3 

0,0 

0,00 

8,5 

8,5 

0 

Nev.  int. 

0 

Nev.  int. 

16 

31,9 

26,6 

—0,1 

3.0 

0,0 

1,2  i 

7,3 

8,0 

8 

Nev.  fra. 

3 

C,  C.-St. 

17 

34,1 

30,3 

3,2 

4,4 

0,0 

4,04 

7,5 

8,0 

5 

C.-St.,  C,  Ci. 

7 

Ci.,  C.-St. 

18 

30,6 

23,3 

0,9 

1,4 

0,0 

4,12 

4,5 

4,0 

10 

Ci.-St. 

10 

— 

19 

29,9 

19,9 

1,5 

3.6 

0,0 

3,08 

4,5 

5,0 

10 

- 

10 

— 

20 

33,8 

23,3 

— 

— 

0,0 

3,40 

4,5 

3,3 

9 

St.-Ci. 

7 

St.-C,  Ci.-C,  St. 

-Ci. 

21 

32,2 

23,7 

0,2 

2.9 

0,0 

2,20 

4,5 

3,5 

9 

Ci.,  St.-C. 

10 

st. 

22 

33,6 

29,3 

1,3 

4.1 

0,0 

2,6  i 

4,5 

4,5 

9 

Ci-.-St.,  Ci. 

9 

St.-Ci. 

23 

34,6 

32,8 

3,0 

5,1 

0,0 

3,32 

5,0 

4,0 

9 

C.-Sf.,  St.-Ci. 

9 

St.-Ci.,  St,-C. 

24 

3:],6 

28,3 

1,6 

— 

0,0 

1,84 

6,0 

3,0 

9 

Ci,  St-Ci. 

9 

St,-Ci.,  St. 

25 

32,2 

27,3 

—0.7 

1.2 

0,0 

1,60 

4,5 

5,0 

10 

Ci.-St. 

10 

St.-Ci. 

26 



26,0 

0,0 

1,0 

0,0 

2.40 

5,5 

4,3 

8 

C.-St. 

4 

C-St.,  c. 

, 

27 

34,5 

18,2 

4,3 

3,8 

0,0 

1,28 

5,5 

4,0 

8 

st.,  Ci.-C. 

6 

c,  c-st. 

28 

23,2 

14,3 

— 1,1 

0,0 

0,0 

0,36 

7,5 

9,5 

0 

Nev.  int. 

0 

Nev.  int. 

29 

30,8 

25,9 

—1,2 

0,0 

0,0 

1,20 

7,0 

4,5 

10 

St.-C. 

10 

— 

30 

32,8 

27,3 

—  1,3 

2,3 

0,0 

0.3  i 

9,0 

8.0 

0 

Nev.  int. 

9 

Ci. 

ni 

2tí,G 

19,0 

3.0 

7,8 

0,8 

1.52 

7,5 

9,5 

0 

Tc.ld. 

1 

Ni.-C,  St.-C,  C. 

Medias  <)"  j^  , 

34,23 

29,61 

3,95 

5,66 

2,31 

5,05 

6,40 

8,3 

7,9 

31,26 

24,93 

0,91 

3,07 

— 

2,08 

6,90 

6,40 

7,2 

7,7 

(3.'  .. 

31,41 

24, «0 

0,81 

3,02 

— 

1,70 

6,05 

5,64 

6,5 

7,0 

Vfdiu  do  Bin  .  .  . 

32.33 

26,3.! 

1.92 

3.94 

— 

2,02 

6,10 

6,13 

7.3 

7,o 

Pr 

csiio  almc 

ipberica 

Tensão  do  vapor 

Humidade  relativa 

Evaporação 

inax.* 

.  766,1  em  11  as '.Ida  III. 

12,76  e 

m    2  ao  moio  dia 

100,0  e 

m  15,  28  e  30 

4.12  em  18. 

Extremas       .    . 
.lon.P7...  """• 

. 

733,2  .  20.3  .  l.. 

3,00 

«    19  as  3  da  t 

33,6 

»    19  ás  3  da  t 

0,00    .    15. 

\nr.  n 

lax.*  . . 

.  .    10,0 

0  70. 

m.'t. 

í,|-2 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  e  nuvens 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

DEZEMBRO 
DE  1863 

:! 

lioras  tia  lardu 

9  JKiras  da  noite 

uicdiJs 

i      9 

(^onfi^'uraçues 

Graus 
niodios 

ConliguraçSes 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

Ci.-St  .  st. 

M.  b.  t. 

1 

1       7 

r,.-st.,r..,  Ci.-St. 

10 

St.-Ci. 

Xev.  fia.  lio  m.,  luib.  de  dia;  t.  hu.  e  enn.  á  n. 

2 

1       (1 

Xi.,  C.-.\i. 

2 

Nub.,  nev. 

Xev.  de  m.  orv.;  ene.  chuv. ;  nev.  o  chnv.  ú  n. 

3 

■    do 

Si. 

10 

— 

T.  cl.  e  vent. 

4 

10 

— 

10 

.    — 

T.  cl.  0  geralmente  ventoso. 

5 

lU 

— 

10 

— 

Hor.  enn.  e  ge.  de  m.;  m.  b.  t. 

6 

10 

Ci.-Sl. 

10 

— 

M.  b.  t. 

7 

10 

Cl. 

10 

— 

M.  b.  t. 

8 

8 

Ci. 

10 

— 

M.  b.  t.  . 

9 

« 

St.-Ci.,  Ci. 

10 

— 

M.  b.  t. 

10 

10 

— 

10 

SI. 

Hor.  enn..  bast.  orv  .  ni.  b.  t. 

11 

10 

— 

10 

— 

M.  b.  t. 

12 

10 

— 

10 

— 

Ge.  de  ni.,  hor.  bast. 'enn. 

13 

10 

Nev.  ao  S. 

10 

— 

Nev.  int.  até  ás  11  m.,  hor.  enn.  di'iioi.«. 

14 

0 

Nev.  int. 

10 

Nev.  ao  S. 

Nev.  int.  por  todo_o  dia. 

15 

7 

c,  c.-st.,  st. 

10 

— 

Nev.  fra.  até  depois  do  m.  d. 

Ifi 

7 

C.-St.,  c. 

10 

— 

Geralmente  nub.  e  bast.  vcnl. 

17 

10 

— 

10 

— 

Geralmente  lini.,  e  alg.  t.  vent. 

18 

10 

- 

10 

C.  no  hor. 

Lim.,  e  bast.  vent.  pela  n.  e  ni. 

19 

4 

Ci.,  st.,  c.-st. 

10 

Ci. 

Geralmente  nub.  b.  t. 

20 

,     10 

St.-C. 

10 

— 

M.  b.  t. 

21 

7 

Ci.,  St.-Ci. 

5 

Ci.,  Ci.-C.  c. 

Lev'°.  nnb.  e  alg.  t.  vent.;  ha  In.  as  9  n. 

22 

10 

Ci.,  Ci.-St..  C. 

10 

— 

M.  b.  t.,  hor.  enn.  á  n. 

23 

10 

St.-Ci. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t. 

24 

:     10 

St.-Ci. 

10 

st.  ao  N. 

Ge.  de  m.,  hor.  enn.;  b.  1. 

25 

!       7 

C.-St.,  C.,  Ci. 

0 

C.-Ci.,  C.-St.,  c. 

Ge.  8  nev.  fra.  de  m.;  hor.  enn.  durante  o  dia. 

20 

3 

c,  C.-st. 

10 

— 

Geralmente  nub.;  hor.  alg.  t.  enn.  a  n. 

27 

10 

St.-C. 

10 

— 

Nev.  int.  e  ge.  até  depois  do  m.  d.;  t.  muito  frio. 

28 

10 

— 

10 

— 

Hor.  enn.;  t.  fr. 

29 

9 

c.-st.,  st. 

0 

Tuld. 

Nev.  int.  de  m.;  told.  á  n. 

30 

0 

Ci.,C.,C.-Ni.,St.,c. 

7 

C,  C.-St. 

Told.  e  eh.  mi.  de  ni.;  ene.  e  nub.  depois. 

31 

8,2 

9,1 

Total  da  1."  década 

Ch 

St.  inf. 

ava 

SI.  sup. 

Agua 
evaporada 

Ventos 
predomi- 
nantes 

q.  NE. 

0.0  mil. 

0,0  mil. 

23,OS  mil. 

7.8 
7,8 
7.'J 

10,0 
7,5 

8,8 

da  2  ^      ■'              

0  0  .. 

0,0   - 
0,8   " 

20,80    » 

q.  NE. 
q.  NE. 

..      da  3.'       »        

Total  do  mez 

7.0    .. 

18,70    .. 

• 

7,0  mil. 

0,8  mil. 

62,.j8  mil. 

q.  NE. 

Temperaturas,  máxima  e  minliiia  abs 

olulas 

Á  soiubr.i 

Na  relva 

Extre 

/  maxiin 
mas  do  mez  <  minim 

.  33,'t  em    1 Dias  mais  ou  menos  ventosos:  4,  5,  7,  8,  17,  18,  19, 

.  —  1,5    ..    29 Nevoeiros  em :  2,  3,  14.  15,  1(3,  26,  28  e  30. 

22  e  23. 

a —  0.5    ..   28. 

(variação  máxima        19,1 

.     ;j4,!) Dias  mais  ou  menos  ennevoados:  6,  11,  13,  23,  25  e 

29. 

DESCIUPÇAO  DE  INSTRUMENTOS 

ANRMOGRAPIín  E  UDOGUAPIIO  DO  OBSERVATÓRIO  DO  INFANTE  D.  LUIZ 


Fig.  1 


O  anemographo  e  udographo,  instrumento  constituído  pela  reu- 
nião de  dois  importantes  instrumentos  de  registro  mechanico,  foi 
descripto  em  1856,  pelo  meu  digno  antecessor  o  di-.  Guilherme 
Pegado,  e  pelos  seus  illustres  collaboradores  Capello  e  Gama 
Lobo.  Transcreverei  aqui  a  descripção,  que  foi  publicada,  apenas 
accrescentarei  que  o  anemographo  e  udographo  contiruia  a  func- 
cionar  regularmente,  devendo  ser  considerado  como  uma  das  nos- 
sas mais  preciosas  adquisições. 

Mostrador.  — Imaginem  um  cartão  fino  de  desenhar,  seguro  a 
uma  plancheta  rectangular  com  duas  rodas  áe  perimetro  excavado 
e  outia  de  amparo,  para  poder  mover-se  sobre  duas  bandas  de 
ferro,  como  os  carros  nos  carris  de  ferro.  Se  este  papel  tiver  25 
traços,  perpendiculares  ao  seu  comprimento,  e  igualmente  espa- 
çados uns  dos  outros,  e  segundo  a  direcção  do  1.°,  se  acharem 
dispostos  4  lápis  a  prumo,  que  toquem  no  papel,  sem  que  pos- 
sam comtudo  embaraçar  o  movimento  da  plancheta ;  quando  esta 
andar  com  um  movimento  uniforme,  os  24  traços  seguintes  irão 
passando  successivamente 
por  debaixo  dos  4  lápis, 
de  intervallo  em  intervallo 
igual  de  tempo.  Ora  este 
passar  uniforme  da  plan- 
cheta, e,  por  consequência, 
do  papel,  no  apparelho  que 
se  descreve,  é  produzido 
pelo  machinismo  de  um 
relógio;  o  o  comprimento 
do  papel  está  já  calculado 
para  que  no  íim  de  cada 
hora  esteja  um  traço  por 
debaixo  dos  4  lápis  enfilei- 
rados. Ao  lado  do  1."  traço, 
donde  começa  o  andamen- 
to da  plancheta,  está  escri- 
plo,  meio  dia:  ao  lado  do 
\ ."  traço,  que  passa,  I  (ho- 
ra): ao  lado  do  2.",  II  (ho- 
ras), e  assim  por  diante  até 
ao  12."  traço,  a  cujo  lado  se  lê,  meia  noite,  e  ao  lado  do  2i.°,  o 
ultimo  que  chega,  está,  meio  dia.  É  o  meio  do  dia  immediato. 
Quando  este  traço  se  acha  debaixo  dos  4  lápis,  tem  decorrido 
24  horas.  Repõe-se  então  a  plancheta  com  papel  novo  sobre  a  mesa 
do  apparelho  registador,  assim  como  estava  ao  meio  dia  antece- 
dente, isto  é,  com  o  traço,  meio  dia,  por  debaixo  dos  lápis.  A  fo- 
lha rectangular  do  cartão  com  os  seus  24  traços  transversaes,  é 
desta  forma  um  verdadeiro  mostrador  de  relógio,  em  que  os 
iapis  são  os  ponteiros  das  horas,  das  meias  horas,  quartos  de 
hora,  etc,  etc. 

Inscriptores.  —  /.  Rumos  dos  ventos.  Se  os  lápis  não  tivessem 
movimento  próprio,  não  deixariam  no  papel  outros  vestígios,  que 
não  fossem  4,  traços  rectilíneos,  perpendiculares  aos  das  horas : 
mas  elles  agitam-se  pela  acção  dos  ventos  e  das  chuvas,  para  a  di- 
reita e  pai-a  a  esquerda  do  observador,  collocado  a  um  dos  lados 
menores  da  plancheta  com  o  losto  voltado  para  a  scena  dos  regis- 
tros. Os  Iapis  riscarão,  poitanto.  sobre  as  linhas  das  horas,  e  por 


entre  ellas,  nos  logares  correspondentes  ás  meias  horas,  quartos 
de  hora,  etc:  e  só  deixariam  riscos  perpendiculares  áquellas  li- 
nhas, se  houvesse  calma  ou  não  chovesse. 

Oito  traços  centraes,  perpendiculares  ás  linhas  das  iioras,  re- 
presentam os  4  rumos  dos  ventos  cardcaes,  e  os  que  fazem  com 
elles  45°;  e  tem  as  inscripções  N,  NO,  etc,  até  S,  e  N,  NE,  etc, 
até  S.  Nos  interespaços  estão  os  rumos  de  224.  Os  dois  lápis  do 
centro,  em  suas  excursões,  nunca  saem  da  zona  circumscripta  pe- 
los traços  extremos  N  e  S,  um  percorrendo  os  quadrantes  i ."  e 
2.°,  o  outro  o  3."  e  o  4.°:  aquelle  seguindo  e  inscrevendo  os  ven- 
tos, quando  elles  passam  do  N  ao  S  por  E,  e  este  quando  a  pas- 
sagem é  por  0.  Quando  um  risca,  o  outro  está  suspenso:  cada 
um  é  manejado  por  um  tirante,  que  recebe  o  seu  movimento  de 
váe-vem.  de  um  excêntrico  duplo.  Aquella  zona  —de  todas  as  re- 
giões do  horisonte—  occupa  18  centímetros  da  largura  do  papel. 
Vejamos  de  quem  recebe  o  excêntrico  os  seus  movimentos.  So- 
bre uma  base  circular  de  ferro,  excavada  em  torno  na  sua  face  su- 
perior, e  assente  em  posi- 
ção horisontal  sobre  3  pés, 
cavilhados  no  pavimento  do 
terraço,  e  em  bastante  ele- 
vação acima  do  parapeito, 
gira  a  haste  do  catavenlo 
por  3  rodízios,  que  se  íii-^ 
mara  e  rodam  no  excavado 
da  base.  É  a  parte  prin- 
cipal, em  que  o  eixo  da 
machina  se  estriba  para  os 
seus  movimentos  de  rota- 
ção: junto  á  rosa  dos  ven- 
tos, eminente  á  mesa  do 
apparelho  registador,  que 
está  ní  casa  dos  instru- 
mentos, tem  outro  esteio  e 
guia.  Comprimento  do  ca- 
tavento,  contado  da  ponta 
da  lanra  á  ponta  da  ban- 
deira 1,98  metro:  compri- 
mento da  bandeii'a  1,25  nirtro,  largura  2,9  decimctros;  compri- 
mento da  lança  7,3  decimetros.  Um  ponteiro  fixo  na  haste,  e  que 
gira  com  ella,  mostra  na  rosa  dos  ventos  os  rumos  que  vão  pas- 
sando ;  mas  esta  haste,  que  atravessa  o  terraço,  e  desce  para  a  casa 
dos  instrumentos  até  á  altura  da  mesa  dos  registros,  está  atarra- 
chada,  n'esta  distancia,  ao  excêntrico  duplo;  communica-lhe  por- 
tanto os  movimentos,  occasionados  pelas  mudanças  das  direcções 
dos  ventos,  do  que  provém  para  os  tirantes  as  suas  oscillações. 
Como  os  vestígios,  que  deixam  os  lápis  centraes — os  lápis  implan- 
tados n'estes  tirantes —  apparecem  sobre  as  linhas  das  horas,  I,  II, 
III,  etc,  e  nos  seus  interespaços;  e  sobre  as  linhas  dos  rumos  N, 
NO,  O,  etc,  e  nos  seus  interespaços;  fica-se  sabendo  quaes  elles 
foram  e  a  que  horas.  Segue-se  o  minucioso  e  circumspecto  traba- 
lho de  traduzir  e  transcrever. 

II.  Velocidade  do  vento.  —  O  lápis  que  assignala  as  velocidades, 
é  manejado  assim:  a  haste  do  catavento,  já  descripto,  é  um.ca- 
novão;  no  seu  topo,  e  interiormente,  gira  a  haste  da  ventoinlia. 


IV 


que  tendo  involto  a  si  um  parafuso  sem-fim,  communica,  por  uma 
roda  de  encontro,  o  movimento  produzido  pelo  vento,  a  um  car- 
rete, e  por  este  a  oulra  roda  dentada,  onde  está  um  excêntrico — 
roda  do  excêntrico.  Deste  ultimo  órgão  parte  ura  fio,  ou  cadeia, 
pelo  interior  do  canovão,  até  chegar  á  mesa  do  apparelho ;  aqui,  por 
meio  de  uma  roldana  de  transmissão,  este  fio  faz  participar  do 
movimento  de  váe-vem  do  excêntrico  ao  inscriptor  das  velocida- 
des. — É  um  dos  dois  tirantes  lateraes :  o  outro  é  do  registro  da  chu- 
va; os  dois  centraes  registram,  como  já  se  disse,  as  direcções  dos 
ventos.  — A  ventoinha  compúe-se  de  quatro  hemispherios  ocos, 
iguaes,  de  cobre  plombaginado,  soldados  ás  extremidades  de  dois 
arames  grossos  de  ferro,  iguaes,  que  se  cruzam  em  seus  meios  a 
angulo  recto.  Diâmetro  da  ventoinha  1,0(51  metro;  o  dos  hemis- 
pherios 15  centímetros.  As  concavidades  dos  hemispherios  estão 
todas  voltadas  no  mesmo  sentido,  considerando-as  na  sua  disposi- 
ção circular,  de  modo  que  a  ventoinha  gira  sempre  no  mesmo 
sentido,  qualquer  que  seja  a  direcção  e  o  salto  do  vento.  O  ex- 
cêntrico completará  portanto  sempre  as  suas  excursões  máximas, 
e  por  conseguinte,  o  tirante  correspondente.  Cem  revoluções  com- 
pletas da  ventoinha  correspondem  a  um  kilometro  de  caminho  per- 
coi-rido  pelo  vento;  e  de  100  em  100  revoluções  tem  o  excêntrico 
avançado  o  mais  para  depois  recuar  outro  tanto. 

O  tirante  tem  pois  chegado  igualmente  ao  ponto  de  sua  maior 
excursão  para  voltar  progressivamente  ao  mesmo  ponto  de  partida, 
e  repetir  depois  oscillações  similhantes.  Cada  risco,  deixado  por 
elle  no  cartão,  em  sua  ida,  representa  pois  um  kilometro  de  caminho 
percorrido  pelo  vento,  e  cada  risco,  deixado  na  vinda,  outro  tanto. 
Dois  traços  perpendiculares  aos  das  horas,  marcam  os  limites  das 
excursões  do  tirante,  que  sustém  o  lapis-registo  — o  inscriptor  das 
velocidades;  e  como  esses  vestígios  apparecem  mais  ou  menos 
reiterados  — mais  ou  menos  unidos —  e  sobre  os  traços  das  horas, 
reconhece-se  quantos  kiloraetros  pertencem  a  uma  hora,  a  meia 
hora,  a  um  quarto  de  hora,  etc,  n"esta  ou  n"aquella  epocha  do  dia 
ou  noite.  Segue-se  depois  o  minucioso  trabalho  de  traduzir  e 
transcrever. 

III.  C/iKia.  — Do  ouiro  lado  do  mostrador  está  uma  balança 


romana,  do  braço  maior  da  iiual  pende  um  cylindro  ôco  de  me- 
tal com  um  vaso  de  Tântalo  ao  meio;  é  o  recipiente  interno  do 
ndometro,  que  a  machina  por  si  mesma  ha  de  despejar,  depois 
de  ter  medido  e  registrado  a  quantidade  de  agua  da  chuva.  Este 
recipiente,  vasio,  ou  com  mais  ou  menos  agua  até  certo  limite, 
está  equilibrado  por  um  peso  no  braço  menor,  e  por  uma  mola 
espiral,  que  está  em  communicação  com  a  extremidade  do  braço, 
situada  pela  sua  parte  inferior.  É  uma  mola  de  cessão  e  restitui- 
ção. Passando  a  agua,  á  medida  que  vai  chovendo,  do  recipiente 
externo,  estabelecido  no  terraço,  para  o  interno,  irá  este  pendendo 
cada  vez  mais,  e  o  braço  maior  da  balança,  a  que  eslá  suspenso, 
descendo.  Este  movimento,  communicado  por  um  fio  e  uma  rol- 
dana de  transmissão  ao  tirante  do  4."  lápis,  o  faz  inscrever.  Onze 
traços  equidistantes,  perpendiculares  aos  das  horas,  estão  ueste 
lado  do  cartão;  abrangem  uma  zona  de  45  millimetros,  e  deter- 
minam o  logar  do  registro  da  chuva.  Quando  o  recipiente  está  vasio, 
o  lápis  está  sobre  o  1 ."  traço.  Entrando  uma  quantidade  de  agua 
pluvial,  correspondente  a  |  millimetro  de  espessara  liquida,  o 
lápis  tem  caminhado  até  ao  2."  traço,  deixando  por  consequência 
um  vestigio  d'es[a  sua  passagem.  Se  chegou  ao  3."  traço,  é  por- 
que a  agua  entrada  corresponde  a  I  millimetro.  Quando  chegar 
ao  ultimo  traço,  11.°,  tèem  caído  5  millimetros  de  chova,  e  o  vaso 
de  Tântalo  despejará  immediatamente  o  recipiente,  porque  as  ex- 
cursões do  lápis  não  vão  alem  (Teste  limite,  correspondente  a  5 
millimetros  de  chuva.  Despejado  o  recipiente,  a  mola  de  restituição 
repõe  tudo  no  seu  primeiro  estado,  para  recomeçar  a  contagem,  que 
n"este  udographo,  como  se  vê,  é  de -5  era  |  millimetro,  directa- 
mente até  o. 

Para  que  mais  agua,  que  possa  estar  entrando  no  ndometro, 
se  a  chuva  continua,  não  fique  por  inscrever-se,  eraquanto  se 
despeja  o  recipiente  interno,  ha  uma  válvula  de  passagem  no  ca- 
nal, que  vai  do  recipiente  externo  para  o  interno,  a  qual  se  fe- 
cha pela  pressão  da  própria  agua,  que  se  extravasa,  e  se  abre  depois 
(quando  esta  pressão  falta),  deixando  passar  para  o  recipiente  in- 
terno a  porção  retida  temporariamente  no  canal. — V.  o  Diário 
do  Governo  de  12  de  fevereiro  de  1856. 


O  ANEMÓMETRO  DE  LIXD 


Abe  é  um  siphão  de  vidro,  aberto  em  ambas  as  extremidades  l 
com  duas  escalas  em  raillimetios,  muito  movei  em  torno  do  eixo  | 
ou  vareta  de  aço  r  v,  e  que  se  enche  de  Fig 

agua  commum  até  á  liniia  do  zero  da  es- 
cala, quando  se  quer  apreciar  a  força  do 
vento.  A  vareta  implanta-se  bem  vertical- 
mente em  uma  base  firme,  no  logar  da 
observação,  que  deve  ser  o  mais  livre  de 
embates,  para  que  o  instrumento  possa 
dar  o  melhor  possível  a  verdadeira  im- 
pulsão do  vento,  O  siphão  é  já  por  si  o 
catavento ;  mas  para  ser  ainda  mais  sen- 
sível, addiciona-se-lhe  uma  pequena  c  mui 

leve  bandeira  de  follia  de  Flandres. 

/ 
O  eslilete  c,  appenso  á  escala,  é  para     ^ — 

melhor  marcar  o  rumo  na  rosa  dos  ven- 
tos rr.  k  força  do  vento,  transmiltida 
pi'lo  canal,  ou  tubo  de  melai,  m,  engas- 
tado no  ramo  hc,  fará  deprimir  o  rn|uido 
ii"este  ramo,  e  elevar  em  ha:  a  quanti- 
dade de  depressão,  lida  na  primeira  es- 
cala, mais  a  da  elevação  lida  na  segunfla, 
dará  a  altura  da  columna  liquida  suble- 
vada no  ramo  a  b,  pelo  impulso  nu  força 
do  vento: o  peso  d"esta  columna  d'agua 
representará  pois  esta  forra. 

Se  a  altura  for,  por  exemplo,  10  millimeiros,  ou  um  centíme- 
tro, e  reportarmos  a  pressão  á  que  supporlaiia  um  deciraetro  ijua- 


drado,  será  nesse  caso  a  força  do  vento  representado  por  100^^= 
0'',100,  sendo  1  gramma  a  referida  aura  cenlimelro  quadrado. 
N'este  caso  de  que  se  trata,  não  precisá- 
mos attcndcr  á  ditTerença,  que  ha  entre  a 
densidade  da  agua  distillada  e  a  da  agua 
commum.  Para  disjiensar  o  trabalho  de 
fazer  o  calculo,  em  cada  observação,  uma 
tabeliã,  com  os  resullailos  já  calculados 
para  os  diversos  casos,  acompanha  o  in- 
strumento. O  liquido,  principalmente  com 
os  ventos  fortes,  não  está  tranquillo:  a  al- 
tura que  se  marca  no  ramo  a  ^,  é  aquella 
acima  e  abaixo  da  ipial  elle  oscilla  |ior 
quantidades  iguaes.  É  ])aia  diminuir  e 
afr(»u\ar  as  oscillações,  que  o  siphão  se 
\|  JJ\  y  coíislrue  contraindo  em /í. 

■  O  anemómetro  de  Lind  é  ura  insliii- 

niento  porlalil,  que  lera  uns  2  decimetros 
de  cora|ii'iraeiilo  e  7  centiraetros  de  lar- 
gma.  afora  a  bandeira.  (|ue  tem  uns  12 
cenlinielros  tie  lado. 

Para  alguns  postos,  nos  prinieiros  tem- 
pos da  existência  do  observatório,  foram 
irmellidos  instrumentos  d'(>sle  systema. 
Hoje,  para  o  serviço  dos  postos  são  pre- 
feridos os  anemonietros  que  dão  a  velo- 
cidade do  vento  em  milhas  ou  cm  kiloraetros  como  se -verá  pela 
seguinte  descripção  do  anemómetro  de  Casella. 


o  ANEMÓMETRO  DE  CASELLA 


FiK- 


Este  instrumento  serve  tanibem  para  registrar  a  velocil  ladtMj(j  ven- 
to. O  observatório  do  infante  D.  Luiz  fornece,  para  os  postos  meteo- 
i'oIogicos,  os  anemómetros  de  Casella,  tendo  a  principio  admittido 
aquelles  que  a  faljrica  remettia  com  escalas  em  milhas  e  fiirlongs. 
Os  últimos  que  chegaram  de  Londres 
ainda  conservam  a  escala  de  milhas,  mas 
dividida  em  décimos  de  milha.  Foi  este 
na  Inglaterra  um  primeiro  e  grande  passo 
para  o  systema  decimal,  que  tem  sido 
sempre  adoptado  no  observatório  do  in- 
fante D.  Luiz,  e  nos  postos,  apparecendo 
nos  mappas  as  milhas  e  fracções  de  mi- 
lha conveitidas  em  kilometros  e  suas  frac- 
ções. l'ara  obter  o  registro  immediato  em 
kilometros  ordenou  a  direcção  do  obser- 
vatório as  necessárias  providencias,  man- 
dando construir  novos  instrumentos  com 
as  escalas  do  systema  legal. 

O  anemómetro  de  Casella  é  o  de  Ro- 
binson  modificado.  Quatro  meias  espheras 
de  cobre  estão  ligadas  a  quatro  braços  ho- 
risontaes,  que  giram  ao  redor  de  um  eixo 
vertical.  O  dr.  Robinson  verificou,  por  ex- 
periência, que  a  velocidade  das  meias 
espheras,  e  portanto  a  do  eixo  vertical, 
é  igual  a  um  terço  da  velocidade  ilo 
isento,  e  fundou  n'esta  lei  a  construcção 
do  seu  anemómetro  (a).  O  movimento  do  eixo  é  ti'ansmittido  por 
um  systema  de  rodas  e  parafusos  sem  fim  a  um  mostrador,  cora 
duas  escalas.  A  escala  exterior  está  dividida  em  100  partes,  cor- 
respondendo cada  uma  d'ellas  a  5  milhas.  A  interior  é  dividida 

(o)  3x2  r -r:  dá  portanto  o  resultado  que  se  pretende  achar,  tanto 
3x1,061x3,1410=999,979. 


em  5  parles,  e  cada  uma  d'ellas,  corresi)ondente  a  uma  milha, 
está  dividida  em  10  fracções  iguaes. 

Um  ponteiro  fixo,  preso  na  parte  superior  da  caixa,  indica,  apon- 
tando para  a  escala  interna,  o  numero  de  kilometros — até  5 — 
e  fracções  do  kilometro,  que  o  vento 
3.»  percorreu,  alem  d"aquelles  que  o  pon- 

teiro movei  designa,  apontando  para  a 
escala  exterior. 

Tomando  para  ponto  de  partida,  nas  ob- 
servações com  este  anemómetro,  o  resul- 
tado de  uma  qualquer  leitura,  em  hora  co- 
nhecida, acha-se  a  velocidade  total,  no  in- 
tervallo  do  tempo  que  decorre  d"essa  até 
outra  hora,  tomando  a  dilTerença  entre  o 
numero  de  kilometros,  que  os  ponteiros 
indicarem  na  occasiãoda  ultima  leitura,  e 
aquelle  que  primitivamente  indicavam. 

O  registro  continuo  é  preferível,  porque 
a  observação  directa  da  velocidade  total, 
em  um  dado  tempo,  não  dá  elementos 
para  o  conhecimento  e  exacta  apreciação 
das  variações  da  velocidade  no  intervallo 
de  uma  a  outra  leitura ;  mas  o  estabeleci- 
mento das  disposições  necessárias  para  o 
registro  exige  local  apropriado  c  despezas, 
para  que  não  estão  habilitados  os  postos, 
quasi  todos  dependentes,  ainda  hoje,  de 
uma  desinteressada  e  louvável  dedicação,  que  devemos  agradecer,  e 
notar  muitas  vezes,  vistoque  não  podemos,  por  outro  meio,  manifes- 
tar a  nossa  approvação,  c  o  desejo  que  temos  de  premiar  aquelles 
que  nos  coadjuvam  contribuindo  para  o  progresso  da  sciencia. 

n'este  como  no  anemograplio  acima  descripto,  para  o  qual  deveremos  tiT 
FRADESSO  D.\  SILVEIR.\. 


METEOROLOGIA  MARITIMA 

FORÇA  DOS  GERAES  DO  0CE.\N0  ATLÂNTICO 


O  conhecimento  da  força  do  vento,  que  sopra  nas  diversas  re- 
giões do  oceano,  é  quasi  de  tanta  importância  para  o  navegador 
como  o  da  sua  direcção. 

Para  bem  navegar,  é  claro  que  não  importa  só  saber  se  o  vento 
é  de  feição,  convém  conhecer  ainda  as  regiões  em  que  sopra  com 
mais  força  e  regularidade,  assim  como  as  diversas  epochas  do  anno 
em  que  esta  força  ofierece  modificações  notáveis. 

Como  não  haja  anemómetros,  que  nos  dêem  a  velocidade  ab- 
soluta do  vento  sobre  a  superficie  do  oceano,  Maury  lançou  mão 
de  um  expediente,  bastante  simples,  que  satisfaz  em  parte  ao 
nosso  fim. 

Refere-se  a  força  do  vento  ao  andamento  médio  dos  navios. 
Pelo  tempo  médio  empregado  pelos  diversos  navios  a  transpor  o 
espaço  entre  os  parallelos  de  5"  em  5°,  deduzido  dos  priíicipaes 
grupos  de  derrotas,  que  se  executam  no  oceano,  conclue-se  a  gran- 
deza das  singraduras,  e  d'estas  a  velocidade  media  horária  nos 
diversos  grupos  de  derrotas. 

Por  este  meio  não  se  obtém  a  força  ou  a  velocidade  absoluta  do 
vento,  mas  vem  a  conhecer-se  a  sua  força  relativa  nas  diversas  pa- 
ragens e  epochas  do  anno,  que  é  o  suíllciente  para  o  caso  em 
questão. 

Concebe-se,  que  as  singraduras  medias  dos  navios  não  são  ri- 
gorosamente proporcionaes  á  força  do  vento.  Em  paragens,  como 


as  regiões  mais  centraes  dos  geraes,  onde  a  direcção  do  vento  é 
suflicientemente  constante,  e  onde  é  ao  mesmo  tempo  de  fei- 
ção, ou  favorável  ás  derrotas  que  se  consideram,  o  andamento 
médio  dos  navios  pode  bem  servir  de  medida  á  força  do  vento. 

Nas  zonas  de  variáveis  ou  de  calmas,  onde  o  vento  pela  sua 
continua  variação,  ou  pela  sua  direcção  escassa,  obriga  o  navio  a 
bordejar,  o  espaço  que  se  avança  no  fim  das  24  horas  é  inferior 
ao  caminho  feito  realmente  pelo  navio. 

N'estas  zonas  não  se  pôde  deduzir  a  força  relativa  do  vento  das 
singraduras  medias  dos  navios  pelo  processo  antecedente. 

Referindo  pois,  a  força  do  vento  ao  andamento  médio  dos  na- 
vios, convém  ainda  mencionar  qual  o  angulo  de  incidência  do 
vento  sobre  a  direcção  media  do  grupo  de  derrotas  que  se  con- 
sidera. 

Assim:  dizendo:  G  milhas  a  um  largo,  7  milhas  d  bolina,  4  mi- 
lhas d  papa,  ele,  em  circumstancias  regulares,  todo  o  navegador 
fará  uma  idéa  sunicientemenle  approximada  da  força  ou  grau  da 
intensidade  do  vento. 

Trataremos  de  investigar  a  força  relativa  dos  dois  geraes  SE  e 
SE,  que  sopram  no  oceano  atlântico,  somente  nas  duas  epochas 
em  que  os  seus  limites  se  acham  nas  posições  extremas,  e  em  que 
as  suas  direcções  parecem  ser  mais  differentes.  Estas  epochas  são : 
fevereiro  e  marco  — agosto  e  setembro. 


M 


Como  os  grupos  de  derrotas  que  empregámos  nesta  investiga- 
ção, atravessam  o  atlântico  em  differentes  direcções,  e  no  mesmo 
grupo,  o  vento  se  apresenta  mais  ou  menos  de  feição,  segundo  as 
paragens  que  os  navios  vão  atravessando,  foi  necessário  reduzir 
todos  os  números  obtidos,  que  representam  os  andamentos  médios 
horários,  a  uma  única  condição  para  poderem  ser  comparáveis : 
isto  é :  reduzimo-los  ao  caso  mais  í;ivoravel  ao  andamento  do  na- 
vio, andamento  a  tim  largo,  ou  com  vento  de  9  a  10  quartas. 

Estas  reducções  foram  feitas  empregando  coelTicientes  appro- 
ximados,  calculados  na  hypotbese  de  que  o  andamento  médio  de 
um  navio  d  bolina  seria  0,7  do  que  obteria,  nas  mesmas  condi- 
ções de  mar  e  força  do  vento,  a  um  largo;  com  vento  rí  papa  e  de 
bolina  folgada,  0,8  do  andamento  a  um  largo;  e  finalmente  com 
o  vento  de  12  a  i4  quartas,  0,9  do  mesmo  andamento  a  «?h  largo. 

Convimos  que  estes  coefBcientes  sejam  algum  tanto  impiricos, 
porém,  attendendo  á  natureza  d'esta  indagação  cremos  que  o  re- 
sultado final  será  sufficientemente  approximado. 

Alem  d'isso;  como  as  diversas  regiões  do  atlântico,  nas  duas 
epochas  escolhidas,  são  representadas  pelos  andamentos  médios, 
deduzidos  de  grupos  de  derrotas  similhantes,  do  mesmo  sentido, 
e  de  navios  das  mesmas  nações,  as  relações  dos  números  assim 
obtidos,  nas  diversas  regiões,  ficarão  sensivelmente  constantes. 

Empregámos  n'esta  indagação  1:548  derrotas  executadas  nos 
quatro  mezes  citados. 

GG2  são  de  navios  americanos,  790  de  navios  hoUandezes  e  90 
de  navios  portuguezes  *. 

GERAL  NOHDESTE 

Das  derrotas  acima  ditas,  803  pertencem  ao  geral  NE;  42 i  são 
de  navios  hollandezes  e  379  de  navios  americanos. 

A  superficie  em  que  sopra  este  geral  foi  dividida  em  quatro 
secções  ou  regiões : 

1.*  Região  a  mais  oriental,  frequentada  pelos  navios  que  nave- 
gam para  o  S,  passando  por  E  das  ilhas  de  Cabo-Yerde. 

S."*  Derrota  media  dos  navios  para  o  S,  passando  por  O  das 
mesmas  ilhas. 

3.*  Região  central;  derrotas  dos  navios  que  vem  do  hcmisplie- 
rio  S  para  a  Europa,  e  dos  navios  dos  portos  dos  Eslados-Uiiidos 
para  o  S. 

4.*  Região  Occidental;  derrota  media  dos  navios  americanos 
vindos  do  ■>  para  os  seus  portos. 

Fevereiro  e  Março. — Para  esta  epocha  temos  os  dados  forne- 
cidos por  397  derrotas;  231  de  navios  americanos  e  IGO  de  na- 
vios hollandezes. 

É  esta  a  e[)0cha  em  que  a  região  do  geral  NE  se  encontra  mais 
ao  S,  se  estende  por  uma  superficie  mais  considerável,  c  em  que 
parece  soprar  com  mais  força. 

Sobre  a  região  mais  oriental  o  vento  sopra  mais  do  N,  e  até  do 
quadrante  NO,  próximo  da  costa  de  Africa. 

São  20  as  derrotas  que  pertencem  a  esta  região;  1;')  hollande- 
zas  e  5  americanas;  o  vento  é  em  geral  aberto  por  BB.  Ap[)li- 
cou-se  o  coeílicienle  1,1  aos  immeros  que  representam  o  anda- 
mi'nlo  horário  nas  diver-^as  secções,  desde  30"  N  ale  ti"  N. 

O  andamento  médio  correcto  tresle  espaço  é  de  0,1  miilias. 
As  serçõi-s  de  maior  andamento  ficam  entre  25"  e  30"  N,  i)ela 
allnra  das  Canárias,  onde  é  de  0,9,  e  enlre  15"  c  20"  N,  onde  é 
0,7.  O  mininio  4,3  milhas,  apresenta-se  na  ultima  secção  entre 
5"  e  10"  N.  Aqui  já  as  calmas  equatoriaes  vem  alTeilar  a  veloci- 
dade propiia  do  geral. 

Na  região  da  passagem  por  O  das  ilhas  de  Calm-Vnili',  o  ;in- 

'  As  derrotas  dos  navios  Imliandezas,  com  o  tempo  gasto  a  transpor  as 
diversas  secçOcs  de  S"  em  3",  foram  obtidas  das  publicações  do  instituto 
mfleorolr)gico  neerlaiidez;  as  derrotas  americanas  oblivcram-sc  do  2."  vo- 
lume da»  Sailing  Directions  de  Maury;  e  as  dos  navios  porluguezis  tira- 
rani-sc  das  cartas  de  ventos  e  correntes  do  golpho  da  Guiné. 


damento  médio  é  já  um  pouco  "Superior  á  da  região  oriental.  As 
derrotas  que  o  determinam  são  71 ;  54  de  navios  hollandezes  e 
17  de  americanos;  applicou-se  o  coeíSciente  1,1  somente  até  ao 
parallelo  de  15"  N;  d'aqui  para  o  S  o  vento  é  largo. 

O  andamento  médio  correcto,  desde  5"  até  30°  N,  é  de  6,3  mi- 
lhas, superior  0,2  milha  ao  das  derrotas  orienfaes.  O  máximo 
andamento  7,0  fica  entre  os  parallelos  de  15"  e  20"  N;  o  minimo 
5,7  apparece  nas  duas  secções  extremas. 

Da  combinação  de  165  derrotas  hoUandezas  e  97  americanas 
resultam  os  andamentos  médios  correctos  da  região  central,  desde 
5"  até  25"  N. 

As  derrotas  hoUandezas  são  de  navios,  que  vão  para  o  N,  através 
do  geral  NE;  esta  navegação  é  geralmente  de  bolina  folgada;  ap- 
phcou-se portanto  o  coelliciente  1,25  aos  números  horários.  Os  an- 
damentos das  derrotas  americanas  não  foram  alterados,  vistoque 
n'estes  a  navegação  é  com  vento  largo. 

O  andamento  médio  correcto  para  toda  a  região,  é  de  6,5  mi- 
lhas, 0,3  superior  ao  da  segunda  região. 

O  andamento  máximo  7,4  já  uesta  região  central  se  nota  mais 
ao  S;  fica  entre  10"  e  15"  N. 

Finalmente,  na  região  mais  occidental  a  força  do  vento  deduz-so 
de  44  derrotas  de  navios  americanos,  cuja  navegação  é  com  vento 
largo,  desde  32"  ou  33"  O.  Gr.,  no  equador,  até  aos  25"  N  pelos 
60"  0. 

N"este  grupo  de  derrotas  não  se  fez  correcção  alguma  aos  nú- 
meros achados.  O  andamento  médio  é  de  6,7  milhas,  0,2  ainda 
superior  ao  da  região  antecedente.  O  máximo  8,3  milhas  fica  entre 
5"  e  10"  N,  ainda  mais  ao  S  do  que  nas  regiões  anteriores. 

Admittindo  que  os  andamentos  médios,  assim  obtidos  n"estas 
quatro  secções,  indiquem  os  que  teriam  logar  em  toda  a  super 
ficie  do  geral  NE,  n'esta  epocha,  a  velocidade  do  geral  NE  se- 
ria representada  pelo  andamento  médio  horário  de  6,4  milhas, 
com  vento  largo. 

Conclue-se  pois:  1."  Que  o  geral  NE,  nos  mezes  de  fevereiro 
e  março  sopra  mais  fresco  do  lado  occidental  que  do  oriental,  pa- 
recendo ir  augmcntando  proporcionalmente  com  a  longitude  '. 

2."  Que  a  zona  ou  faixa  de  vento  mais  fresco  fica  pouco  mais 
ou  menos  a  meio  de  toda  a  superficie,  incliiiamlo-se  mais  para  o 
S  do  lado  occidental. 

Esta  fai.ra  dirige-se  dos  17"  ou  18"  N,  em  20"  0.,  Gr.  aos  8"  ou 
10"  N  pelos  45"  0.  Gr. 

A  estampa  que  apresentámos  refere-se  aos  dois  geraes  NE  e 
SE,  na  epocha  (pie  escolhemos. 

Os  traços  diversamente  inclinados  representam  a  direcção  do 
vento  nas  varias  regiões. 

Estas  direcções  foram  traçadas,  segundo  as  indii'açõ(^s  das  car- 
tas dos  ventos  do  oceano  atlântico,  publicadas  pelo  instituto  me- 
teorológico neerlandez. 

Os  algarismos,  que  indicam  os  andamentos  correctos,  estão  col- 
locados  nas  posições  devidas,  e  mostrando  approximadamentc  as 
diiccções  medias  dos  grupos  de  derrotas. 

A  linha  curva,  de  forma  parabólica,  que  se  vê  na  [larle  cenlral 
(lo  geral  NE,  indica  a  superficie  onde  o  vento  pai-ece  soprar  com 
foiça  superiora  que  corresponde  ao  andamento  de  7,0  milhas,  com 
vento  largo. 

A  esta  mesma  estampa  nos  referiremos  quando  Iralainios  do 
geral  SE. 

'  Como  é  notório,  rpii!  os  navios  americanos  s5o  em  geral  mais  veleiros 
que  os  hollandezes,  c  como  aquolles  entram  na  nossa  indagaç.lo  em  maior 
numero  nas  regiões  occidentaes,  podia-.se  inferir  que  o  augmento  da  força 
do  vento  fosse  apparentc  e  devido  a  esta  causa. 

Esta  circumstancia,  ou  nSo  inllue,  ou  influe  de  uma  iiiamira  inapreciá- 
vel; pon|uanto,  na  outra  epocha  (como  veremos)  ti  exactamente  o  oppnsto 
que  se  acha,  e  comtndo,  os  grupos  de  derrotas  empregadas  sflo  muito  aná- 
logos c  similliantcmcnte  dispostos.  (Coniinu.i.) 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 


l'OSTO  DO  PORTO 


NA  ESCOLA  MEDICO-CIIURGICA 


Começaram  as  observações  (l'este  posto  em  dezembro  de  1859 
e  tèem  continuado  regularmente  sob  a  direcção  do  sr.  dr.  João 
Xavier  de  Oliveira  Barros,  professor  da  mesma  escola. 

Os  instrumentos  foram  comparados  com  os  padrões  do  obser- 
vatório do  Infante  D.  Luiz,  tendo  sido  enviados  para  o  posto  com 
as  instrucções  e  taboas  de  correcção  necessárias  para  a  uniformi- 
dade das  observações  e  deducções 


As  observações  são  feitas  lodos  os  dias  ás  9  horas  da  manhã, 
ao  meio  dia  e  3  horas  da  tarde,  e  comprehendem  a  pressão  atmos- 
pherica,  a  temperatura  e  o  estado  hygrometrico  do  ar,  a  quanti- 
dade da  chuva,  a  direcção  do  vento,  o  grau  ozonometrico  e  uma 
mui  breve  indicação  do  estado  do  céu  e  do  tempo. 

Os  mappas  d'este  posto  do  anno  de  1863,  que  temos  á  vista, 
conduzera  aos  seguintes  resultados. 


MEZES 


Dezeiíibro  df  1862 
Janeiro  de  1863  . . 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Juliio 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

.Xoveinbro 


Pressão  atmos|dierica  cm  millimotros 


730.71 

770,32 

56.82 

67..35 

60.73 

68,43 

56.08 

63,00 

54,43 

59,23 

53.29 

59,32 

56,07 

00,72 

36.02 

30,84 

36,14 

59,86 

33,9o 

62,14 

52,00 

50,45 

37,'JO 

66.40 

770,32 


Mínima 


73«,03 
30,03 
54,83 
40,83 
43,01 
43,07 
50,60 
52,43 
44,91 
43,73 
40,13 
40,38 


■:;8,08 


DiflVicnca 


31,34 
27,40 
13,58 
2Í.21 
14,22 
13,83 
10,12 
7,41 
li, 95 
10,.39 
19,30 
16,S2 


31,34 


Data 
da  máxima 


Dala 
(Ia  mínima 


18  de  dezembro    2  de  dezembro 


MEZES 

Temperatura  em  grans  centesimaes 

Data 
da  máxima 

Dia< 

Data 
da  mínima 

Diis 

Media 

Máxima  media 

Minima  mctlía 

Máxima 
absoluta 

Minima 
alisolula 

DilTcrenra 

Dezembro  de  1862     

10,00 

9,58 
11,83 
12,39 
16,63 
16.86 
18,87 
20,73 
21,08 
19,04 
16,63 
14,18 

14,08 
13,.32 
16,76 
16,20 
21,20 
20,03 
22,96 
24,76 
23,40 
23,11 
20,42 
18,33 

7,30 

5,83 

6,94 

8,98 

11,98 

13,10 

14,78 

16,74 

16,77 

14,98 

12,85 

10,04 

18,4 
17,4 
21,2 
21,0 
27,2 
27,0 
28,1 
31,2 
31,0 
28,2 
26,2 
22,4 

3,1 

1,2 

4,0 

5,1 

7,1 

8,0 

11,1 

14,0 

13,2 

9,2 

8,2 

3,2 

13,3 
16,2 
17,2 
15,9 
20,1 
19,0 
17,0 
17,2 
17,8 
19,0 
18,0 
17,2 

6 

28 

13 

27 

23 

31 

1 

3 

21 

14 

4 

8 

23  e  28 

17 

22 

11  0  17 

1 

1  e2 

10 

1 

28 

26 

8e9 

13  e  17 

Janeiro  de  1863 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Setembro 

.  Outubro 

Anno 

13,73 

19,82 

11.60 

31,2 

1,2 

30,0 

5  de  julho 

17  de  janeiro 

VIII 


MEZES 

Dezembro  de  1862 

Janeiro  de  1863 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho  

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Annu 


Tensão  media 

do  Tapop  atmospherico 

em  míllimelros 


8.17 

7,36 

8,00 

9,07 

9,õ2 

10,46 

12,21 

13,81 

14,13 

12,82 

11,91 

9,08 


10.54 


medias 

79.3 
81,1 
73.0 
74.3 
63.3 
68,2 
73.9 
73,0 
71,7 
73,3 
81,8 
70,3 


73,9i 


30.8 

176,3 

3.0 

173,3 

7.0 

83.0 

46,0 

3,0 

33,0 

33,5 

197.5 

li.3 


Total  845,3 


Ozone 
medias 

6,2 
7,4 
6,8 
9,9 
6.3 
7,7 
8.8 
7.4 
5,7 
6,0 
7,9 
3,8 


7,2 


Numero 

de  dias  de  chuv, 

cuja  agua 


14 


Frequeucia  dos  ventos 

MEZES 

N. 

NNE. 

NE. 

E.NE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

su. 

oso. 

0. 

0 

ONO. 

NO. 

NNO. 

DeEembrodel862 

20 

4 

10 

0 

21 

1 

0 

(5 

19 

1 

3 

0 

0 

7 

1 

Janeiro  de  1863 

16 

0 

6 

0 

29 

0 

5 

1 

15 

0 

3 

0 

3 

1 

13 

1 

Fevereiro 

8 

2 

17 

2 

39 

0 

1 

1 

6 

1 

0 

0 

1 

0 

4 

2 

Março 

14 

0 

0 

0 

11 

0 

1 

0 

18 

0 

8 

0 

8 

3 

28 

2 

Abri! 

13 

7 

0 
0 

7 
1 

0 
0 

17 
6 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

7 
13 

1 

0 

2 
6 

0 
0 

8 
15 

0 
1 

32 
39 

2 
1 

Maio 

Junho 

12 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

0 

4 

0 

6 

1 

53 

3 

Julho 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

0 

11 

0 

12 

4 

33 

1 

Agosto 

10 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

1 

14 

1 

15 

1 

6 

4 

32 

2 

Setembro 

12 

0 

3 

0 

7 

0 

1 

0 

13 

0 

9 

1 

6 

0 

36 

0 

Outubro 

20 

2 

5 

1 

4 

0 

1 

3 

38 

0 

3 

0 

2 

0 

11 

1 

Novembro 

Anno 

15 

0 

14 

0 

30 

0 

6 

2 

14 

0 

0 

0 

1 

0 

6 

2 

164 

9 

67 

3 

171 

1 

19 

16 

177 

4 

66 

2 

68 

14 

296 

18 

Latitude  do  posto  41».  8',  9  N. 

Longitude  8°.  27',0  0.  Greenwich.     Altitude  da  tina  do  barómetro  84,8  metros. 

As  temperaturas  máximas  e  niinimas,  são  deduzidas  dos  thcrmometrographos:  as  medias  são  as  semi-sommas  das  máximas  e  minimas.  0  grau  ozo-  | 

nometrico  é  o  médio  das  observaç 

ões  diárias  feitas  ao  meio  dia.  Todos  os  outros  elementos  resultam  das  observaçõe 

das  9  d 

a  manha,  meio 

jiae  3 

horas  da  tarde. 

A  máxima  prf^ssão  almo.spherica  770"™, 32,  ob.servada  ás  9  lio- 
ras  da  noite  de  18  de  dezembro,  corresponde^  precisamente  ao 
mesmo  dia  e  hora  em  que  foi  registada  a  maior  pressão  durante 
o  anno  em  Lisboa. 

Se  podessemos  consultar  observações  barometricas  feitas  no 


Porto  em  1863,  ás  9  da  noite,  teríamos  provavelmente  occasião 
de  reconhecer  que  a  minima  pressão  corresponderia  ás  9  horas 
da  noite  de  4  de  março,  em  que  observámos  a  minima  pressão 
do  anno  em  Lisboa  738"'"',14;  o  que  se  deduz  da  seguinte  compa- 
ração das  alturas  barometricas  das  duas  localidades. 


ma,  dia  '.  de  niar.n 

0  tioras  da  nianli.'i 

Mri.i  .ha 

:t  horas  da  tarde 

'.»  horas  da  noile 

748,79 
746,91 

746,06 
744,50 

742.55 
740,85 

738,14 

? 

Porto 

íliffprpnfas.  .  .  . 

1,88 

1.56 

1.70 

~ 

Vê-se,  portanto,  a  existência  de  uma  diminuição  successiva  das  1  nima  infcrioi'  a  738""",!  'i,  nesta  ultima  localidade,  e  correspon- 
alluras  barometricas  das  duas  estações,  sendo  menores  as  regis- !  deiido  ao  mesmo  dia  e  hora  da  observada  em  Lisboa, 
tadas  no  Porto;  d'onde  se  infere  a  existência  de  uma  piessão  mi-  !      Insistimos  ifeste  ponto,  jxirquc  julgámos  convcni(.'nte  assigna- 
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lar  esta  coincidência  do  dia  e  hora,  não  só  da  máxima  pressão  das 
duas  localidades,  mas  igualmente  a  subsistência  do  mesmo  facto 
em  referencia  á  minima,  o  que  não  era  fácil  concluir  do  simples 
exame  do  presente  resumo  do  anno. 

Do  exame  e  comparação  das  temperaturas  d'este  quadro,  con- 
clue-sc  que  a  media  do  anno  foi  um  pouco  inferior  á  de  Lisboa 
(deduzida  das  máximas  e  minimas),  notando-se  comtudo  differen- 
ças  de  alguns  graus  para  menos  no  Porto,  quando  se  desce  a  com- 
parações especiaes  das  máximas  diárias  dos  mezes  de  junho,  julho 
e  agosto. 

No  Porto  a  chuva  total  do  anno  excedeu  300 """,0  a  registada  em 


Lisboa,  mas  convém  advertir  que  o  anno  do  18C3  foi  o  menos 
chuvoso  que  temos  observado  desde  1833. 

A  humidade  media  do  ar  73°,94,  representa  um  excesso  de 
humidade,  designado  por  10",79,  quando  se  compara  com  a  me- 
dia deduzida  das  observações  feitas  ás  mesmas  horas  em  Lisboa. 

As  indicações  numéricas  do  quadro  dos  ventos  mostram  quo 
cm  todo  o  anno,  o  vento  predominante  foi  o  NO.,  representado  por 
296  sobre  1:093  observações;  depois  seguiu-se  o  S.  que  appare- 
ceu  177  vezes;  o  E.  171;  o  N.  1G4,  etc.  As  modificações  que  tive- 
ram logar,  nestas  relações  de  frequência  em  cada  mez,  facilmente 
se  conhecem  pela  inspecção  do  mappa. 


GAMA  LOBO. 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

JANEIRO 

1864 

•1.^ 

2_a 

3.^ 

.5.^ 

0.'' 

6.'^ 

1^ 

S.^" 

9.'' 

10.'' 

11.^ 

Meio  dia 

1.'^ 

2.^ 

1 

739,3 

739,2 

759,3 

739,2 

739,4 

759,4 

759,7 

760,2 

760,4 

760,7 

760,5 

760,0 

759,8 

759,6 

2 

59,8 

59,6 

59,7 

39,3 

59,0 

58,9 

59,0 

59,3 

69,5 

59,7 

59,1 

58,6 

58,5 

58,0 

3 

57,3 

37,4 

57,3 

37.0 

30.7 

50.9 

37,2 

57,4 

37,7 

57,9 

57,3 

56,7 

50,3 

55,7 

4 

54,8 

34.7 

34,8 

34,8 

54,4 

54,0 

51,8 

55,2 

35.4 

33,6 

54,9 

54,2 

51,0 

53,9 

o 

53,6 

53,9 

53,8 

33,9 

53,7 

53,7 

53,9 

54,0 

54,7 

34,7 

54,2 

53,4 

52,8 

31,8 

C 

52,1 

51,9 

31,9 

51,9 

31,9 

52,0 

52,0 

52,2 

52,6 

32,0 

52,8 

52,4 

52.1 

31,6 

7 

50,4 

50,1 

50,0 

30,0 

49,7 

49.7 

49,0 

49,3 

49,3 

49,0 

48,1 

47,6 

40.7 

46,7 

8 

45,8 

40.0 

40,0 

■ 

43,8 

45,8 

46,0 

40,1 

46,0 

47,0 

47,1 

46,8 

47,2 

47,3 

47,4 

*        9 

49,3 

49,2 

48,7 

48,0 

48,3 

48,2 

48,2 

48,3 

48,1 

47,8 

47,1 

46.8 

45.9 

45,4 

10 

47,7 

48,2 

48,7 

49,0 

49,5 

49,8 

50,5 

31,4 

32,3 

32,9 

53,2 

53,3 

53,5 

53,5 

11 

757,1 

737,4 

737,4 

737,3 

757,4 

737,6 

757,8 

738,3 

738,7^ 

738,7 

758,7 

758,4 

758,0 

757,9 

12 

56,9 

56,0 

30,5 

35,9 

35,8 

35,5 

50.2 

36,8 

37,8 

38,4 

58,6 

58,1 

57,8 

57,8 

13 

59,3 

59,4 

59,4 

39,3 

5í).l 

59.1 

59,1 

59,4 

60,0 

00,2 

59,8 

58,9 

58,0 

58,6 

li 

58,3 

58,6 

58,6 

58.0 

58,6 

58,7 

58,9 

59,4 

60,1 

00,3 

60.1 

59,0 

39.5 

59,4 

15 

60,4 

60.4 

60,1 

00,4 

60,5 

60,7 

01,0 

61,4 

62,0 

62,1 

62,0 

61,4 

01,1 

00,9 

lU 

00,3 

60,3 

60,2 

00,0 

60.0 

60,1 

60,3 

60,7 

61,0 

01,2 

61,1 

60,0 

00,4 

00,3 

17 

60,4 

00,3 

00,1 

59.9 

59,8 

59,9 

59,9 

60,1 

60,3 

00.3 

30.9 

59,0 

59.2 

58,9 

18 

00.7 

60,7 

00,8' 

60,7 

00,7 

00,7 

00.9 

61,1 

61,0 

61.7 

61,8 

01,3 

01.1 

01,2 

19 

01,0 

01,7 

01,3 

61,2 

61,4 

61,3 

01.7 

02,2 

62,3 

02,7 

62,7 

61,9 

01,5 

61.2 

20 

02,2 

02,1 

62,2 

02,1 

62,2 

62,2 

02.2 

02,0 

02.7 

62,8 

62,8 

61.9 

01.7 

01,4 

21 

762,8 

762,9 

703,0 

703,0 

702,9 

703,1 

703,3 

704,1 

764,5 

764,8 

764.4 

703,8 

703,2 

763,0 

22 

63,9 

6i,0 

64,0 

03,8 

03,7 

63,8 

64,1 

04,4 

64,8 

65,2 

03,2 

64,0 

61,2 

6.3,0 

23 

6i,C 

04,4 

64,3 

03,9 

03,9 

64,0 

64,2 

04,9 

63,3 

05,4 

03,4 

64,2 

61,3 

64.4 

21 

04.0 

64,7 

04.9 

64,9 

05,0 

03,1 

03,3 

65,4 

05,6 

65,8 

65.7 

03,0 

01,1 

63,8 

23 

62,8 

62,8 

02,7 

62.2 

02.1 

02,2 

62.3 

02,0 

62,9 

63,1 

62,9 

62,3 

01.0 

01,1 

20 

01,8 

61,8 

61,7 

01.0 

01,7 

01.8 

02,1 

02.4 

62,8 

62,9 

62,9 

02,7 

Oá.:t 

02,0 

27 

63.2 

63.1 

63,2 

03.2 

03,3 

03,4 

03,9 

04,2 

04,8 

65,1 

63,1 

64,7 

01,4 

01,3 

28 

61,5 

64,4 

04,5 

01,4 

01,3 

04,5 

04,7 

05,1 

05,4 

05,3 

05,1 

01,5 

03.7 

6;!,0 

29 

62,5 

62,4 

62,2 

02,0 

62,0 

01,9 

62,0 

62,2 

62,2 

62,2 

62,1 

61,2 

60,6 

59,9 

30 

58,7 

58,6 

38,4 

58,3 

58,4 

58,4 

58,6 

58,9 

59,2 

59,3 

59,2 

58,6 

,  58.1 

37.1 

31 

58,3 

58,3 

58,2 

58,4 

58,4 

58,5 

59,0 

59,3 

59,8 

60,0 

00,0 

59,8 

59.4 

58,9 

11.".... 

733,01 

753.02 

73:1,02 

732,95 

752.84 

752,92 

753,10 

753,38 

753,70 

753,80 

753,40 

75.3.02 

752,71 

732.30 

ilfiliis  da.t  1    ^ 
Jfiadis . 

739.70 

739,73 

739,06 

7;;9,:í4 

759,55 

739,60 

759,80 

760,20 

760,67 

760,84 

700,75 

760,17 

739,89 

730,70 

3.'... 

702,52 

762,49 

762,46 

702.34 

762,35 

702,43 

762,70 

763,05 

763.39 

763,55 

763,45 

702,85 

762,38 

702,00  j 

Medias  do  mi'/.  .  .  . 

73H.50 

758.:í3 

758.31 

73S,4I 

758,:í8 

758,45 

738,67 

739,01 

7;i9,39 

759,33 

739,31 

758,82 

738,46 

758,17 

XI 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

JANEIRO 

"' 

, 

3.^ 

•i." 

0.^ 

C." 

7.'' 

8.''' 

l».-' 

10,' 

11." 

Mria 
noite 

Medias 

Ma\ima 
alisíiiuta 

Miniina 
ahsulula 

Va- 
riação 

1HG4 

759,4 

759,4 

739,3 

739,5 

739,6 

739.7 

739,8 

739,7 

739,9 

739,9 

739,71 

760,7 

759,1 

1,0 

1 

58,0 

58,1 

38,2 

58,2 

38,4 

38.4 

38,3 

58,3 

58,3 

37,7 

38,76 

60,1 

58,0 

2,1 

2 

53,6 

53,3 

53,3 

33,6 

"13,3 

33.3 

33,3 

53,2 

53,2 

33,0 

30,38 

57,9 

33,0 

2,9 

3 

53,6 

53,4 

53,6 

33,0 

53,9 

54,2 

54,3 

34,2 

34,1 

33,8 

34,37 

33,0 

33,4 

2,2 

4 

31,9 

31,9 

51,8 

32,1 

32,:í 

52,4 

32,6 

52,7 

52,8 

52,3 

33,13 

54,8 

31,8 

3,0 

5 

31,2 

31,2 

31,3 

31,3 

31,2 

31,3 

31,3 

31,2 

31,1 

50,8 

51,70 

52,9 

30,8 

2,1 

6 

4G,C 

46,3 

46,4 

46,3 

46,7 

46,6 

46,3 

46,3 

46,3 

40,2 

47,00 

50,6 

46,2 

4,4 

7 

47,6 

47,6 

47,7 

48,3 

48,6 

48,9 

49,1 

49,4 

49,3 

49,3 

47,37 

49,3 

43,7 

3,8 

8 

45,3 

43,2 

43,4 

45,6 

46,0 

46,3 

47,2 

47,3 

47,3 

47,6 

47,23 

49,4 

43,1 

4,3 

9 

54,0 

54,6 

34,9 

33,7 

30.7 

37,0 

37,3 

37,3 

37,3 

37,4 

53,17 

57,3 

47,0 

9,9 

10 

738,0 

738,1 

738,1 

758,1 

738,4 

738,4 

758,4 

738,3 

738,1 

737,6 

758,01 

758,8 

737,1 

1,7 

11 

38,2 

38,3 

38,6 

59,1 

59,2 

59,2 

39,3 

39,3 

59,2 

39,2 

57,83 

59,4 

55,3 

3,9 

12 

58,3 

58,4 

38,3 

58,6 

38,6 

38,7 

58,9 

38,8 

38,7 

58,7 

59,02 

60,2 

58,3 

1,9 

13 

59,4 

39,3 

39,4 

59,6 

59,9 

60,2 

60,0 

00,7 

60,0 

00,0 

59,53 

60,7 

38,3 

2,2 

14 

60,9 

61,0 

60,9 

60,9 

60,9 

01,0 

61,0 

61,1 

61,0 

60,7 

60,99 

62,1 

60,1 

2,0 

13 

60,4 

60,3 

60,4 

60,3 

60,7 

00,7 

00,9 

00,9 

60,8 

60,6 

60,53 

61,2 

60,0 

1,2 

10 

59,1 

39,2 

59,3 

39,4 

59,9 

60,4 

00,3 

00,3 

60,7 

60,6 

39,92 

60,7 

58,6 

2,1 

17 

61,0 

61,0 

CI.4 

01,4 

61,0 

61,7 

01,0 

01,9 

61,8 

61,8 

60,99 

61,9 

60,7 

1,2 

18 

61,2 

61,1 

01,1 

61,3 

01,7 

6J,9 

01,9 

02,0 

62,0 

62,1 

61,72 

62,7 

61,0 

1,7 

19 

61,6 

61,6 

61,7 

61,8 

62,1 

02,4 

02,7 

62,8 

62,9 

62,8 

62,23 

63,0 

61,4 

1,6 

20 

76:j,0 

762,9 

762,9 

762,9 

763,3 

763,8 

763,9 

704,0 

764,1 

764,0 

763,49 

764,8 

762,8 

f  2,0 

21 

63,8 

63,8 

63,8 

63,9 

64,1 

64,4 

64,6 

61,0 

64,6 

04,6 

64,24 

63,4 

63,7 

1,7 

22 

64,3 

64,3 

04,6 

64,8 

63,1 

63,1 

63,0 

03.0 

63,0 

64,7 

04,63 

65,4 

63,8 

1,0 

23 

63,3 

G3,3 

03,0 

63,1 

63,2 

63,2 

03,6 

63,1 

63,1 

62,9 

04,20 

63,9 

62,9 

3,0 

24 

61,4 

61,3 

01,3 

61,3 

61,3 

61,7 

62,1 

62,1 

62,0 

62,1' 

62,13 

63,1 

61,3 

1,8 

23 

62,0 

62,1 

62,4 

62,7 

02,9 

63,0 

63,3 

03.3 

63,6 

63,3 

62,49 

63,6 

61,6 

2,0 

23 

64,3 

64,4 

64,6 

64,7 

63,1 

63,1 

63,1 

63,1 

64,9 

64,7 

64,33 

63,2 

63,1 

2,1 

27 

62,8 

62,7 

62,0 

62,7 

62,8 

63,0 

63,1 

63,0 

63,1 

62,7 

63,84 

63,4 

02,6 

.  2,8 

28 

59,7 

•  39,6 

59,0 

39,7 

39,6 

39,6 

39,6 

39,3 

39,3 

39,1 

60,87 

62,0 

39,1 

3,3 

29 

57,3 

37,2 

37,4 

57,7 

37,7 

58,0 

38,2 

3;i.3 

38,3 

3-!,4 

38,28 

59,3 

57,2 

2,1 

30 

58,7 

3S,8 

30,0 

39,3 

39,8 

00,1 

00,4 

60,7 

60,7 

00,6 

39,33 

60,8 

58,2 

2,0 

lil 

732,32 

732,34 

732,43 

732,66 

732,89 

733,05 

733,23 

733,22 

733,22 

733,02 

732,98 

754,90 

751,27 

3,0! 

"i        MT 

739,83 

739,87 

739,04 

760,07 

760,30 

760,46 

760,38 

760,03 

760,38 

760,47 

760,11 

761,07 

739,12 

1,93 
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761,91 

761,87 

761,93 

762,09 

762,28 

762,45 

762,63 

762,63 

762,65 

762,48 

762,54 

763,77 

761,48 

.   2,29 

2.") 

738,13 

738,13 

73:^.23 

738,40 

73«,61 

738,78 

738,95 

738,93 

758,94 

738,78 

738,67 

760,04 

737,43 

2,01 
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1.' 

2.* 

3.'^ 

4.^ 

0.^ 

c.-^ 

7.^ 

8.=" 

9.^ 

10.^ 

H.^ 

Meio  (lia 

1.^ 

2,'i 

1 

10.3 

10,1 

9,9 

10.0 

10,3 

ít,o 

9,9 

9,9 

10,1 

11,3 

11,3 

12,0 

12,6 

12,9 

2 

0,2 

9,0 

8,1 

7,2 

0,9 

6,9 

0.4 

3,1 

0,5 

6,0 

7,0 

7,9 

9,0 

9,7 

3 

7.6 

7,0 

6,4 

0,5 

4.9 

4,9 

4,8 

5,4 

5,7 

6,9 

7,2 

8,3 

10,0 

11,3 

4 

7.H 

7.3 

7,3 

7,2 

6.8 

6,3 

6,0 

6,4 

6,5 

6,9 

7,0 

7,0 

9,4 

10,1 

S 

4,0 

3,6 

3,2 

3,0 

2,9 

2,7 

2,0 

2,6 

2,8 

3,3 

4,2 

4,9 

5,7 

0,3 

f) 

o.O 

4,8 

4,0 

4,3 

4,2 

4,1 

3.8 

3,9 

4,0 

4,9 

5,6 

6,1 

8,1 

9,0 

7 

7,2 

7,1 

7,0 

6,0 

3,4 

4,6 

4,7 

4.3 

4,8 

0,4 

5,9 

6.6 

6,8 

7.1 

8 

0,8 

0.9 

6,1 

0,5 

0,8 

6,9 

0,9 

7,0 

7,1 

7,3 

7.4 

7,9 

8,2 

8,3 

í) 

8.0 

7.9 

7,9 

7,4 

7,0 

6,8 

7.3 

8,3 

9,3 

10,7 

10,0 

10,5 

10,6 

10,5 

10 

11,0 

9,7 

9,4 

9,3 

9,0 

9,1 

9,1 

9,3 

10,1 

10,7 

H.l 

11,4 

10,8 

10,9 

u 

8.S 

9,0 

8,5 

8.4 

8,8 

8.0 

7,6 

8,0 

8,5 

9,9 

10,8 

10,5 

11,2 

11,2 

12 

10,9 

11,1 

11.7 

12,0 

12,4 

13,0 

12,3 

11,6 

11,5 

11,8 

12.2 

12,4 

12,6 

12,7 

13 

9,2 

9,3 

9,3 

G  2 

9.3 

9,1 

8,9 

8,7 

9,7 

11,2 

11,7 

11,5 

12,0 

12,0 

14 

8.0 

7.7 

7.3 

0,7 

0,3 

6,1 

4,9 

4,1 

4,3 

5,1 

6,3 

7,2 

9,7 

10,8 

io 

8,0 

7,3 

7,0 

6,9 

7.0 

6,7 

6,8 

0,8 

7,1 

7,7 

8,6 

9,1 

9,8 

10,3 

1(1 

12.:; 

12,3 

12,6 

12,6 

12,9 

12,4 

12,6 

12,5 

13,9 

14,5 

14.9 

15,0 

13,2 

14,8 

17 

12.4 

12,6 

12.G 

12.8 

12,5 

12,0 

12,4 

12,8 

13,6 

14,1 

13,0 

14,5 

14.4 

13,0 

18 

9,3 

9,0 

8,3 

7,9 

7.9 

7,9 

7,0 

7,7 

8,8 

9,7 

10,3 

10,5 

10,6 

10,8 

19 

7,y 

7.4 

7,0 

0.6 

6.3 

0,8 

0,2 

0.1 

7,5 

8,3 

8,7 

8,7 

9,2 

10,3 

20 

7.4 

7.1 

0,8 

7.2 

6,6 

0,4 

0,4 

7.0 

7,9 

8.4 

9,5 

10,2 

11.8 

12,6 

21 

9.3  » 

8,0 

8,1 

7,7 

7,4 

7.3 

7,2 

7,3 

7.7 

9.0 

9  2 

9,8 

11,5 

11,8 

22 

9.1 

8,S 

8,2 

7,6 

7,2 

0,0 

6,1 

3,3 

0,6 

8,6 

9,6 

9,7 

11,1 

12,3 

2:! 

9,:í 

9,0 

8,0 

8,1 

7,0 

6,8 

3,8 

3,0 

3,9 

0,7 

8,2 

9,7 

11.2 

12,0 

2i 

8,0 

7,7 

',4 

7.4 

7,2 

6,8 

0,4 

0,0 

7,1 

7.9 

8,3 

9.5 

10,4 

11,7 

%> 

(•),8 

6,3 

6,3 

0.1 

0,9 

5.8 

0,1 

5,8 

0,0 

7,2 

8,0 

8,5 

10,2 

11,6 

2G 

9,0 

9,0 

8.5 

8.3 

8,0 

8,0 

8,1 

8,0 

8,1 

8,8 

9,8 

10,2 

10,9 

11,9 

27 

lo.rj 

10,8    ■ 

10,4 

9,9 

9,5 

9,3 

9,3 

9,3 

9,5 

9,7 

10.3 

10,9 

11.7 

12,4 

2.S 

10,1 

9,8 

9,2 

8,6 

8,5 

8,3 

8,4 

8,3 

9,7 

11,0 

12,6 

13.0 

13.0 

14,3 

21) 

9,1 

8,8 

8,5 

7,8 

8,6 

7.8 

7.7 

8,0 

9,0 

10.3 

10,8 

11,4 

12,4 

13,2 

30 

9,:; 

9,3 

9.0 

9.3 

8,0 

7.7 

8.8 

9.8 

10,1 

10,0 

10.0 

10,0 

11.7 

12,3 

31 

7,4 

6,7 

6,:i 

0,1 

3,7 

3.3 

3,0 

3,0 

3,7 

0.3 

7,3 

8,7 

10,1 

10,9 

('"•• 

7,4u 

7,26 

6,98 

0,09 

0,42 

6,20 

6,15 

0,24 

6,39 

7,34 

7,73 

8,32 

9,12 

9,63 

lliMJias  lias  ]^  ^ 
(líradas .  ) " ' 

9.'i() 

9,32 

9,17 

9,03 

9.00 

8,96 

8,57 

8,53 

9,28 

10,09 

10,80 

10,96 

11,03 

11,85 

':;  • 

8,99 

8,64 

8,23 

7,90 

7,60 

7,23 

7,17 

7,20 

7,82 

8,74 

9.46 

10,18 

11,33 

12,22 

Unll,,,  ,1.1    IIM7   .    .    . 

8,03 

8.41 

8,13 

7,87 

7,67 

7,46 

7.29 

7,32 

7,89 

8,72 

9,34 

9,83 

10,73 

11,20 

- 
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13,2 

12.3 

11,5 

11,3 

10,9 

10,5 

10,6 

10,4 

9,3 

9,2 

10,80 

13,2 

9,2 

4,0 

1 

10,4 

10.3 

10,0 

9,7 

9,4 

9,1 

9,2 

9,1 

8,8 

8,6 

8,27 

10,7 

5,1 

5,6 

2 

11,3 

11,4 

11,1 

10,8 

10,7 

10,5 

10,4 

9.4 

8,8 

8,1 

8,27 

12,3 

4,6 

7,9 

3 

10,0 

10,8 

9,5 

8,2 

7,2 

6,0 

6,4 

5,8 

5,4 

4,8 

7,43 

12,4 

0,0 

0,4 

4 

7,1 

7,6 

7,5 

7,3 

6,3 

6,2 

3,9 

5,6 

3,2 

5,1 

4,82 

7,8 

2,2 

3,0 

3 

9,2 

9.4 

9.4 

9,1 

8,8 

8,6 

8,1 

7.3 

7,4 

7,3 

6,35 

10,3 

3,6 

0,9 

6 

6,9 

6,6 

6,0 

5,8 

5,9 

5,9 

5,9 

3,8 

5,7 

5,9 

6,00 

7,3 

4,3 

3,0 

7 

8,6 

8,8 

8,7 

8,7 

8,7 

8,7 

8,6 

8,7 

8,6 

8,3 

7,70 

8,8 

3,6 

3,2 

8 

10,7 

10,8 

10,6 

10,8 

10,7 

10,8 

10,2 

10,3 

10,2 

9,9 

9,49 

10,9 

6,7 

4J 

9 

11,4 

10,7 

10,0 

9,7 

9,4 

9,3 

9,1 

8.9 

9,1 

8,5 

9,82 

11,6 

8,4 

3,2 

10 

11,2 

10.7 

10,6 

10,6 

10,5 

10,5 

10,8 

10,3 

10.1 

10,7 

9,82 

11,7 

7,6 

4,1 

11 

12.4 

12,0 

11,3 

'  10,6 

10,0 

9,9 

9,5 

9.3 

9,2 

9.3 

11,32 

13,  i 

9,1 

4,0 

12 

11,7 

1J.3 

10,7 

10,6 

10,8 

10,5 

9,7 

9,6 

9,1 

8,7 

10,16 

12,4 

8,2 

4,2 

13 

10,4 

10,3 

9,9 

9,6 

9,4 

9,3 

9,2 

8,3 

8,6 

8.2 

7,84 

10,8 

3,3 

7,5 

14 

10,8 

11,4 

11,4 

12,0 

12,3 

12,5 

12,6 

12,6 

12,6 

12,7 

9,59 

12,7 

6,6 

6,1 

15 

14,9 

14,7 

14,2 

14,0 

13,9 

14,0 

13,9 

13,2 

12,9 

líã 

13,67 

15,3 

12,4 

2,9 

16 

12,7 

12,7 

12,5 

12,3 

12,0 

11,4 

11,0 

10,7 

10,2 

9,6 

12,32 

13,0 

9,6 

5,4 

17 

10,8 

10,4 

9,8 

9,3 

8,9 

8,5 

8,2 

8,1 

7,8 

7,7 

8,99 

11,0 

7,3 

3,7 

18 

10,5 

10,5 

10,1 

9.4 

9,1 

8,8 

9,1 

9.1 

8,3 

7.3 

8,32 

10,8 

5,0 

5,2 

19 

12,6 

12,7 

12,3 

12,1 

11,7 

11,3 

10,8 

10,1 

9,8 

9,7 

9,32 

13,0 

6,4 

6,6 

20 

12,1 

12,3 

11,7 

.11,3 

11,3 

11,4 

10,7 

10,4 

10.1 

9,7 

9,70 

12,7 

0,8 

5,9 

21 

12,8 

12,7 

12,1 

11,5 

11,3 

11,3 

11,2 

11,1 

10,1 

9,5 

9,60 

13,1 

5,2 

7, -9 

22 

12,7 

12,6 

12,3 

11,6 

11,1 

10,9 

10,4 

9,2 

8,8 

8,3 

9,23 

13,0 

4,8 

8,2 

23 

12,0 

12,3 

12,0 

11,6 

10,7 

10,2 

9,3 

8,8 

8,0 

7,3 

8,94 

12,4 

0,4 

6,0 

24 

12,4 

12,5 

12,1 

11,9 

12,0 

11,7 

11,6 

11,6 

10,8 

9,8 

9,07 

12,6 

5,7 

6,9 

23 

12,2 

12,4 

12,4 

12,2 

11,8 

11,4 

11,4 

11,2 

10,9 

10,9 

10,17 

12,4 

7.8 

4,6 

26 

12,8 

13,1 

12,9 

12,3 

12,0 

11,5 

11,3 

10,9 

10,3 

10,1 

10,87 

13,2 

9,2 

4^ 

27 

14,1 

13,7 

13,0 

12,0 

11,0 

10,7 

10,5 

11,2 

10,5 

10,0 

10,93 

14,4 

7,8 

6,6 

28 

13,8 

14,0 

13,7 

12,7 

11,8 

11,0 

11,1 

10,7 

10.3 

10,2 

10,33 

14,0 

7,7 

6,3 

29 

12,5 

12,5 

12,1 

11,3 

10,6 

10,1 

9,5 

8,9 

8,2 

7,1 

9,98 

12,7 

7,0 

5,7 

30 

il,2 

11,4 

11,0 

10,2 

9,8 

9,7 

8,8 

7,9 

6,9 

6,7 

7,92 

11,6 

4,9 

0.7 

31 

9,96 

9,87 

9,43 

9,14 

8,80 

8,62 

8,44 

8,15 

7,83 

7,59 

7,91 

10,57 

5,57 

5,00 

1.- 

11,80 

11,67 

11,28 

11,05 

10,86 

10,69 

10,48 

10,13 

9,86 

9,66 

10,17 

12,58 

7,61 

4,97 
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12,60 

12,68 

12,30 

11,69 

11,22 

10,90 

10,33 

10.17 

9,35 

9,03 

9,73 

12,92 

6,06 

6,25 

3.4 

11,49 

11,45 

11,05 

10,66 

10,32 

10,10 

9,84 

9.31 

9,10 

8,78 

9,29 

12.05 

6,62 

3,44 

Medias  do  mez 

XIV 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROMETRO 

JANEIRO 

1864 

\^ 

2.* 

3.-^ 

.i.» 

0.'' 

6.' 

7.^ 

S.' 

9.-'' 

•10.* 

■11.-^ 

Meio  dia 

1.^ 

2.'"' 

1 

7.08 

7,67 

7,36 

7,32 

7,60 

7,70 

7.92 

7,80 

7,92 

7,60 

7,00 

8,30 

7.40 

6,92 

2 

7,42 

7,42 

7,14 

6,97 

6,82 

6.91 

6,78 

0.58 

6,48 

0,73 

7,17 

7,30 

7,42 

7,23 

3 

7,16 

7.20 

6,92 

6,48 

0,10 

6,10 

6,13 

6..30 

0,00 

5.84 

6,74 

0,03 

6,00 

6,02 

4 

Õ.CO 

4,80 

4,73 

3,80 

4,22 

4.40 

4,00 

4,16 

3,40 

3,47 

3,71 

3,76 

3.47 

2.77 

5 

2.78 

2,50 

2,40 

2,33 

2,22 

2,12 

2,08 

2.08 

2,00 

2,12 

2,37 

2,53 

2,66 

2,74 

6 

2.96 

2,90 

2,87 

2,80 

2,84 

2,74 

2,33 

2,48 

2,42 

2,62 

2,78 

2,96 

3,20 

3,22 

7 

3,89 

3,77 

3,73 

4,10 

3,00 

3,33 

5,38 

5,80 

0.24 

0,42 

0.77 

6.87 

7.013 

7,12 

8 

6,71 

6,64 

6,77 

6,83 

7,06 

7,22 

7,12 

7,26 

7,42 

7.33 

7,37 

7,93 

8,12 

8,00 

9 

'7,80 

7.9.5 

7,83 

7,69 

7,48 

7,38 

7,43 

7,32 

7,94 

8,23 

8.30 

9,23 

9.20 

9,00 

dO 

7,0i 

7,30 

7,32 

7,37 

7.22 

7,01 

7,23 

7,58 

7,47 

7,34 

7,32 

7,02 

7.47 

7,90 

11 

0.07 

0,77 

6,70 

6,43 

6.32 

0,09 

6,20 

6,80 

0,70 

6.87 

0,82 

6,03 

3,83 

0,10 

12 

9,60 

9,86 

10,24 

10,43 

10,74 

11,16 

10,07 

9,08 

8,98 

8,83 

8,38 

8,43 

7,84 

7,07 

13 

6,96 

6,44 

6,44 

6,31 

6,44 

6,58 

6,44 

6,03 

0,0C 

7,49 

7.44 

7,43 

0.73 

0,10 

li 

0,12 

6,42 

0,40 

6,27 

6.30 

6,42 

0.03 

5,0  i 

0,04 

0,38 

0,04 

7,04 

7,34 

7,03 

l.j 

0,90 

6,93 

6,72 

6.38 

6,64 

6,47 

0,52 

0,32 

6,91 

7,07 

7,00 

7,48 

8,07 

8,73 

10 

io,:í2 

10,82 

10,03 

10,03 

10,96 

10,73 

10,63 

10,82 

11,10 

11,17 

11,22 

10,73 

10.09 

10.45 

17 

10,22 

10,23 

9,83 

9,72 

9,78 

9,94 

9,82 

9.97 

9,62 

9,87 

10,09 

9,47 

10.07 

9.33 

18 

6,o6 

0,38 

3,86 

5,67 

3.33 

3,23 

3,32 

5.24 

6,10 

0.20 

5,85 

5,86 

6,43 

5,78 

19 

0,82 

6,03 

5,83 

6,11 

5,97 

6,10 

5,83 

6,30 

0.27 

0.92 

5,81 

5,38 

3.34 

4.73 

20 

7,23 

6,92 

6,87 

6.73 

6,83 

0,73 

0,67 

6.63 

6,74 

0,88 

7,12 

7.73 

7.72 

7,34 

21 

7,00 

7,07 

7,C0 

7,41 

7,13 

6,30 

0,40 

6,43 

0,98 

7,08 

8,28 

7.73 

8,33 

8.20 

22 

7.37 

7,31 

7,19 

7,14 

6,93 

6,87 

6,75 

6,48 

7,09 

7,44 

7,33 

7,93 

8,  li 

8.03 

23 

7,71 

7.30 

7,09 

7,30 

7,06 

6,93 

6,59 

6,40 

6,95 

7,24 

7,90 

8,12 

8,20 

7.93 

2i 

6.90 

0.70 

6,83 

6,83 

6,93 

6,86 

6.(;o 

C.CO 

o,(;9 

O.Oíi 

0.93 

7,12 

0,94 

7,1S 

2.J 

6.33 

0,30 

6,38 

6,30 

6,21 

6,27 

6,29 

6,07 

0,43 

0.38 

6,46 

7,00 

7.38 

7.72 

20 

7,98 

7,77 

7,83 

7,72 

7,40 

7,67 

7,41 

7.07 

7.62 

7,79 

7,98 

8,20 

8.14 

8,03 

27 

8,38 

8.19 

8,33 

8.27 

8,27 

8.13 

8,03 

7,90 

7,72 

7,82 

8,14 

7,78 

8.28 

8,20 

28 

8,14 

7,98 

8,00 

8,00 

7,84 

7,76 

7,90 

7.32 

8.13 

8.33 

8,83 

8,82 

8.40 

8.04 

29 

6,90 

7,08 

7,04 

7,34 

6,88 

7,02 

6,98 

7,24 

7,31 

7,00 

6,83 

6,34 

0.03 

6.77 

30 

C,33 

0,33 

6,08 

5,69 

3,78 

5,88 

5.20 

5,50 

5,76 

3.14 

5,70 

6.13 

4,97 

4,20 

31 

4,49 

4,00 

4,62 

4,33 

4.69 

4.34 

4.62 

4.80 

4.88 

3,13 

4,83 

5,10 

4.00 

4,42 

('*•■ 

a,9G 

3.83 

3,73 

5,39 

5,60 

5,09 

5,08 

5,76 

5,73 

5,82 

5,96 

6,20 

0,21 

0.10 

Mfiiias  lias  \^  ^ 
ieaiis .   "    " 

7,06 

7,09 

.7,36 

7,31 

7,33 

7,53 

7.42 

7,39 

7,52 

7,77 

7,60 

7,50 

7.37 

7.33 

3."  . . 

7,12 

7,06 

7,00 

6,98 

6,84 

6,78 

6,62 

6,61 

0,87 

6,91 

7,22 

7,31 

7,32 

7.27 

Medias  dn  mn  .  .  . 

0.92 

0.87 

6,77 

6.70 

6.08 

0.08 

6.38 

0.59 

6,71 

6.83 

0.90 

7,03 

7.04 

0.91 

XV 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPIIERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYCIIROMETRO 

JANEIRO 

1804 

S." 

/t." 

^^ 

C.'' 

7,80 

8.^ 

9.^ 

10.=' 

11.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Mininia 

Va- 
riação 

6,98 

6,83 

6,58 

7,92 

7,77 

7,83 

7,74 

7,58 

7,54 

7,37 

8,30 

6,58 

1,72 

1 

7,S0 

7,47 

7,50 

7,41 

7,20 

7,30 

7,42 

7,30 

7,20 

7,19 

7,17 

7,30 

6,48 

1,02 

2 

5,90 

5,95 

5,94 

5,66 

5,62 

3,73 

5,80 

5,87 

3,76 

5,85 

6,09 

7,20 

5,62 

1,38 

3 

3,70 

3.60 

3,77 

3,67 

3,27 

3.27 

3,20 

3,12 

3.20 

3,10 

3.77 

3,G0 

2,77 

2,83 

4 

2,9i 

2,98 

3,01 

3,12 

3  32 

2  92 

2,97 

3,03 

2,91 

3,00 

2.03 

3,32 

2,00 

1,32 

5 

3.uO 

3,60 

3,30 

3,38 

3,43 

3,38 

3,57 

3,72 

3,08 

3,84 

3,12 

3,72 

2,42 

1,30 

0 

7,12 

6,97 

6,72 

6,00 

6,54 

6,64 

0,64 

6,71 

6,66 

0,04 

0,04 

7,12 

3,73 

3,39 

7 

8.22 

8,12 

7,97 

8,17 

8,07 

7.97 

8,11 

8,07 

8,11 

7,83 

7,02 

8,22 

6,64 

1,38 

8 

9,37 

9,53 

9,40 

9,07 

8,37 

8,18 

8,30 

8,13 

7,80 

7,47 

8,29 

9,53 

7,38 

2,13 

9 

7,48 

7,56 

7,30 

7,48 

7,42 

7.12 

0,90 

7,02 

6,90 

0,83 

7.33 

7,90 

6,83 

1,03 

10 

6,10 

6,28 

6,58 

7,16 

7,23 

7,67- 

8,30 

8,76 

8,83 

9,11 

0,93 

;>,ii 

3,83 

3,20 

11 

7,71 

7,12 

7,43 

7,16 

6,60 

6,47 

6,68 

6,08 

7,07 

7,02 

8,44 

11,16 

6,47 

4,09 

12 

5,92 

6,39 

6,64 

6,33 

6,22 

6,50 

6,88 

6,93 

6,70 

6,38 

0,01 

7,49 

5,92 

1,37 

13 

i,m 

7,57 

7,82 

7,98 

7,87 

7,39 

7,34 

7,23 

7,00 

6,90 

0,90 

7,98 

3,94 

2,04 

14 

9,32 

9,70 

9,92 

10,07 

10,13 

10,32 

10,59 

10,39 

10,73 

10,34 

8,30 

10,73 

6,47 

4,20 

13 

lO.Si 

10,53 

10,03 

10,31 

9,84 

9,52 

9,43 

10.00 

10,06 

10,53 

10,48 

11,22 

9,43 

1,77 

10 

9,28 

9,52 

8,76 

8,47 

8,96 

8,82 

8,36 

8,37 

7,62 

7,30 

9,32 

10,23 

7,30 

2,93 

17 

5,30 

6,33 

6,36 

6,34 

6,34 

6,13 

6,10 

0,00 

0.02 

6,10 

5,90 

6,56 

3,23 

1,.33 

18 

5,28 

5.60 

6,22 

5,95 

6,12 

6,32 

6,70 

6,70 

7,04 

7,09 

0,07 

7,09 

4,73 

2,34 

19 

7,70 

7,77 

7,64 

7,34 

8,28 

8,13 

8,19 

8,03 

7,75 

7, GO 

7,37 

^  8.28 

6,63 

1,C3 

20 

7,90 

8,03 

8,13 

7,92 

7,79 

7.60 

7,37 

7,53 

7,38 

7,37 

7,34 

8,33 

6,40 

2,13 

21 

8.C8 

8,76 

9,00 

9,00 

9,14 

9,23 

8,95 

8,30 

8,41 

7,38 

7,92 

9.23 

6,48 

2,77 

22 

8,13 

8,19 

8,64 

8,20 

8,50 

8,04 

7,97 

7,78 

7,44 

7,16 

7,63 

8,64 

6,40 

2,24 

23 

7,13 

7,17 

7,25 

7,13 

7.33 

7,31 

7,22 

0,97 

6,80 

0,79 

6,96 

7,33 

0,66 

0.07 

24 

7,86 

8,26 

8,40 

8,39 

8.37 

8,04 

8,46 

8,37 

8,32 

8,46 

7,34 

8,64 

6,07 

2,37 

23 

8,83 

8,94 

8,70 

8,69 

8,70 

8.82 

8,82 

8,83 

8,62 

8,20 

8,21 

8,94 

7,41 

1,33 

26 

8,44 

8,63 

8,63 

8,38 

8,47 

8,76 

8,75 

8.03 

8,37 

8,27 

8,29 

8,76 

7.72 

1,04 

27 

7,98 

7,77 

7,85 

7,73 

7,73 

7.44 

7,11 

7,03 

0,CO 

7,18 

7,83 

8,83 

6,90 

1,93 

28 

5,55 

5,78 

6,23 

6,81 

6,87 

6,92 

6,97 

6,87 

0,52 

6,46 

6,70 

7,34 

5,55 

1,79 

29 

3,87 

3,97 

4,32 

4,49 

4,13 

4,00 

4,13 

4,09 

4,93 

4,47 

5.00 

0,53 

3,87 

2,08 

30 

4,10 

4,44 

4,00 

3,47 

5,16 

4,69 

5,44 

5,43 

4,71 

4,62 

4.73 

5.47 

4,00 

1.47 

31 

6,27 

6,26 

6,17 

6,23 

6,10 

6.03 

6,08 

6,08 

3,99 

5,94 

3,96 

6,84 

3,05 

1,79 

1.» 

7,47 

7,tJH 

7,74 

7,73 

7,70 

7,77 

7,92 

7,94 

7,89 

7,80 

7,04 

8,99 

6,40 

2.38 

2 ,         "f'l'»s 
1     (las  (locadas 

7,13 

7,27 

7,38 

7,47 

7,49 

7,41 

7,40 

7,29 

7,13 

0,97 

7,12 

8,03 

6.13 

1,89 

3.) 

0,06 

7,08 

7,11 

7,10 

7,13 

7,08 

7,14 

7.M 

7,01 

6.92 

6,92 

7.93 

5,87 

2,08 

Mfdias  do  nicz 

XVI 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

-100 

JANEIRO 
1864 

1." 

PSYGHROGRAPHO 

2/ 

i.^ 

4." 

3.* 

6.-^ 

7." 

8.^ 

9.^ 

10." 

H.^ 

Meio  dia 

d.^ 

2." 

1 

82,2 

83,4 

81,2 

82,1 

82,3 

86,6 

86,7 

85,5 

85,7 

76,7 

76,7 

79,4 

68,8 

62,5 

2 

85,2 

86,3 

88,6 

91.2 

91,0 

92,6 

93,9 

100,0 

93,2 

93.3 

95,5 

91,4 

86,3 

80,4 

3 

91,3 

95,5 

95,3 

95,2 

93,5 

93,5 

95,1 

93,6 

87,0 

78,0 

75,0 

73,7 

63,7 

60,1 

4 

70,8 

67,2 

67.0 

49,6 

56.9 

60,8 

57,0 

57,7 

46,7 

46.4 

49,0 

48,0 

39,0 

30,0 

5 

45,6 

41,6 

41,9 

41,3 

39,3 

38,7 

38.4 

38,4 

37,0 

37,1 

38,2 

38.6 

38,0 

37,2 

6 

45,0 

44,5 

45,0 

44,7 

46,0 

44,0 

42,1 

40,3 

39,3 

40,0 

40,3 

41,7 

40.2 

38,2 

7 

ol.O 

49,5 

48,4 

56,5 

73,4 

83,6 

87,1 

91,6 

97.0 

93,3 

97,0 

93,9 

93,3 

94,0 

8 

97,0 

95,3 

97,0 

93,9 

95,5 

97,2 

93.5 

97,2 

98,6 

98,6 

98,6 

100,0 

100,0 

98,6 

9 

97,3 

100,0 

98,5 

100,0 

100,0 

100,0 

97,2 

91,5 

91,5 

86,1 

89,6 

97,4 

96,2 

94,7 

10 

85,3 

83,2 

85,3 

84,1 

83,9 

81,4 

83,9 

86,6 

80,8 

78,5 

74,1 

69,9 

77,3 

81,4 

11 

78,3 

78,6 

81,0 

77,0 

74,3 

72,8 

80,0 

84,5 

81,0 

73,3 

70,4 

64,2 

38,7 

61,3 

12 

98,6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

95,0 

88,6 

83,3 

81,0 

78,7 

72.2 

70,0 

13 

80,0 

73,5 

73,5 

74,6 

73,5 

76,0 

75,8 

71,7 

73,8 

73,4 

72.3 

73,2 

63,8 

57,9 

li 

76,2 

82,0 

84,2 

85,0 

87,9 

90,7 

93,4 

96,8 

96,8 

97.0 

92.4 

92,7 

81,8 

72,6 

15 

85,9 

89,6 

89,5 

88,2 

88,3 

88,1 

88,2 

88,2 

91,1 

89,8 

83,7 

86,4 

89,3 

93,5 

16 

97,6 

100,0 

97,6 

97,6 

98,8 

100,0 

97,6 

100.0 

94,2 

91,0 

88,7 

84,6 

78,4 

83,6 

17 

95,1 

93,9 

90,3 

87,8 

90,3 

91.5 

91.4 

90, 4 

82,9 

82,2 

79,3 

76,9 

82,4 

83,7 

18 

74,9 

74,4 

71.3 

71,0 

66.7 

65,5 

07,0 

66,3 

71,8 

69,0 

62,5 

61,5 

67,7 

59,4 

19 

74,3 

78,3 

74,3 

83,6 

83,4 

82,5 

82,0 

89,1 

80,0 

83,6 

69,0 

64,0 

63,5 

50,7 

20 

94,1 

91,1 

92,6 

88,3 

94,0 

93,9 

92,5 

88,3 

84,4 

83,0 

80,3 

83,4 

74,7 

67,0 

21 

86,5 

91,6 

94,3 

94.2 

92,7 

85,6 

84,0 

84,1 

88,3 

82,7 

83,0 

83,0 

84,2 

79,3 

22 

85,2 

86,3 

88,7 

91,3 

91,2 

94,0 

95,4 

97,0 

97,2 

88,8 

84,3 

87,9 

82,7 

81,2 

23 

86,6 

85,1 

84,9 

92,9 

94,0 

94,0 

93,3 

93,7 

100,0 

98,6 

97,3 

90,6 

82,8 

76,2 

2Í 

85,9 

85,8 

88,4 

88,4 

91,3 

92.6 

92,4 

90,8 

88,4 

83,4 

84,7 

80.3 

73,4 

70,1 

25 

88,2 

89,3 

89,2 

89.1 

88,9 

90,4 

89,1 

87,7 

88,0 

84,0 

80.5 

84.8 

82,2 

75,8 

26 

89,2 

90,3 

94.4 

94,4 

92,8 

95,7 

91,4 

93.7 

94,3 

91,7 

87,9 

88,2 

83,7 

83,2 

27 

88,3 

84,9 

88,3 

90,7 

93,3 

93,2 

92,0 

90,4 

86,6 

86,7 

86,9 

80,0 

80,7 

76,5 

28 

88,0 

88,0 

92,0 

95,7 

94.4 

97,3 

93,7 

90.1 

90.7 

81,8 

81.3 

79.0 

73,2 

66,4 

29 

80,0 

83,8 

84,8 

92,8 

82,5 

88,5 

88,5 

89,9 

85,1 

74,5 

70,4 

62,7 

61.8 

59,5 

30 

71,4 

74,8 

70,7 

64,9 

69,0 

74,4 

61,6 

60,5 

62.3 

53,7 

62,1 

64,3 

48.0 

39,2 

31 

57,S 

62,4 

64,4 

64,3 

68,0 

67,6 

70,3 

73,0 

71.3 

71,8 

63,2 

61,5 

30.2 

45,0 

li'.. 

7;í,07 

74,6.-; 

74,82 

73,86 

76,18 

77.84 

77,69 

78,26 

75,94 

73,20 

73,40 

73,40 

70,72 

67,71 

Medias  das  1 
dfradas  . 

Hr,j,o 

86,14 

85,43 

85,31 

85,72 

86,10 

80,85 

87.0,-i 

84,'i6 

83,22 

77.96 

70,30 

73,23 

69,97 

3  ■  . . 

82,46 

83,8.j 

85,46 

87,15 

87,10 

88,48 

86,88 

86.03 

86,58 

81,79 

80,33 

78,6,3 

73,05 

68,40 

Medias  (lo  mez  .  .  . 

8i,nci 

81.02 

82.02 

82,27 

83,13 

84.28 

83,91 

Kt.OO 

82,40 

79,48 

77,;t3 

70,27 

72.36 

68,68 

XVli 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇ.VO-IOO 

1  '.-íVaiIROGIlAPIIO 

JANEIKO 
1804 

3.» 

4.' 

0.* 

6.' 

7." 

s.-'' 

9.-' 

■10." 

•11." 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Va- 
riação 

61,8 

63,9 

69,9 

79,0 

80,0 

82,4 

82,5 

82,3 

80,5 

86,4 

78,94 

80,? 

61,8 

24,9 

1 

79,6 

79,0 

82,0 

82,0 

81,6 

85,1 

85,2 

85,1 

85,0 

80,2 

87,68 

100,0 

79,0 

20,4 

2 

38,0 

S8,9 

00,0 

58,1 

58,0 

60,1 

61,4 

00,3 

08,0 

72,2 

75,59 

95,5 

58,0 

37,5 

3 

38,5 

30.9 

42,0 

45,0 

42,5 

44,3 

45,0 

45,0 

48,3 

48,7 

49,20 

70,8 

30,0 

40,8 

4 

;i8,:! 

37,0 

38,3 

40,'! 

40,3 

40,0 

42,3 

44.3 

43,8 

45,2 

40.33 

40,3 

37,0 

9,3 

5 

i   40,1 

40.0 

;;9,3 

38,7 

40,1 

40,1 

43,0 

47,7 

47,3 

49,8 

42,45 

49,8 

38,2 

11,0 

6 

95,5 

95,i- 

95.4 

95,3 

93,7 

95,3 

95,3 

97,0 

97,0 

95,3 

80,21 

97,0 

48,4 

48,6 

7 

98,0 

95,9 

94.4 

97,3 

95,8 

94,4 

97,3 

95,8 

97,3 

94,4 

96,84 

100,0 

93,9 

6.1 

8 

97,4 

98.0 

9S,0 

93,5 

87,0 

84,9 

89,4 

80,9 

81,0 

82,0 

93,15 

100,0 

82,0 

18,0 

9 

1 

74.3 

78.0 

79,3 

83,3 

81,2 

81,5 

80,0 

82,7 

80,0 

82,4. 

80,92 

80,6 

09,9 

16,7 

10 

Cl,:! 

05,5 

08,9 

74,8 

70,1 

81,2 

88,3 

93,4 

90,0 

94,8 

70,57 

96,0 

58,7 

37,3 

11 

71,9 

08.2 

74,2 

74,9 

71,8 

70,7 

75,0 

70,2 

81,4 

80,1 

83,91 

100,0 

08,2 

31,8 

12              I 

í)7,4 

Ci,0 

09,0 

66,6 

04,5 

68,7 

76,5 

77,0 

77,3 

75,5 

71,34 

80,0 

57,4 

22,6 

13              [ 

79,0 

81.0 

85,0 

89,1 

89,1 

85,4 

80.5 

87,4 

83,7 

84,6 

86,73 

97,0 

72,0 

24,4 

11              i 

90,2 

90,3 

98,7 

90,3 

95,0 

97,0 

97,7 

99,7 

98,8 

90,4 

92,19 

99,7 

83,7 

16,0 

15 

8;i.o 

81.5 

83,3 

80,2 

83,0 

79,7 

79,7 

88,0 

90,4 

97,0 

90,24 

100,0 

78,4 

21,6 

16 

8Í.7 

80,7 

81,2 

79,7 

85,4 

87,3 

87,2 

87,0 

82,2 

81,8 

85,89 

95,1 

76,9 

18,2 

17 

54,7 

07.5 

70,3 

72,3 

74,3 

73,9 

74,9 

74,8 

75,9 

77,3   * 

69,10 

77,3 

54,7 

22,0 

18 

55.5 

58,8 

07,2 

07,5 

70,9 

74,3 

77,3 

77,3 

80,0 

91,3 

74,35 

91,3 

.50,7 

40,0 

19 

71.0 

71,2 

71,8 

71,0 

80,7 

81,7 

84,9 

8G,8 

85,0 

84,3 

83,21 

94,1 

07,0 

27,1 

20 

75,0 

70,3 

79,2 

79,0 

78,0 

75,6 

78,5 

79,7 

82,2 

81,9 

83,49 

94,3 

75,0 

19,3 

21 

78,9 

80,0 

8"i,5 

88,6 

91,2 

92,4 

89,8 

80,2 

90,7 

85,3 

88,32 

97,2 

78,9 

18,3 

22 

74,4 

75,5 

81,2 

80,6 

80,2 

82,6 

84,7 

89,0 

87,0 

87,4 

87,55 

100,0 

74,4 

25,0 

23 

08,3 

07,4 

09,3 

70,0 

70,1 

78,2 

82,8 

82,7 

84,5 

88,4 

81,82 

92,0 

07,1 

25,2 

21 

73,2 

70,0 

79,0 

80,9 

82,2 

84,3 

83,0 

84,3 

80,0 

93,4 

84,01 

93,4 

73,2 

20,2 

25 

83.3 

83,5 

81,3 

82,3 

84,4 

87,4 

87,4 

88,5 

88,4 

85,0 

88,52 

95,7 

81,3 

14,4 

26 

70.8 

77.0 

77,9 

78,0 

81,0 

80,3 

87,3 

88,4 

88,3 

89,4 

85,40 

93,3 

70,5 

16.8 

27 

07.4 

00,9 

70,4 

73,7 

78,8 

77,4 

74,7 

70,8 

72,4 

78,0 

81,00 

95,7 

66,4 

29,3 

28 

■  47,2 

48,4 

53,0 

62,3 

66,8 

70,0 

70,7 

71,4 

09,8 

69,7 

72,28 

92,8 

47,2 

45,0 

29 

35,7 

36,8 

41,0 

44,0 

43,0 

43,0 

46,7 

47,7 

00,8 

58,9 

35,73 

74,8 

35,7 

39,1 

30 

41,3 

43,7 

40,8 

58,4 

56,7 

52,0 

01,2 

08,1 

62,7 

62,5 

60,05 

73,0 

40.8 

32,2 

31 

08,21 

68,60 

69,92 

71,20 

70,92 

70,87 

72,20 

73,31 

73,78 

74,26 

73,17 

83,27 

59,88 

23,39 

l.'\ 

^)    1        llcdias 

"■  (     das  décadas 

71,59 

74,37 

77,02 

77,90 

79,08 

80,05 

82,80 

81,82 

85,73 

86,37 

81,39 

93,05 

66,83 

26,22 

05,59 

66,55 

69,02 

72,03 

74,95 

75,44 

77,25 

77,89 

79,40 

79,99 

78,98 

91,16 

65,16 

26,00 

3.^) 

08,37 

09.74 

71,89 

73,89 

74,98 

75,45 

77,41 

78,05 

79,02 

80,20 

77,88 

89,23 

04.00 

23,23 

McJiiis  do  mez 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGUAPIIO  E  UDOGRAPHO 

JANEIRO 
DE 

1864 

RUMOS   DOS  VENTOS 

>  ÍH  K 

p  í  :g 
g"| 

3 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  manhã 

2  ás  4 

4  ás  6 

6ásS 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4  ás  6 

Gás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

1 

XO. 

NO. 

.NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

N-NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

2 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

OSO. 

ONO. 

NO. 

C. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

3 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NE. 

0.0 

4 

NNE. 

NNE. 

N^NE. 

NNE. 

NNE. 

N-NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

0,0 

5 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE- 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N^NE. 

NNE. 

0,0 

6 

XNE. 

N-NE. 

NNE. 

N-NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

7 

NE. 

NE. 

NE. 

N-NE. 

NNE. 

NE. 

.\E. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

2'.,0 

8 

NNE. 

NNE. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNO. 

N.NO. 

06 

9 

NNO. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

N. 

N, 

N. 

;o,3 

10 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

H 

N-NO. 

NNO. 

NNO. 

N-NO. 

NO. 

0. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

S. 

S. 

S. 

3,8 

12 

S. 

S. 

SSO. 

.N-NÚ. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

NNO, 

NNO. 

NNO. 

21,1 

13 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

C. 

NO. 

0,0 

li 

NO. 

SSO. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

N-NE. 

NE. 

NE, 

NE. 

NNE. 

NNE. 

ENE. 

0.0 

13 

ENE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

KE. 

NE. 

E. 

SSE. 

S. 

S. 

S. 

0,0 

16 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

3,2 

17 

SSO. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

N. 

1,0 

18 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

N-NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNII. 

N. 

0.0 

19 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

N. 

N, 

NNE, 

NE. 

0,0 

20 

NNE. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ENE. 

NE. 

NE, 

NNE. 

0,0 

21 

.NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

0,0 

22 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

S. 

S. 

SSO. 

SSO. 

NO. 

0,0 

23 

NO. 

NU. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

ENE. 

V. 

S. 

NO. 

NNO. 

NNE. 

0.0 

24 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

E. 

E. 

ESE. 

E. 

E. 

0,0 

23 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

E. 

E. 

ESE. 

OSO. 

OSO. 

C. 

N. 

NNE. 

0,0 

26 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE, 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO, 

N. 

N. 

0,0 

27 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

11,0 

28 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

29 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

11,0 

30 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

0,0 

31 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE, 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

O.ll 

N. 

G 

'• 

- 

, 

4 

3 

4 

G 

9 

G 

7 

Tnlal 
G9 

NNE. 

7 

8 

10 

10 

10 

7 

4 

3 

4 

3 

3 

9 

80 

NE. 

4 

4 

;. 

0 

12 

12 

10 

7 

G 

G 

3 

81 

ENE. 

2 

1 

1 

0 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

12 

E. 

0 

0 

0 

1 

1 

II 

3 

1 

0 

1 

1 

8 

ESE. 

« 

0 

II 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

II 

0 

2 

SE. 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

II 

0 

SSE. 

0 

(1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

II 

1 

S. 

1 

3 

1 

1 

1 

) 

2 

3 

2 

2 

2 

20 

SSO. 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

23 

SO. 

0 

II 

1 

0 

II 

0 

1 

II 

0 

0 

0 

2 

OSO. 

(1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

0. 

0 

0 

II 

0 

1 

II 

II 

0 

0 

0 

0 

1 

ONO. 

0 

(J 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

', 

NO. 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

'. 

II 

2 

21 

N.NO. 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

2 

2 

3 

s 

:;s 

V. 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

1 

0 

II 

II 

0 

1 

c. 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

" 

1 

1 

' 

" 

:i 

Chuva     nrn 

nHlliMiolru, 

... 

K7 

-'li 

:.  -' 

1  11 

■.,.' 

s,u 

:i,',i 

K,', 

«11 

:'.,', 

Tnl,,l 

t 

. 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

AMÍMOClíAriin  E  rDOGlíAlMIO 

o  -» 

TELO( 

JIDABK   BO  VENTO   EM    KILOMKTIIO 

S 

1." 

2.-^ 

3.' 

í.' 

5... 

li.' 

7.» 

8,« 

9,> 

IO.'' 

II.' 

Meio 
dia 

1." 

2.^^ 

3." 

4.» 

5,. 

0.» 

7." 

8." 

9." 

10." 

11." 

Meia 
noito 

Me- 
dias 

, 

11 

13 

10 

13 

9 

6 

11 

12 

12 

li 

9 

10 

8 

12 

11 

15 

II 

13 

II 

9 

10 

12 

2 

1 

10.1 

S) 

.-) 

1 

(\ 

i; 

0 

7 

i 

'■ 

5 

5 

3 

3 

i 

.■! 

3 

1 

0 

0 

2 

4 

5 

9 

8 

7 

1,1 

3 

'. 

8 

11 

II 

U 

11 

11 

11 

12 

21 

23 

21 

22 

21 

21 

20 

15 

15 

17 

17 

13 

11 

17 

19 

1.5,5 

'. 

k; 

20 

21 

22 

19 

21 

20 

2i 

23 

20 

30 

31 

.33 

3i 

31 

29 

31 

30 

30 

33 

35 

34 

30 

38 

28,5 

r, 

3S 

3i; 

40 

31 

34 

42 

42 

38 

30 

32 

28 

28 

31 

35 

35 

31 

30 

30 

28 

20 

22 

24 

23 

29 

32,0 

('> 

2S 

:i« 

11 

45 

33 

35 

29 

33 

30 

33 

30 

27 

30 

27 

'28 

20 

27 

28 

35 

41 

34 

39 

37 

32 

32,7 

7 

31 

'.0 

3S 

29 

28 

33 

30 

SS 

49 

32 

55 

55 

38 

58 

:;:i 

5S 

5i 

52 

54 

53 

54 

53 

51 

47 

47,8 

S 

no 

',6 

Í9 

37 

40 

33 

30 

32 

32 

31 

32 

27 

2i 

21 

17 

1,3 

15 

13 

7 

9 

7 

4 

0 

3 

23,8 

9 

1 

'2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

0 

7 

7 

10 

12 

li 

10 

10 

0 

20 

20 

24 

28 

28 

30 

11,3 

10 

30 

23 

1,S 

23 

23 

20 

32 

29 

30 

30 

3S 

42 

42 

40 

17 

39 

31 

27 

21 

21 

27 

17 

20 

22 

30,9 

II 

ll'> 

20 

10 

12 

18 

18 

i 

0 

2 

.j 

0 

11 

10 

li 

17 

10 

13 

10 

7 

7 

11 

12 

9 

11 

11,3 

li 

IS 

21 

22 

20 

25 

22 

13 

31 

33 

30 

33 

38 

38 

35 

30 

23 

22 

21 

15 

20 

10 

9 

li 

17 

23,8 

li) 

21 

l.S 

14 

11 

12 

11 

10   . 

12 

7 

2 

4 

4 

0 

10 

10 

12 

0 

0 

7 

3 

0 

0 

2 

2 

8,2 

H 

5 

3 

0 

10 

11 

9 

11 

13 

13 

li 

12 

12 

9 

e 

10 

11 

17 

13 

10 

10 

10 

10 

9 

12 

10,2 

15 

11 

13 

11 

12 

li 

10 

10 

15 

15 

15 

13 

10 

7 

4 

3 

7 

G 

8 

li 

10 

10 

15 

11 

19 

12,3 

IG 

20 

19 

20 

Iti 

20 

23 

19 

10 

13 

20 

20 

20 

25 

23 

22 

21 

18 

19 

21 

15 

15 

19 

11 

13 

19,0 

17 

10 

7 

8 

12 

li 

10 

12 

11 

19 

20 

25 

30 

30 

25 

11 

8 

9 

11 

0 

11 

12 

18 

12 

17 

11,7 

IS 

11 

11 

11 

10 

8 

10 

11 

li 

9 

11 

21 

25 

21 

21 

25 

2i 

21 

13 

G 

0 

13 

7 

10 

15 

11,5 

19 

12 

.', 

11 

9 

4 

.-, 

10 

4 

l 

9 

10 

11 

9 

0 

10 

12 

9 

10 

15 

li 

11 

5 

9 

12 

9.1 

20 

13 

12 

12 

16 

24 

21 

22 

19 

IS 

21 

10 

13 

12 

12 

8 

7 

G 

8 

8 

9 

11 

10 

13 

li 

13,3 

21 

li; 

10 

12 

12 

14 

IS 

19 
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10 

10 

17 

17 

17 

10 

li 

13 

8 

8 

9 

8 

8 

10 

III 

10 

12,9 

22 

11 

9 

10 

11 

11 

10 

13 

13 

14 

12 

9 
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5 
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5 

7 

3 

4 

4 

7 

2 

1 

7,2 

23 

.•1 

4 

5 

7 

II 

10 

10 

12 

13 

13 

11 

8 

i 

i 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

0 

9 

13 

15 

7,2 

2t 

k; 

12 

11 

12 

17 

22 

25 

28 

30 

32 

20 

29 

29 

29 

25 

21 

21 

22 

22 

18 

li 

23 

20 

24 

22,4 

25 

22 

23 

24 

25 

24 

21 

18 

18 

17 

18 

1.3 

12 

8 

4 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

2 

2 

2 

7 

11,3 

2C. 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

11 

12 

11 

12 

10 

8 

9 

5 

3 

1 

0 

3 

2 

4 

7 

5 

4 

5 

7,2 

27 

r; 

7 
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8 

9 

11 

13 

17 

20 

19 

20 

19 

10 

15 

13 

0 

4 

9 

15 

13 

13 

13 

13 

10 

12.0 

2,S 

12 

0 

8 

10 

12 

17 

IS 

18 

22 

23 

17 

15 

12 

21 

23 

20 

20 

23 

2i 

28 

2i 

19 

13 

12 

17,9 

29 

S 

9 

C 

9 

13 

12 

8 

12 

10 

15 

17 

19 

18 

15 

19 

21 

10 

12 

20 

20 

19 

10 

12 

8 

13,9 

30 

S 

7 

18 

22 

23 

28 

28 

3S 

32 

40 

30 

28 

27 

20 

31 

31 

27 

23 

18 

17 

12 

IG 

10 

18 

23,7 

31 

23 

2S 

27 

28 

23 

23 

29 

27 

27 

30 

28 

20 

22 

20 

10 

15 

20 

20 

17 

18 

18 

20 

23.2 

Medias  das 

decad 

as  e  do  mcz 

_ 

21,4 

22,5 

21,3 

21,9 

21.1 

21.0 

21.8 

23,3 

22,9 

24,8 

23,5 

23,1 

20,5 

20,9 

20.3 

21, S 

23,3 

22,0 

23.1 

21,1 

23,1 

23,4 

23,0 

22,8 

23,7 

_ 

13,7 

13,1 

13.4 

13,'. 

15,0 

15,1 

13,1 

13,5 

13.3 

li,  7 

10,2 

18,0 

17,0 

1,5,9 

li.S 

r.,1 

13,0 

11,9 

10,9 

11,3 

11,8 

10,5 

10,6 

13.2 

13,7 

- 

12,3 

11,1 

12,7 

13,9 

13,7 

10,7 

10,9 

19,0 

19,3 

20,0 

18,9 

17,0 

13,3 

11,1 

11,5 

13.3 

11,5 

11,8 

12,3 

12,2 

11,3 

12,5 

11,9 

12,8 

14,5 

13,7 

1.;,'. 

li), 7 

lfi,3 

17,2 

17,8 

17,i 

18,0 

18,3 

20,1 

20.2 

20,0 

19,0 

18,9 

18,5 

17,3 

13,8 

15,1 

15.3 

15,7 

1.5,4 

1.5,1 

15,1 

10,2 

17.2 

Vli.\TOS 

N. 

NNE. 

KE. 

E.NE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 
8 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO, 

.\.\0- 

V. 

C. 
1 

í  na  1.'^  de 

ada.. 

17 

34 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

9 

19 

0 

l''roi]UCt 

(.2» 
cia  i  >  3,* 

duranie  c 

21 
31 

li 
32 

10 
38 

C 
6 
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0 
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0 

3 

21 
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1 

0 

3 
0 

8 
1 

15 

0 

1 

1 

C9 

80 

84 

12 

8 
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1 

20 

23 
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3 

1 

4 

21 

3S 

1 

3 

Cliuva  c 

orreípoDtlcnte 

in  niill 

melros 

1,1 

3,3       21,3 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

28,4 

15,0 

3,2 

0,0 

0.7 

0.0 

1,5 

*•'' 

0.0 

0.0 

' 

;  na  1 

M  .  3 

■'  dccat 

.r.r.n 

7. 

Kilonu' 

r.is  perco  rriJo 

3Í84 
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2. 

mcliOb 

L 

nino. 

12775 

Velocidade  minima 

0 

e„.2. 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Tliernionieti((  das  tPiuperaturas 

SpíTnidade  do 

céa  c  nuvens 

limites — graus  cenlesiiiiaos 

^ 

■z     1 

OzonoDietro 

1 

JANEIEO 

Máxima 

Minima 

s 

9  lioras  da  mariliâ 

Meio  dia 

DE  1864 

s 

Ao  sol 

Na 
relva 

Na 
relva 

.No  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 
melros 

Milli- 
mctros 

De  dia 
graus 

De  noile 
graus 

Graus 
médios 

Conliguraçr.cs 

Graus 
uiedios 

Conligurações 

1 

34,3 

31,2 

4,3 

9.6 

0,0 

1,48 

6,5 

5,5 

7   • 

St,-C.,  C-Ci. 

4 

c,  C.-St.,  Ci.         ! 

2 

30.8 

29,5 

2,2 

4,0 

0,0 

0,40 

7,5 

1.5 

2 

Cl.,  Nev. 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

3 

3o,2 

29,9 

2,1 

3,5 

0,0 

2,80 

9,0 

5,0 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

4 

31,3 

25,0 

1,8 

3,8 

0.0 

4,60 

4,3 

3,0 

3 

CL,  Ci.-St.,  St. 

2 

Ci,  Ci.-St.,  St. 

5 

18,3 

24,9 

0.4 

1.3 

0.0 

4.00 

4,0 

4,3 

0 

Told.,  c. 

0 

Told.,  c. 

6 

— 

23.2 

4,5 

2,8 

0.0 

2.30 

3,3 

2,5 

2 

Ci..Ci.-St.,St.,Ci.-C. 

2 

Ci.,  Ci-C,  St. 

7 

— 

12,2 

4,1 

3,0 

24.0 

0.48 

0,3 

7,3 

0 

Ni. 

0 

Told.,  Ni. 

8 

— 

13,9 

5,9 

— 

0.0 

0,80 

9,3 

9.5 

0 

Tuld. 

0 

ToUl. 

9 

— 

26.2 

3,4 

— 

20.3 

1,02 

3,0 

9.3 

0 

C.-St..  C.-Ni.,  Ni.,  c. 

0 

NI. 

10 

33,3 

29,5 

7,2 

7,6 

0.0 

1,42 

8,5 

8.0 

5 

C.-St.,  C,  C.-Ci. 

6 

C.  C.-St.,  C.-Ni. 

11 

35,1 

31,0 

2,0 

3,7 

3,8 

1,20 

3,3 

2,3 

3 

Ci.,  Ci.-St.,  St. 

0 

Ci.,  Ci.-C,  St.,  C.-St. 

\i 

3o,0 

33,2 

9,2 

— 

21,1 

2,04 

9,0 

7,0 

0 

C-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

7 

C.-St.,  C. 

13 

36,0 

31.6 

4,1 

— 

0,0 

1,60 

5,5 

4,3 

3 

Ci.,  C.-Ci.,  St.-Ci.,C. 

0 

C,  Ci.,  Ci.-C. 

14 

33,2 

32,7 

0,0 

— 

0,0 

1,00 

6,0 

8,0 

1 

Ci.,  Nev. 

7 

Ci.-C,  Ci.-St. 

15 

— 

— 

4,0 

— 

0,0 

1,90 

7,0 

3,3 

0 

St.-C.,St.,C.-Ni.,Ni. 

0 

Tokl.,  c. 

16 

37,0 

33,3 

10,2 

— 

3,2 

1,96 

10,0 

7,0 

3 

C.-St-,  Ci.,  St.-Ci. 

3 

C.-Ni.,  C. 

17 

— 

21,1 

10,3 

— 

1,9 

1,30 

6,5 

8,0 

1 

C.-St.,  C,  St. 

0 

C,  Ni..  St. 

18 

32,7 

29,3 

2,5 

— 

0,0 

1,64 

8,0 

0,0 

8 

est.,  C. 

4 

C,  C.-St.,  C.-Ni.,  Ci. 

19 

32,9 

27.0 

1,4 

2.6 

0,0 

1,60 

5,5 

5,0 

8 

Ci.-St.,  St. 

9 

Ci.-St.,  C 

20 

30.7 

28,9 

4,2 

4.6 

0,0 

1,20 

9,0 

7,0 

2 

Ci.,  St.-Ci.,  St.-C. 

3 

Ci.,  Ci.-St. 

21 

32,4 

29,9 

4,6 

4,8 

0,0 

1,36 

0,5 

4,3 

3 

C.-St.,  C,  Ci.-St. 

9 

Ci.-C.  St. 

22 

33,9 

31,6 

3,9 

4,4 

0,0 

0,48 

5,0 

7.3 

7 

C.-St.,  C.,Ci.,  St.-Ci. 

5 

Ci..  Ci.-St.,  C,  St. 

23 

— 

35,6 

2,8 

4,4 

0,0 

1,12 

7,0 

2.0 

0 

Eiic,  Nev. 

9 

St.-C,  C. 

24 

31,3 

29,7 

4,4 

5,0 

0,0 

2,60 

8.3 

4,3 

10 

— 

10 

_ 

2o 

33,3 

35,3 

3,2 

3,7 

0,0 

1,00 

7.0 

1,0 

4 

St.-Ci.,  Ci.,  Ci.-C. 

6 

Ci.,  Ci.-C. 

26 

21,1 

26,7 

5,4 

6,5 

0,0 

0,80 

3,5 

4.5 

0 

C.-St.,C.-Ci.,Ci.-St.,c. 

2 

Ci.,  Ci.-C  ,  c 

27 

24,8 

— 

7,4 

8,0 

0.0 

0,82 

5,0 

5,0 

0 

C.-Sl.,  C.-Ni,  C. 

1 

C.-Ci.,  Ci..  st. 

28 

37,3 

36,:! 

5,0 

0,7 

0,0 

2,34 

8,0 

5,5 

9 

Ci.,  Ci.-St,  C.-St. 

8 

C,  Ci.,  Ci.-St. 

29 

34.0 

33.7 

2,8 

5,3 

0,0 

3,14 

5,5 

4,5 

10 

C.  no  hor. 

10 

c. 

30 

34.0 

—     -     3.3 

3.4 

0.0 

4,08 

5,5 

6,3 

10 

C.  no  hor. 

10 

31 

32,3 

31,6  j     — 

2,1 

0,0 

2,60 

5,0 

4,3 

10 

10 

Medias  das  j    ^ 
décadas  •  j       " 

30,53 

24,73 

3,59 

4,70 

1.93 

6,23 

3,63 

2,7 

2,9 

34,32 

29,81 

4,87 

3,63 

~ 

1,34 

7,00 

6,05 

3,1 

4,7 

31,46 

32,27 

4,30 

5,12 

— 

1,86 

6,05 

4,55 

5,7 

7,3 

1  Medias  do  mez . .  . 

32,31 

28.79  '     4.25 

4.76 

1,79 

0.'i2 

5,39 

3.9 

5,0 

l'rcs 

.10  alinospiícrica 

Tcmpei 

itura  :i  somlira      Temprralura  da  rolva 

7Kr:  n  ..r.,  qr.  ..^  in 

30'  [jj 

13.3  c 

11  16 36,3  cm  28 

Exlrcinas  do  mez 

min. "absoluta  745,1   »     9  »    i 

.<  t 

2,2 

,     5 0,0    »    14 

\rir.  luax."  . . 

..      .   13.1  . 

:i6,:! 

XXI 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  c  iiiivoíis 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  noite 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

JANEIRO 
DE  1864 

Graus 
médios 

Confi^-uraçOes 

Graus 

Conlignraciies 

6 

c.-st.,  c. 

10 

_ 

Gerahnente  nub.  de  dia,  b.  t. 

1 

5 

Ci.-C,  Ci.,  Ci.-St. 

3 

C,  .C.-Ci.,  C.-st. 

Nev.  int.  de  m.  Lev.'°  nub.  durante  o  dia. 

2 

4 

Ci.-St.,  Ci.-C. 

3 

St.-c,  St.-Ci. 

Lcv.'"  nub.,  b.  t. 

3 

4 

Ci.,  Ci.-C,  St. 

9 

St.-Ci. 

Lev."=  nub.,  t.  vent.  e  f. 

4 

0 

Ci.,  Ci.-C,  St.,c. 

0 

Ci.,Ci.C.,St.-Ci.,c. 

Told.,  t.  vent.  e  f. 

3 

0 

Told.,  c. 

1 

C-st.,  C.-Ci.,  c 

Nub.,  t.  vent.  e  f. 

G 

0 

Ni. 

0 

Told.,  Ni. 

Told.,  V.  raj.  for.,  eh.  desde  4  30'  m.  até  á  m.  n. 

7 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

Told.,  cerr.  ás  9  m.,  chuv.  e  eh.  mi.  por  inter. 

8 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

Eiic,  eh.  mi.  por  todo  o  dia. 

9 

4 

C,  C.-st.,  C-Ni. 

10 

st.-c 

Nub.  e  bastante  vent.  durante  o  dia. 

10 

3 

Ci.,  Ci.-C. 

0 

Told. 

Nub.  durante  o  dia,  told.  e  eh.  reg.  das  9  n.  em  diante. 

11 

2 

C.-st.,  C,  Ci.-C 

10 

— 

Ch.  for.  da  m.  n.  ás  6.  30'  m.,  v.  fr.  até  ás  3  t. 

12 

1 

Ci.,  C,  C.-st.,  St. 

8 

Ci.-C,  st. 

Nub.  e  alg.  t.  enn.;  b.  t. 

13 

1 

C,  C.-st.,  C-Ci. 

4 

C.-Ci.,St.-C,St.-C. 

Nev.  int.  de  m.,  nub.  depois. 

14 

0 

Ni.,  St. 

0 

TolJ. 

Ene.,  chuv.  por  lodo  o  dia  e  n. 

13 

1 

C,  C.-Ci.,  C-Ni., 
C.-St. 

0 

C.-St.,  C-Ni. 

Ch.  das  4  45'  ás-5  SO'  m.  Nub.  por  todo  o  dia  e  n. 

16           • 

0 

Ni.,  C-Ni. 

1 

C.-Ci.,  C,  C-Ni. 

Nub.  é  ene.,  ag.  pelas  2.  30'  t.,  chuv.  pela  t. 

17 

0 

C-Ci.,  C.-St.,  C, 
C-Ni. 

8 

Ci.,  C,  St. 

Nub.;  b.  t.,  lia  lu.  ás  9  n. 

18 

9 

Ci.-St. 

6 

Ci.,  Ci.-St. 

M.  b.  t. 

19 

0 

Ci.,  Ci.-St.  St.,  c. 

7 

Ci.-St.,  Ci.,  Ci.-C. 

Nub.,  b.  t. 

20 

9 

c,  c-st. 

10 

Ci. 

Nub.  de  m.,  to.  b.  t. 

21 

7 

C,  C.-st.,  Ci. 

8 

C-Ci.,  C,  St.-Ci. 

Nev.  int.  ás  8  m.,  m.  b.  t. 

22 

8 

c,  c.-st.,  st. 

10 

St. 

Ene.  e  nev.  int.  de  m.,  bast.  enn.  depois. 

23 

10 

— 

10 

— 

T.  alg.  t.  vent.,  hor.  alg.  t.  onn. 

24 

6 

c.-st.,  Ci.,  Ci.-C. 

0 

Ci.,Ci.-C.,C.,St.,c. 

Nub.  e  hor.  enn.,  b.  t. 

23 

1 

C.-Ci.,  Ci.,  C. 

1 

St.-c,  C.-Ci.,  Ci. 

Nub.  b.  t. 

26 

1 

Ci.-C,  Ci.,  st. 

7 

St.,  Ci.-St.  Ci. 

Nub.  t.  som. 

27 

8 

c,  c-st. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t. 

28 

10 

c 

10 

M.  b.  t. 

29 

10 

st.-c. 

10 

T.  vent.,  abonançando  para  a  f. 

30 

10 

C  hor. 

10 

Lim.  e  alg.  t.  vent.  de  m. 

31 

2,3 

• 

3,8 

Total  da  1."  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Ventos 
predomi- 
nantes 

St.  inf. 

St.  sup. 

41,7  mil. 

44,9  mil. 

19,30  mil. 

q.  NE. 
q.  NE. 
eSSO 

1.7 

4,4 

»      da  2.»      "       

23,6    .. 

30,0   » 

13,44    .. 

7,3 
3,9 

7,8 
3,4 

»      da  3.»      

Total  do  mcz.. . 

0,0    » 
67,3  niil. 

0,0    » 
74,9  mil. 

20,34    .. 

q.  NE. 
q.  NE. 

33,48  mil. 

Tensão 
atmos 

do  vapor                       ,, 
ibérico                          " 

jmidade  relativa                 Evaporação 

Dias  do  ch.  ou  chuv.  em  7,  8,  9,  11,  12,  13, 
Dias  mais  ou  menos  ventosos:  4,  5, 6,  7,  8, 10, 

16  e  17. 
12,  17,  28, 30  8  31. 

í  máxima  . .   11,16  em 

12  ás  0  m.  100,0  ei 

1  2,  8,  9.  12, 16  e  23  4,6  em  4. 

Extremas|    j  j              ^^OO   »     5  »  9  m.    30,0   « 
do  mcz)                        ' 

var.  max."     9,16 70,0.. 

4,  ás  2  t 0,4    .'    2.  Nevoeiros  em :  2,  14,  22  e  23. 

4,2    «        Dias  mais  ou  menos  ennevoados:  13  e  2o. 

—                            —        Luz  zoJiacal  nas  noites  de  27,  28,  29,  30  c  3 

1. 

DESCRIPCAO  DE  INSTRLMENTOS 


o  15AR0METR0-TYP0 


O  [)rimoiro  baromctro-lypo  do  observatório  do  Infante  1).  Luiz, 
é  um  barómetro  de  siphão:  ramo  maior  1,13  metro  de  compri- 
mento, diâmetro  interno  18,1  millimetros:  ramo  menor  3,!)  deci- 
metros  de  comprimento,  e  19,2  milliiuetros  de 
diâmetro — camará  barométrica  espaçosissima. 

A  escala  não  está  no  tiil)o:  ó  independente  d'el- 
le,  e  pôde  elevar-se  verticalmente,  oii  descer,  por 
movimento  de  parafuso.  K  de  latão  fitmUdo,  e  a 
sua  graduação  (em  prata)  foi  comparada  com  um 
metro  padrão,  aferido  pelo  metro  tjipo  do  obser- 
vatório de  Paris,  construído  por  riamhcy. 

Um  prisma  triangular  recto  de  latão,  de  8,G  de- 
cimetros  de  altura,  e  3,2  centímetros  de  largura 
em  cada  uma  das  faces,  parallelo  á  escala,  e  movei 
em  torno  de  seu  eixo,  è  o  porta-oculos  para  as  lei- 
turas: um  para  se  dirigir  ao  nivel  dó  mercúrio, 
no  ramo  menor  do  siphão,  e  o  outro  para  se  di- 
rigir ao  nivel  do  liquido,  no  ramo  maior,  ambos 
munidos  de  retículo. 

Depois  de  ter  feito  coincidir  o  nivel  inferior  do 
mercúrio  com  o  encruzamento  (obliquo)  do  retí- 
culo correspondente,  faz-se  girar  o  prisma  pai'a  o 
pôr  fronteiro  á  escala,  e  descer  ou  subir  esta,  para 
que  o  seu  zero  coincida  com  o  ponto  do  encruza- 
mento. O  zero  da  escala  está  entre  dois  traços  ver- 
ticaes  parallelos,  orthogonaes  a  um  terceiro,  alier- 

tos  em  prata.  Faz-se  tocar  com  igual  precisão  o  | 

menisco  superior  pelo  fio  reticular  do  óculo  cor- 
respondente, que  se  dirige  logo  á  escíila  pelo  movimento  giratório 
do  prisma  porta-oculos.  Um  micromctro  de  retículo  cruzado,  que 
dá  directamente  até  um  centésimo  de  millimetro,  completa  o  ajusta- 


mento para  a  leitura  do  modo  mais  perfeito,  pela  força  do  óculo, 
pelo  encruzamento  obliquo  dos  fios  reticulares,  e  pelo  suave  e  va- 
garoso mo\imento  do  parafuso  micrometrico. 

Junto  a  um  e  outro  menisco  está  um  reflector 
movei  para  illurainar  devidamente  na  occasião  dos 
ajustamentos;  e  para  evitar  os  variados  rellexos,  • 
que  demorariam  os  ajustamentos,  e  prejudicariam 
de  certo  a  sua  exactidão,  ha  um  ciirsor-anniiUar 
opaco,  que  se  sobrepõe  mais  ou  menos  ao  liquido 
eui  cada  um  dos  ramos,  de  modo  que  só  deixe 
entrar  a  luz  necessária  rente  do  menisco. 

Para  dar  a  temperatura  da  escala  está  um  tlier- 
mometi'o  engastado  n'ella;  epara  a  temperatura 
(lo  mercúrio  está  ao  lado  do  sipbão,  e  mui  che- 
gado a  elle,  outro,  cujo  reservatório  é  do  mesmo 
calibre  do  siphão  (19  miUimetros  de  diâmetro 
proximamente),  e  de  2,6  decimetros  de  compri- 
mento, ficando  assim  nas  mesmas  condições  o  mer- 
cúrio do  thermometro  e  o  do  barómetro. 

Uma  esphera  ôca  de  gomma  elástica  comprime 
o  ar  no  ramo  menor  para  o  mercúrio  descer,  e  não 
se  demorar  (quando  se  não  observa)  nos  logarcs 
do  tubo,  em  que  ordinariamente  se  faz  a  leitura, 
evitando  assim  a  inquinação  do  vidro;  serve  ao 
mesmo  tempo  para  agitar  o  liquido  alguns  mo- 
mentos antes  da  observação. 
Se  alguma  bolha  de  ar  se  podesse  acliar  no  va- 
^^  cuo  de  Toricelli,  a  vasta  e  descommunal  extensão 

da  camará  n'este  barómetro,  tornaria  inattendivel  o  seu  elTeito ;  e 
se  o  não  fosse,  a  escala,  sendo  movei,  teríamos  nella  meio  para  de- 
terminar precisamente  a  sua  tensão.  —V.  D.doG.  22  janeiro  1850. 


O  TELEGRAPHO  E  A  METEOROLOGIA 


O  serviço  telegraphico  meteorológico  internacional  tem  actual- 
mente o  centro,  em  Paris,  no  observatório  imperial  dirigido  pelo 
sr.  Le  Verrier. 

Na  historia  d'este  serviço,  qile  apenas  comprehende  um  curto 
espaço  de  nove  annos,  três  períodos  notáveis  devem  ser  distincta- 
mente  considerados.    , 

De  185Õ  a  1858:  são  estabelecidos  os  postos  meteorológicos 
nas  estações  dos  telegraphos  francezes  —  o  governo  drt  império 
concede  o  apoio  elTicaz  que  a  direcção  do  observatório  refjuer — 
criam-se  relações  entre  a  França  e  os  estal)elecimentos  de  outros 
paizes,  que  podem  fornecer  os  elementos  necessários  para  o  es- 
tudo que  se  deseja  intentar  — publica-se  um  boletim  destinado  a 
registrar  as  observações  diárias,  e  tudo  quanto  possa  concorrer 
para  o  progresso  da  meteorologia. 

A  iniciativa  franceza,  neste  período,  não  principia  o  estudo  das 
ondas  atmospliericas,  que  já  era  assumpto  de  antigas  mdagações,- 
em  outros  paizes,  e  na  Inglaterra  especialmente  desde  1844,  data 
da  publicação  do  primeiro  relatório  dos  srs.  lb'rscliell  e  Birt. 
Entrando  mais  tarde,  no  caminho  aberto  por  outros,  a  França  apro- 
veita o  que  era  feito,  pede  auxilio  ao  telegrapho  eléctrico,  colhe 
as  vantagens  da  sua  posição  geograpliica,  e  prepara-se  para  ser 


collectora  de  todos  os  elementos  precisos  para  a  construcção  das 
curvas,  que  devem  diariamente  representar  o  resultado  das  ob- 
servações. 

Lendo  os  documentos  da  epocha  descobre-se  facilmente  como 
a  França  foi  induzida  a  organisar  o  novo  serviço.  Em  1 4  de  no- 
vembro de  1854  um  temporal  espantoso  faz  horríveis  estragos  no 
l\Iar  Negro,  e  manifesta  simultaneamente  os  seus  efl"eitos  em  Paris. 
O  marechal  Vaillant,  (pie  era  então  ministro  da  guerra,  escreve  ao 
sr.  Le  Yerriei-,  director  do  observatório,  e  pede-lhe  que  faça  as 
indagações  necessárias  para  descobrir  a  causa  e  principaes  condi- 
ções do  phenomeno.  Abre-sc  uma  inquirição  rigorosa,  recolhem-se 
informações  de  todas  as  partes  do  mundo,  os  documentos  obtidos 
são  apreciados  e  conscienciosamente  discutidos  pelo  sr.  Liais:  e 
conclue-se  que  a  onda  de  14  de  novembro  cobria  quasi  toda  a  Eu- 
ropa no  seu  comprimento,  que  atravessara  esta  parte  do  mundo 
em  quatro  dias,  que  a  direcção  do  meteoro  não  tinha  relação  ge- 
ral definida  com  a  direcção  c  velocidade  do  vento,  etc.  Depois  de 
apresentar  estas  conclusões  do  traljalho  do  seu  collabnrador,  o 
sr.  Le  Verrier  pergunta,  se  em  vista  d"esía  regular  transmissão 
do  temporal  de  novembro,  um  telegrapho  eléctrico  entre  Yienna 
c  a  Criméa  não  poderia  ter  avisado  a  teriipo  os  exércitos  e  as  es- 


w 

([uadras  francezas.  Sabendo  em  Vienna  a  tempo,  dizia  o  sr.  Le 
Verrier,  que  a  tempestade,  a  certa  hora,  fazia  estragos  nas  costas 
da  França,  a  ta!  hora  em  Paris,  a  outra  hora  em  Munich,  sempre 
com  augmento  de  intensidade,  não  se  podia  prever  que  chegaria 
ao  Mar  Negro? 

N'esta  pergunta  está  a  origem  da  louvável  iniciativa,  que  notá- 
mos, no  primeiro  periodo  da  historia  do  novo  serviço. 

De  1838  até  março  de  1860:  estão  em  regular  correspondência 
telegraphica  os  observatórios  estrangeiros  com  o  observatório  im- 
perial —  diariamente  são  expedidos  para  Paris,  á  hora  dada,  os 
resultados  das  observações —  de  perto  ou  de  longe  concorrem  to- 
dos com  o  seu  tributo  — operários  conscienciosos,  os  observado- 
res distribuidos  pelos  diversos  postos  da  França,  e  pelos  obser- 
vatórios da  Europa,  fornecem  todos  os  elementos  que  o  observa- 
toriff  imperial  reclama. 

Convidado  peio  chefe  do  serviço  europeu,  o  dr.  Guilherme  Pe- 
gado é  dos  primeiros  coUaboradores,  que  o  observatório  imperial 
cbtem.  Desde  essa  epocha  o  observatório  do  Infante  D.  Luiz  cum- 
pre sempre  com  zelo  os  seus  novos  deveres. 

Exigindo  muito,  e  de  todos,  durante  este  periodo,  o  serviço  da 
meteorologia  centralisado  promette  pouco. 

Em  maio  de  í8.j8,  quando  Greenwich  dá  noticia  de  uma  onda 
atmospherica  notável,  do  occidente  para  o  levante,  o  observatório 
imporia!  pôde  apenas  dizer  que  essa  onda  passou  também  pela 
França  na  mesma  direcção.  O  observatório  de  Greenwich  apre- 
senta os  registros  photographicos  de  23  a  26,  em  Greenwich  e 
Oxford.  O  de  Piu^ís  recorre  as  observações  dos  postos  subordi- 
nados. 

Em  março  de  1860,  quando  o  sr.  P.'  Angelo  Secchi  remette 
para  i'an's  o  seu  mappa  das  tempestades  observadas  em  Roma, 
durante  o  inverno  de  1859-lSGO,  organisado  com  os  elementos, 
que  lhe  fornecera  o  seu  meteorograplio,  o  observatório  imperial 
transcreve  o  niapiia,  sem  commentario,  e  com  o  seu  silencio  dá  a 
conhecer  que  o  destino  d"aquelle  documento  tem  de  ser  o  mesmo 
que  foi  dado  a  tantos  outros  que  o  precederam. 

Durante  este  periodo  o  enthusiasmo  parece  extincto.  Faltam  as 
manifestações  externas  da  necessária  actividade.  O  boletim  6  mudo. 
Rcunem-se  todos  os  indícios  de  uma  tentativa  infeliz.  As  sinistras 
prophecias  dos  srs.  Biot  e  Regnault  ganham  força  na  ojiinião  ge- 
ral. Já  esqueceu  o  brilhante  discurso  do  marechal  Vaillant  em  fa- 
vor da  meteorologia,  quando  contra  ella  fiillavam  alguns  sábios 
distinclos.  Cáe  o  descrédito  sobre  os  trabaltios  meteorológicos  da 
Rússia.  Ninguém  já  invoca  os  resultados  ol)tidos  pela  Áustria, 
nem  as  observações  conscienciosas  e  bem  dirigidas  da  Bélgica. 
Depois  do  qué  se  dissera  c  annunciára,  a  propósito  do  andamento 
das  ondas,  logo  nos  princípios  do  serviço  telegra|iliico,  o  silencio 
era  sigiial  mau.  A  sciencia  faltava  ao  cumprimento  das  suas  es- 
pontâneas e  solemnes  promessas. 

Com  o  mez  de  abril  de  1800  iniidam  as  condições,  o  horisontc 
subitamente  descoÍjre-se;  principia  unia  nova  era  para  o  serviço 
(la  meteorologia  leifgraphica. 

A  transmissão  das  noticias  meteorídogicas,  pelo  telegrapho  elé- 
ctrico, começara,  para  íins  mercantis,  e  também  algumas  vezes  com 
intuitos  scientificos,  na  Inglaterra  c  nos  Estados  Unidos,  mas  sem- 
pre sem  preceitos,  o  completamente  privada  das  condições  neces- 
sárias para  a  constituição  de  um  serviço  meliiodico. 

O  primeiro  projecto  de  organisação  de  um  serviço  regular  foi 
a[)resentado  e  rcalisado  em  França.  .\  França  pertence  pois  a  glo- 
ria d'esta  grandiosa  instituição.  .Mas  em  1860,  quando  pareciam 
e.^quecidos  os  [)rojectos  de  I8;i6,  ([uando  o  obsfivalorio  inípcriai 
apenas  recolhia,  publicava,  e  reservava  jjara  ulterior  discussão,  os 
doiMirnentos  (|iie  lhe  remeltiam,  o  almirante  Fitz-Hoy  propõe  ao 
governo  inglez  a  creação  de  vinte  estações  meteorológicas,  e  oiiri- 
ga-se  a  deduzir  das  ob.servações  da  (iran-lirelanha,  e  d'aquellas 
(jue  lhe  pôde  fornecer  l'aris,  algumas  indicações  de  máxima  utili- 
dade para  os  niarilimos,  e  portanto  para  o  cummercio. 

Não  se  pôde  allirmar  que  esta  proposta,  estimulando  natural- 


mente os  brios,  vem  abrir  o  novo  e  glorioso  periodo,  que  distin- 
guimos, como  terceiro,  na  historia  da  meteorologia  telegraphica. 
O  que  se  deve  porém  notar,  para  que  se  faça  justiça  a  todos,  é  o 
progresso  realisado  depois  de  abril  de  1 860,  e  a  parte  com  que 
para  elle  contribuiu  o  almirante  Fitz-Roy,  pela  iniciativa  que 
ninguém  lhe  contesta,  em  um  serviço  novo,  de  utilidade  pra- 
tica immediata,  e  pelo  exemplo  e  lição  que  tem  dado  na  superior 
direcção  d'esse  proveitoso  serviço,  que  pôde  ser  para  todos 
modelo. 

Em  4  de  abril  de  1860  o  director  do  observatório  inipiM-ial  mani- 
festa os  seus  novos  planos  em  uma  carta  dirigida  ao  sr.  Airy,  do  oi)- 
servatorio  de  Greenwich.  Dar  signal  da  tempestade,  diz  o  sr.  Le 
Verrier,  logoque  ella  apparece  em  um  ponto  da  Europa,  seguil-a  no 
seu  andamento  por  meio  do  telegrapho,  informar  a  tempo  as  cos- 
tas ameaçadas,  este  é  o  ultimo  resultado  da  organisação,  que  pre- 
tendemos estabelecer.  Para  conseguir  este  resultado  será  neces- 
sário empregar  todos  os  recursos  telegraphicos  da  Europa,  e 
determinar  a  convergência  das  observações  em  um  centro  prin- 
cipal, d"onde  possam  regularmente  sair  as  advertências  para  os 
pontos  ameaçados  pelo  progresso  da  tempestade.  N"estas  poucas 
phrases  se  resume  o  pensamento  que  presidiu  á  organisação  do 
serviço  actual. 

Depois  que  este  plano  foi  publicado,  as  diligencias  do  sr.  Le 
Verrier  não  cessam.  É  preciso  organisar  o  serviço  dos  portos,  as- 
segurar a  recepção  dos  elementos  que  podem  ser  úteis,  estabele- 
cer as  regras  para  a  expedição  dos  avisos,  ordenar  providencias 
para  que  tenham  estes  avisos  toda  a  publicidade  necessária.  De 
tudo  isto  se  cuida.  O  boletim  não  acompanha  o  serviço  no  seu  pro- 
gresso; mas  o  progresso  existe,  e  prova-se  por  documentos  nu- 
merosos de  incontestável  valor.  Como  indicio  de  aperfeiçoamento 
no  boletim  apparece  apenas  o  estado  do  mar.  Uma  nova  coUnnna 
faz  saber  se  o  mar  está  estanhado,  chão,  um  pouco  agitado,  agi- 
tado, de  pequena  vaga,  de  vaga,  de  grande  vaga,  tempestuoso  ou 
muito  tempestuoso. 

Depois  d'este  indicio  de  pouco  valor  apparente,  o  primeiro  si- 
gnal de  que  está  em  vigor  o  novo  plano  manifesta-se  em  1863.  Os 
telegrammas  expedidos  apparecem  no  boletim,  e  depois  dos  tele- 
grammas  o  primeiro  c  timido  annuncio  das  probabilidades. 

No  flm  de  agosto  de  1863  apparece  a  divisão  em  regiões,  a 
probabilidade  para  o  primeiro  dia  seguinte,  e  a  possibilidade  para 

0  segundo.  Pouco  depois  apresentam-se  as  probabilidades  para 
dois  dias.  A  timidez,  perfeitamente  justificada  e  louvável,  começa 
a  desvanecer-se.  O  sr.  Marié  Davy  não  receia  assignar  as  predic- 
ções,  que  o  sr.  Le  Verrier  também  auctorisa.  O  boletim  interna- 
cional não  pôde  já  satisfazer  ás  necessidades  do  serviço  meteoro- 
lógico. É  preciso  melhoral-o,  e  provisoiiamente  publicar  supiihí- 
mentos. 

As  exigências  do  serviço,  a  giande  abníidancia  de  eliMuenlos 
fornecidos  pelos  Collaboi-adores  do  boletim,  e  o  enthusiasmo,  qu(í 
é  natural,  quando  se  cuida  seiiamente  em  promover  o  progresso 
da  sciencia,  não  permittem  que  se  espere  o  lim  do  ainio  para  rea- 
lisar  alguns  melhoramentos  importantes., A  carta  barométrica  o 
anemometrica  do  dia  apparece,  e  é  recebida  com  applauso  geral, 
apesar  díis  imperfeições  inevitáveis  em  tiaballios  desla  natureza, 
quando  é  forçoso  que  sejam  fi'itos  rapidamente. 

Os  resultados  d'estes  melhoramentos  chegam  logo  depois.-o 
confirmam  o  (jue  era  previsto.  No  supplemento  ao  boletim  do  21 
de  setembro  lè-se  o  seguinte: 

«  A  iieriurbação  ultimamente  notada  na  atmosphera  foi  presen- 
tida  no  observatório  desde  o  dia  16,  data  em  que  foi  principiada 
a  f)ublicação  regular  das  nos.sas  cartas  barometiicas  e  aiuMnometii- 
cas,  com  o  lim  de  facilitar  aos  nossos  cori'es])ondentes  o  estudo 
das  diversas  phases  do  jihenonieno  que  .se  ])reparava. 

No  dia  17  ás  3  hoi'as  dirigíamos  aos  nossos  correspondenti'S  da 
Allemanha  o  telegranuna  seguinte:  «ameaça  a  oeste  sobre  o 
oceano». 

1  No  dia  18  as  curvas  baromelricas  a|iiesenlavam  no  golfo  de 


Gasconha,  a  inflexão  característica  da  ciiegada  di'  um  tuiiii- 
ihno. 

No  dia  19  não  se  podia  já  duvidai'  da  approxiniação  da  tempes- 
tade, e  (lavamos  como  probabilidades,  para  o  dc)min^'0  20,  ventos 
do  S  a  O.  gratlualmente  de  moderados  a  fortes,  e  céu  encoberto, 
e  para  o  dia  21  vento  mais  pi'i>iiunciado  e  cliuva.  Ignoi'avamos 
então,  em  19  ás  2  lioras  e  30',  ([ue  na  Inglaterra  se  notáia  uma 
de[)ressão  considerável,  porque  nos  faltavam  por  acaso  d'aquelle 
paiz  os  documentos  do  costume. » 

A  simples  leitura  d'estas  linhas  basta  para  demonstrar  que  o 
obsei-valorio  imperial  come(.-ava  a  dirigir  os  seus  trabalhos  no  sen- 
tido da  maior  utilidade  pratica.  O  boletim,  durante  o  anno  de 
18(53,  aperfeiçoa-se.  Alem  das  probabilidades,  ])ara  dois  dias,  al- 
gumas vezes,  e  geralmente  jiara  um,  apparecem  no  supplemento, 
com  a  carta  barométrica  o  i-esumo  do  dia,  e  considerai;iJes  sobie 
o  estado  do  tempo,  deduzidas  do  estudo  das  curvas. 

Em  novembro  as  cartas  barometricas  e  anemometricas  são  con- 
sideravelmente melhoradas;  o  servi(;o  dos  poilos  torna-se  mais 
regular,  o  obsei'vatorio  dá  novas  instrucções  aos  seus  collaborado- 
res,  e  contimia  a  discussão  cuidadosa  das  curvas.  No  dia  7  as  cos- 
tas noroeste  da  Europa  estão  ameaçadas.  No  dia  8  sente  a  França 
os  elTeitos  de  um  turbilhão  violento.  O  observatório  nota  os  factos 
c  prediz.  O  que  era  apenas  tentativa  timida  começa  a  ter  todas  as 
condições  de  pi-obabilidade.  O  almiiante  Fitz-Roy  concorre  para 
os  melhoramentos  do  serviço,  enviando  para  Paris  diariamente, 
pelo  telegrapho,  das  10  para  as  11  horas  da  manhã,  as  observa- 
ções de  quatro  postos  inglezes.  O  observatório,  satisfazendo  ás 
reclamações  das  camarás  de  commercio,  exige  dos  seus  collabo- 
radores  a  brevidade  possível  na  expedição  dos  telegrammas,  para 
que  a  recepção  esteja  concluída  pouco  depois  do  meio  dia.  Se- 
gue-se  então  traçar  as  curvas,  eflectuar  a  discussão,  dirigir  os  avi- 
sos, publicar  o  boletim,  e  fazer  o  respectivo  expediente.  Em  21  de 
novembro  o  observatório  dirige  aos  seus  correspondentes  e  cola- 
boradores uma  communicação  nos  termos  seguintes,  assignada 
pelo  sr.  Marié  Davy: 

« A  concisão  necessária  dos  telegrammas  expedidos  pelo  obsei'- 
vatorio  exige  algumas  exphcações  supplementares.  Os  telegram- 
mas são  compostos  de  duas  partes  distinctas: 

■1."  O  resumo  succinto  da  situação  da  almosphera  no  mesmo 
(lia  às  8  horas  da  manhã,  e  as  indicações  deduzidas. 

2."  As  probabilidades  para  o  dia  seguinte. 

I  RESUMO  DO  DIA 

A  redacção  do  resumo  do  dia  não  pôde  ser  rigorosamente  uni- 
forme. Indicaremos  todavia  as  regras  geraes  adoptadas. 

Divide-se  ordinariamente  o  resumo  em  duas  partes  : 

Uma,  com  o  titulo  de  Oceano  Báltico  comprehende  as  costas 
desde  Cadiz  até  S.  Petersburgo,  divididas  em  costas  sudoeste  (Hes- 
panha  e  Portugal) ;  costas  oeste  (Bayona  a  Penzance) ;  costas  noroeste 
(Irlanda);  costas  norte  (mar  do  norte);  costas  nordeste  (Báltico). 

A  outra,  com  o  titulo  de  Mediterrâneo  comprehende  as  costas 
sudoeste  (Cadiz  a  Barcelona);  as  costas  sul  (Barcelona  a  Liorne); 
e  as  costas  sueste  (Itália). 

Estas  designações  sudoeste,  oeste. . .  serão  comtudo  somente 
empregadas  de  maneira  muito  geral.  Quando  quizermos  designar 
com  ligor  a  posição  indicaremos  o  nome  do  paiz  em  que  se  apre- 
sentar. 

II  PREVISÕES 

As  previsões  comprehendem  três  indicações  sempre  na  mesma 
ordem : 

■1."  Direcção  do  vento; 
2."  Força  do  vento; 
3.°  Estado  do  céu. 
Algumas  destas  indicações  poderá  faltar,  sem  que  da  falta  re- 
sulte confusão.  As  palavras  brisas  variáveis,  por  exemplo,  quando 


não  se  indicar  a  direcção  do  vento,  designarão  ventos  mui  fracos 
completamente  subordinados  ás  influencias  locaes;  taes  são  as 
brisas  de  mar  e  terra. 

Direcção  do  vento. — É  designada  pelas  iniciaes  ordinárias  e 
liem  conhecidas. 

Cada  ])revisão  comprehende  uma  ceita  extensão  de  costas.  Em 
pontos  pouco  afastados,  os  ventos  das  legiões  mais  próximas  do 
terreno,  dos  quaes  aqui  se  trata  exclusivamente,  so[)ram  no  mesmo 
instante  em  direcções  dilTerentes,  e  variáveis,  nas  vinte  e  quatro 
horas  do  dia.  É  preciso  pois  deixar  uma  certa  largueza  na  indica- 
ção das  direc(;ões. 

Quando  quizermos  indicar,  jior  exemplo,  que  o  vento  deve,  pro- 
vavelmente, rondar  do  sul  para  oeste,  transmittiremos  as  letras 
S  a  O,  sendo  sempie  primeira  a  direcção  que  se  considera  como 
ponto  de  partida. 

S  a  O  e  NO,  quer  dizer  que  o  vento  rondará  para  oeste,  e  po- 
derá chegar  a  noroeste. 

S  e  O  a  NO  quer  dizer  que  o  vento  rondará,  segundo  as  hjcali- 
dades,  do  sul,  ou  do  oeste  para  o  noi'oeste. 

S  a  O  ou  SE,  é  indicaijão  de  que  o  vento  jioderá  rondar  para 
oeste,  ou  retroceder  para  o  sueste.  Esíe  movimento  duplo  reali- 
sa-se  algumas  vezes  em  um  dia. 

Força  do  vento. — Empregámos  oidii;ariameiite,  para  designar 
a  lõrça  do  vento,  as  expressões  vulgares :  fraco,  moderado,  fresco, 
forte,  muito  forte  e  violento. 

No  quadro  seguinte,  em  frente  d"estas  expressões  vão  indicados 
os  termos  gerahnente  empregados  pelos  marítimos,  a  velocidade 
correspondente  do  vento,  e  a  sua  pressão  em  kilogrammas  sobre 
uma  superfície  plana  de  um  metro  quadrado. 

DESIGNAÇÃO  DA  FORCA  DOS  VENTOS 


1 

Termos  vulgares 

Termos  marilimos 

Velocidade 

cm  kilometros 

por  hora 

PrcssSo 

1 

imiilo  fraco 

bafagem 

Ga      7 

0^0  a     0,3 

2 

fiaco 

aragem 

7  a    li 

0',3a     2,0 

3 

moderado 

bonaneoso 

li  a    23 

2 ',0  a     6,0 

4 

fresco 

fresco 

23  a    40 

6 ',0  a   13,0 

3 

forttí 

vento  rijo 

40  a    70 

13k,0a   40,0 

6 

tiiuiloforto, tem- 
pestade 

vento  muito  rijo 

70  a  100 

40 ',0  a  93,0 

7 

violento  —  fura- 
cão 

temporal  desfeito 

100  a  160 

93'.0a230,0 

O  vento  fresco  é  muito  bom  vento  para  a  navegação. 

O  vento  forte  já  exige  algumas  precauções. 

O  vento  muito  forte  é  tempestade. 

O  vento  violento  é  rara  excepção,  nas  costas  de  França,  e  feliz- 
mente de  uma  duração  curtíssima. 

Durante  certos  períodos  de  calmarias  apenas  sopram  as  brisas 
de  terra  ou  de  mar,  necessariamente  variáveis  com  as  horas  do  dia, 
e  a  direcção  das  costas.  N'estes  casos  diremos  brisas  variáveis, 
e  não  indicaremos  direcção  do  vento. 

Para  exprimir  vento  muito  forte  soprando  com  intervallos  de 
calmarias  relativas,  empregaremos  a  expressão  rajadas,  e  a  pala- 
vra borrascas  se  for  o  vento  menos  forte,  e  acompanhado  por  chu- 
vas de  curta  duração.  Estas  duas  palavras  j)oderão  preceder  então 
a  direcção  do  vento. 

As  variações  na  força  do  vento  são  indicadas  como  as  variações 
da  direcção,  assim : 

fresco  a  forte  quer  dizer  que  o  vento,  que  se  suppõe  dever  ser 
fresco,  poderá  refrescar  ainda  e  tornar-se  forte; 
forte  a  fresco  teria  a  significação  contraria; 
forte  ou  muito  forte  quer  dizer  que  o  vento  forte,  em  certos 
pontos  da  região  considerada,  piide  ser  iimito  forte  em  outros. 
Assim  os  ventos  de  oeste  são  geralmente  mais  fortes  no  Ilavre  e 
menos  fortes  nas  costas  vizinhas;  assim  também  o  vento  em  Cette 


VI 

é  algumas  vezes  forte,  quando  em  Marselha  é  moderado,  e  reci- 
procamente. 

Quando  quizerraos  exprimir  a  predicção  de  maneira  mais  geral, 
tomaremos  da  linguagem  dos  marítimos  a  palavra  refrescar,  e 
diremos : 

moderado  com  tendência  para  refrescar,  fresco  com  tendên- 
cia para  refrescar,  annunciando  por  este  modo  que  o  vento,  no 
primeiro  caso,  tende  para  fresco  ou  forte,  e  no  segundo  para  forte 
ou  mnito  forte. 

Estado  do  céu  —  as  expressões  empregadas  para  designar  o  es- 
tado do  céu  são  as  do  costume:  céu  limpo,  nublado,  encoberto, 
chuvoso,  chuva,  trovoada,  ennevoadn,  vaporoso,  e  variável,  dei- 
xando a  esta  ultima  palavra  toda  a  soa  indeterminarão. » 

Estas  instrucções  revelam  o  zelo  muito  louvável  do  sr.  Le  Ver- 
rier,  c  do  sr.  Marié-Davy,  seu  coUaborador  infatigável,  intelligente 
director  do  serviço. 

As  predicções,  desde  então  para  um  só  dia,  são  acolhidas  com 
interesse  por  todos  aquelles  a  quem  pode  ser  proveitosa  a  noticia 
das  variações  prováveis  no  estado  da  atmosphera.  Marselha  que  já 
recebe  avisos  relativos  á  zona  de  Port-Vendres  a  Antibes,  pede 
noticia  das  outras  duas  zonas  do  Mediterrâneo.  Copenhague  insta 
pela  remessa  regular  dos  boletins  meteorológicos  do  oliservatorio 
francez.  O  observatório  do  collegio  romano  promette  informações 
de  novos  postos  situados  entre  Milão  e  Roma.  O  observatório  cen- 
tral meteorológico  de  Utrecbt,  dirigido  peio  sr.  Buys  Dallot,  applau- 
de  as  autographias  dosmovimentos  atmosphericos,  e  remette  outras. 
Cherbourg  manda  publicar  os  telegrammas  recebidos,  e  transmitte 
os  avisos  para  Barlleur,  St.  Vaust,  etc.  Monfpellier  pede  providen- 
cias para  fazer  a  transmissão  a  Aigucsmortes,  Cette,  e  principal- 
mente a  Sevignan  e  Palavos,  portes  frequentados  pelos  pescadores, 
aos  quaes  interessa  muito  o  conhecimento  dos  avisos.  O  governo 
ijelga  determina  que  os  avisos  do  observatório  de  Paris  sejam 
transmittidos  a  todos  os  portos  do  reino,  e  pulilicados  com  a  pos- 
sível rapidez.  De  toda  a  parte  appnrecem  manifestações  de  appro- 
vação.  A  meteorologia  lelegraphlca  triuniplia. 

Estavam  já  n'estas  alturas  os  créditos  do  novo  serviço.  (himihIo 
mna  grande  fatalidade  veiu  ainda  augmcntal-os. 

O  Miud-faders-Mínd,  navio  norwegucz  de  ti'es mastros,  (jue  saíra 
de  lloiilleur  em  lastro,  com  destino  para  Sandefiard,  perdeu-se 
no  dia  i21  de  novembro.  O  Monileur  de  21  diz  o  seguinte: 

« Le  Mind-fadcrs-Mind  est  allé  se  perdrc  au  Becquct  de  la  lléve, 
vis  à  vis  du  Balaret,  à  huit  heures  du  soir. » 

Este  navio  partira  de  Honfleur  ás  G  horas  e  ái>  minutos  da  tar- 
de, com  fraca  brisa  de  sudoeste,  scgimdo  consta  do  despacho  do 
capitrio  do  porto  de  Honfleur. 

Ao  rneiíj  dia  e  meia  hora  o  observalnrio  havia  expnliiio  pai'a  o 
Ilavrc  o  seguinte  aviso  « descida  rápida  do  barómetro  nas  cosias 
oeste  c  noroeste,  e  ameaças  de  mau  tempori  (gros  lemps). 

Se  Monileur  estivesse  comprehendido  entre  as  eslações  rorres- 
pondíMiles,  e  em  relação  directa  com  o  observatório,  o  Mind-faders- 
Mind,  [irevenido  a  tempo,  não  teria  de  certo  saído  para  se  i)erdei-. 

Depois  d'estc  facto,  (jue  levou  a  convicção  aos  espíritos  de  al- 
guns incrédulos,  outro  facto  de  importância  considerável  destruiu 
as  ultimas  duvidas  de  outros,  que  teimavam  em  recu.<ar  coníiança 
aos  avisos  meteorológicas. 

No  dia  27  de  novembro  o  observatório  annuncia  situação 
duvidosa.  Em  28  a  situação  é  muito  duvido.-^a.  No  dia  ;j()  são  pre- 
venidos os  portos,  de  Dunkerque  a  Nantes,  de  que  o  vento  t(,'nde  a 
refrescar  no  dia  seguinte  terça  feira.  No  1."  de  ilezembro  ao  meio 
ília  e  trinta  minutos,  são  advertidos  os  ])ortos  de  que  uma  tempes- 
tade dcSO  invade  a  Inglaterra  o  a  França.  Aimuncia-se  aos  portos, 
de  Duiikrr(|ui'  a  Hayoria,  que  no  dia  seguinte,  quarta  fciía,  o  vento 
seiá  forte,  ou  muito  forte,  isto  é,  tcinfiestade.  Durante  cinco  dias 
são  esles  os  a\isos.  Ninguém  pódc  negar  (jue  o  observatório  prevê 
um  grande  acontecimento,  fiara  oqual  os  [hiiIos  devem  pi'eparar-s(!. 

No  dia  2  de  dir/embrf),  ás  8  da  manhã,  está  invadido  o  norte  e 
uma  parle  do  oeste  de  França.  Em  Paris  c  Bordeaux  sopra  um 


vento  impetuoso:  mas  em  Lyão,  Limoges  e  Bayona,  o  vento  ainda 
é  fraco.  Durante  a  manhã  Limoges  e  Lyão  dão  signal  de  que  o  vento 
refresca.  Ao  meio  dia,  por  despacho  especial,  todos  os  portos  do 
Mediterrâneo  recebem  aviso  de  que  estão  fortemente  ameaçados. 
Madrid  recebe  também  do  observatório  imperial,  o  mesmo  aviso, 
a  respeito  dos  portos  do  golpho  de  Lyão.  Turim  é  contemplado 
com  igual  despacho  para  as  costas  norte  da  Itália  até  Líorne. 
Ao  meio  dia  e  meia  hora  as  probabilidades  para  quinta  feira,  dia  se- 
guinte, são  transmiltidas  aos  portos  de  França,  Itália,  Ilespanha, 
Portugal,  Bélgica  e  Hollanda.  Á  1  hora  e  meia  um  despacho  es- 
pecial é  expedido  para  Turim  com  referencia  ás  cosias  de  Civitta- 
Vecchia  a  Palermo.  Ás  2  horas  e  40  minutos  são  interrompidas 
pela  tempestade  as  comraunicações  com  o  sul.  Ás  3  horas  e  meia 
o  sub-perfeito  de  Cherbourg  participa  que  atempestade,  na  véspera 
annuMciada,  já  reina  causando  sinistros. 

No  boletim  de  3  o  resumo  do  dia  diz  o  seguinte:  a  marcha  do 
turbilhão  para  o  sid  parou  hontem  á  noite.  O  barómetro,  que  des- 
cera a  73o  em  Paris  á  1  hora  da  tarde,  começou  a  subir  ás  2,  pouco 
mais  ou  menos,  e  este  movimento  ascendente  durou  até  á  meia 
noite,  seguíndo-se  então  nova  descida.  O  centro  do  turbilhão  vol- 
tou para  o  SE  da  Inglaterra:  ao  menos  é  o  que  se  pode  concluir 
dos  documentos  muito  incompletos  que  recebemos.  As  linhas  te- 
legrapliicas  foram  muito  maltratadas  pela  tempestade.  Ê  provável 
cpie  a  progressão  ordinária  do  turbilhão  para  lesle,  interromi)ida 
de  1  para  2  de  dezembro,  continue,  e  n  este  caso  o  mar  do  norte 
será  atormentado,  se  ainda  o  não  estiver. 

Nas  probal)ilidades  para  4  annuncia-se  ao  mar  do  norte,  costa 
leste,  donde  não  vieram  documentos,  a  chegada  provável  c  próxima 
da  tempestade. 

Em  4  a  pressão  l)arometiica  eleva-se  nas  costas  oeste  de  França 
a  778'""'.  Faltam  os  documentos  do  mar  do  norte  e  do  Báltico. 
Não  se  pôde  apreciar  a  posição  exacta  do  centro  do  turbilhão,  mas 
presume-se  (jue  a  Dinamarca  e  o  Báltico  oriental  estão  invadidos 
pela  tormenta.  O  observatório  pede  aos  seus  correspondentes  cir- 
cumstanciada  noticia  do  tempoi'al  de  2  de  dezembro. 

No  dia  S  os  documentos  atrasados,  que  chegam  a  Paris,  collocam 
o  centro  do  turbilhão  um  pouco  ao  norte  de  Co|ienhague.  tlonclue- 
se  que  deve  ter  percorrido  em  24  horas  a  distancia  de  Scarboroe 
a  Copenhague. 

Basta  o  cpie  fica  citado  para  que  se  possa  apreciar  o  methodo 
adoptado  pelo  observatório  imperial,  para  o  serviço  da  meteoro- 
logia telegraphíca.  Os  resultados  deste  serviço  podem  ser  avalia- 
dos pelos  documentos,  que  foram  publicados  poucos  dias  depois 
do  tem[ioral  de  2  de  dezembro. 

O  presidente  da  camará  de  commercio  de  Toulon  diz  que  tendo  re- 
cebido a  teni])o,  no  dia  2.  a  notícia  de  que  uma  tempestade  se  appro- 
ximava  da  França,  mandara  ímmediatamente  ])ublícar  os  avisos 
e  as  jirovidencias  necessárias.  O  prefeito  niarílimo  por  sua  parle, 
mandou  que  recolhessem  para  l)oido  todos  os  ollicíaes  dos  navios. 

A  tenq)estade  começou  ás  3  e  meia  da  tarde.  O  primeiro  tele- 
gramma  de  2,  conlirmando  o  aviso  da  hora  anterior,  chegara  pois 
(|uatro  horas  antes,  quando  tudoyVi  estava  preparado  \vaya  i|ual- 
(]uer  evenliialidade.  Não  houve  sinistro.  O  presidente  da  camaia. 
terminando  o  seu  ollicio,  eonclue  (|ue  a  histituição  do  .serviço 
meteorológico  é  um  inunenso  e  |)ermanenti'  benelicio  para  a  ma- 
rinha, e  pede  que  sejam  expedidos  os  avisos  para  totlos  os  peque- 
nos portos  do  litoral. 

O  Moviminli)  de  Génova  diz  o  seguinte:  o  pre.^agio  do  observa- 
tório de  Paris  realis(ju-se  con)|)letamente.  Os  primeiros  signaes  do 
furacão  apparecerani  ás  7  da  l.irde.  De  noili'  ;i  tormenta  desenca- 
deou-se  hiriosa.  I';u'eee  i|ue  iifio  lemos  :i  l.inieiilar  sinistros,  por- 
(pie  :i  capil:Miia  do  |)orto,  pir\eniila  a  len:|io,  linha  ordenado  todas 
as  pidvidencias  convenientes. 

Oalmiranli'Hoze,  jirefeito  marilimo  de  Cheiboiu-g,  annuncia  que 

a  tempesta(h;  começou  no  dia  2  ás  IO  horas  da  manhã.  Os  avisos 

não  evitaram  os  sinistros :  mas  o  observatório  cinnpiiu  a  sua  missão, 

I  e  a  prefeitura  igualmente,  mandando  a  noticia  para  todos  os  portos. 


VII 


A  propósito  (los  sinistros,  attribuidos  á  falta  de  um  segundo  avi- 
so, destinado  a  despertar  as  attenções  dos  marítimos,  diz  o  sr.  Le 
Verrier :  « o  serviço  meteorológico  telegrapliico  ainda  não  está  com- 
pleto. É  limitado  a  uma  só  recepção,  e  devera  ser  permanente. 
N'este  caso  a  tempestade,  cujos  primeiros  indicies  notámos  ao 
noroeste  da  Inglaterra,  na  terça  feira  I,  teria  sido  seguida  passo  a 
passo,  continuamente,  e  as  costas,  prevenidas  de  sua  progressão, 
teriam  graduado  as  precauções  pela  eminência  do  perigo ».  Veriíi- 
cou-se  mais  tarde  rpie  dos  sinistros  tinham  sido  victimas  unicamen- 
te os  navios  saídos  antes  do  primeiro  aviso.  Depois  do  aviso  ne- 
nhum saíra. 

liiu  II  de  novembro  o  sei'viço  meteorológico  adquire  novos  ele- 
mentos. Determina-se  (]ue  os  avisos  de  previsão  sejam  dirigidos  a 
todos  os  portos  francezes  em  que  estão  estabelecidas  as  estações 
telegraphicas.  Pubiica-se  a  lisla  dos  [lortos  a  quem  este  beneficio 
se  dirige.  Ao  mesmo  tempo  pedem-se  paia  Vienna  as  observações 
de  Trieste,  e  o  governo  austríaco  maiiilesta  o  mais  veliemente  de- 
sejo de  que  os  avisos  comprebendam  o  Adriático.  De  todos  os  por- 
tos, que  recebem  avisos,  chegam  noticias  de  bom  acolhimento  para 
os  boletins  meteorológicos,  aos  qiiaes  se  dá  em  toda  a  parte  a 
máxima  piildicidade.  O  sr.  Angelo  Seccbi,  director  do  observató- 
rio do  coilegio  romano,  dá  conhecimento  das  occorrencías  de  2  a 
O  de  dezembro,  e  remette  copias  das  curvas  do  seu  meteorographo. 
O  sr.  Airy,  director  do  observatório  real  de  Greenwich,  remette 
o  diagrarama  das  perturbações  almosphericas  de  1 ,  2  e  3  de  de- 
zembro. 

O  credito  da  meteorologia  telegraijliica  ganha  força  com  as 
demonstrações  de  a[i[)rovação,  que  os  homens  da  sciencia  dirigem 
ao  illustre  director  do  observatório  imperial  o  sr.  Le  Verrier,  e  ao 
seu  activo  e  muito  intelligente  colhiborador  o  sr.  Marié  Davy.  Os 
governos  cedem  ao  impulso,  e  o  de  Turim  dá  um  louvável  exem- 


plo decretando  providencias  preliminares  para  a  organisação  do 
serviço  meteorológico  da  Itália.  Poucos  dias  depois  a  direcção  dos 
telegraphos  da  Norwega  estabelece  relações  diárias  entre  o  obser- 
vatório imperial  e  o  posto  meteorológico  de  Skudespcer  situado 
cerca  do  Oceano.  Descobrc-se  então  que  a  Norwega,  três  annos 
antes,  crendo  nas  vantagens  dos  avisos  meteorológicos,  estabele- 
cera cinco  postos  bem  situados,  em  cujas  observações  fundava  os 
seus  avisos  para  todos  os  portos  da  costa.  De  Ancona,  nos  últimos 
dias  de  dezembro,  o  cônsul  francez  participa  que  os  boletins  do 
observatório,  expedidos  no  dia  2,  evitaram  niiiitos  sinistros. 

Quando  o  observatório  imperial  recebe  de  todos  os  paizes  as 
provas  da  mais  decidida  approvação,  e  todo  o  auxilio  possível  para 
o  serviço  meteorológico  que  dirige,  Portugal,  como  já  dissemos, 
não  fica  em  silencio.  As  suas  relações  diárias  com  o  observatório 
de  Paris  que  datam  de  1857,  não  foram  ainda  interrompidas.  Faltam 
somente  os  avisos  diários  de  Paris,  que  o  observatório  do  Infante 
D.  Luiz  reclama  e  obtém.  Por  esta  occasião,  respondendo  a  uma 
carta  nossa,  o  sr.  Le  Verrier  diz  o  seguinte:  «As  observações 
que  nos  são  dirigidas  de  Lisboa  e  Porto  têem  para  nós  um  grande 
valor.  É  ahi,  como  em  S.  Fernando,  e  no  golpho  de  Gasconha, 
que  nós  achámos  ordinariamente  os  primeiros  indícios  do  mau 
tempo,  que  ameaça  as  costas  da  Europa.  Mas  por  este  mesmo  mo- 
tivo, por  que  Lisboa,  a  bem  dizer,  é  o  posto  mais  avançado  do  ser- 
viço meteorológico  internacional,  mais  difiicil  se  torna  prevenil-a 
atempo ». 

Desde  janeiro  recebemos  o  aviso  diário,  que  sinceramente  agra- 
decemos ao  observatório  imperial.  Em  outra  occasião,  continuando 
a  historia  da  meteorologia  lelegnqthica,  diremos  como  se  pôde  apro- 
veitar este  documento,  e  qual  a  maneira  de  lhe  augmentar  o  valor, 
altendida  a  situação  em  que  estamos  no  posto  mais  avançado  de 
todo  o  serviço  meteorológico. 


FR.VDESSO  DA  SILVEIRA. 


METEOROLOGIA  MARITIMA 


FORÇA  DOS  GERAES  DO  ATLÂNTICO -GERAL  SUESTE 


A  força  do  geral  SE,  propriamente  dito.  nas  duas  epochas  de 
fevereiro  e  março — agosto  e  setembro,  foi  deduzida  dos  anda- 
mentos médios  de  Go")  navios,  417  hollande/.es  e  238  americanos. 
.Nas  regiões  da  monção  SO,  do  golpho  de  Guiné,  e  no  mar  da  costa 
Occidental  de  Africa  até  aos  parallelos  de  14°  S,  recorremos  ás 
derrotas  de  90  navios  portuguezes. 

N'estas  ultimas  paragens,  sendo  a  navegação  geralmente  de  bo- 
lina nas  derrotas  que  consultámos,  e  havendo  a  influencia  de  fortes 
correntes,  deduziram-se  os  andamentos  directamente  dos  diários 
naiíticos.  A  deducção  directa  dos  diários,  além  de  ser  mais  racio- 
nal n"estas  paragens,  attenua  de  algum  modo  o  inconveniente  devido 
á  ijualidade  dos  navios  que  serviram  para  esta  investigação;  ge- 
lalmenle  eram  navios  antigos  e  pouco  andadores. 

Dividimos  a  superfície  do  oceano,  desde  a  zoiía  das  calmas  até 
ao  limite  meridional  do  geral  SE,  em  3  regiões.  (A'eja-se  a  estam- 
pa do  numero  antecedente.) 

I  .^  Região  setemptrional,  onde  sopra  quasi  exclusivamente  a 
monção  SO,  e  o  vento  SO  do  golpho  de  Guiné  e  da  costa  de  Africa ; 
liça  comprehendida  entre  a  costa  de  Africa  e  zona  das  calmas,  e  a 
linha  A  D  ao  S. 

2.''  Região  Occidental,  comprehendida  entre  a  costa  dn  Brazil 
e  uma  linha  A  C,  que  se  dirige  do  .equador,  em  20°  O,  ao  limite 
meridional,  por  2.j''  O. 

a.""  Região  central,  comprehendida  entre  as  linhas  A  C,  A  D,  e 
o  limite  meridional  do  geral  SE. 

Estas  regiões  amplilicam-se  e  deslocam-se  no  sentido  N-S,  se- 
gundo as  estações.  Na  epocha  de  que  vamos  tratar,  fevereiro  e 


março,  aclia-se  a  I .'"'  região  consideravelmente  reduzida ;  a  monção 
&0  propriamente  dita  não  existe.  A  que  denominámos  região  cen- 
tral está  bastante  amplificada,  porquanto  o  seu  limite  meridional 
alcança  latitudes  mais  elevadas  do  que  em  outra  qualquer  epocha 
anno. 

Fevereiro  e  março — Região  setemptrional — A  força  do  vento 
é  aqui  representada  pelos  andamentos  médios  de  39  navios  por- 
tuguezes: applicaram-se  convenientemente  os  coefficientes,  que 
falíamos  no  numero  antecedente,  para  reduzi-los  ao  caso  de  vento 
largo. 

O  vento  SO  no  golpho,  n'esla  epocha,  é  ordinariamente  fraco  e 
irregular.  O  máximo  3,7  fica  entre  o  equador  e  o  parallelo  de  3" 
S,  e  entre  o  I ."  meridiano  e  o  de  5°  O ;  n'este  quadrado,  bem  como 
nos  dois  a  O,  o  vento  póde-se  considerar  como  geral  SE ;  em  todos 
os  mais  o  vento  sopra  geralmente  do  S  para  O,  e  tanto  mais  do  O, 
quanto  mais  próximo  da  costa  Occidental  d'Africa. 

Aindaque  os  números  aqui  obtidos  fiquem  talvez  abaixo  da  ver- 
dade, pela  rasão  já  apontada  dos  andamentos  medíocres  da  gene- 
ralidade dos  navios,  por  compensação,  a  sua  deducção  foi  muito 
mais  exacta  do  que  nas  outras  regiões,  onde  os  números  foram 
obtidos  das  singraduras,  ou  das  distancias  entre  2  pontos  conse- 
cutivos sobre  a  carta. 

A  força  média  de  toda  esta  região  corresponde  ao  andamento 
médio  de  4,9  milhas  a  um  largo.  E  se  abstrahirmos  dos  3  quadra- 
dos onde  o  vento  é  SE,  a  força  do  SO  do  golpho  e  costa  de  Africa 
é  representada  por  4,8,  valor  muito  pouco  differente  do  de  toda 
a  região. 


vin 

Na  região  central  temos  as  derrotas  de  HO  navios  liollandezes, 
que  seguem  ao  NO  desde  30''  S,  por  12"  E,  até  ao  equador  em  20" 
O,  e  de  44  navios  americanos  que  seguem  mais  a  O,  desde  o  mes- 
mo parallelo  de  30°  S,  em  10°  E,  até  ao  paralleio  de  5"  S  em  25° 
0.  Os  navios  de  ambos  estes  grupos  navegam  com  vento  á  popa. 
Applicou-se  portanto  a  qualquer  d"elles  o  coefficiente  1,25. 

O  andamento  médio  correcto  do  grupo  hoUandez  é  igual  a  0,8 
e  o  do  americano  7,5.  A  dilTerença  0,7,  que  se  nota  a  mais  no  ul- 
timo, será  em  parte  devido  á  melhor  marcha  dos  navios  america- 
nos, e  parte  á  maior  força  do  vento  em  longitudes  mais  occidentaes. 

O  máximo  7,5  apresenta-se  no  grupo  hollandez,  na  secção  ex- 
trema S  \  emquanto  o  americano  indica  a  maior  força  entre  5°  e 
10°  S,  onde  o  andamento  è  8, 1 . 

Na  região  central  é  a  força  do  geral  SE  representada  por  7, 1 
milhas  a  um  largo. 

Na  região  occidental  temos  dois  grupos  de  derrotas  de  navios,  que 
se  dirigem  para  oS.  O  m.ais  oriental  compõe-se  de  71  navios,  56  hol- 
landezes  elo  americanos.  A  derrota  média  d"este  grupo  corta  o  equa- 
dor entre  22°  e  24°  O,  e  o  limite  meridional  do  geral  por  27°  0. 

A  navegação  é  aqui  geralmente  de  bolina  folgada;  applicou-se 
portanto  o  coeCTiciente  1,25.  O  máximo  8,2  apresenta-se  entre  10° 
e  15°  S,  6  entre  25°  e  30°  O.  O  andamento  médio  correcto  entre  o 
equador  e  25°  S  é  igual  a  7,1  milhas. 

O  grupo  occidental  compõe-se  também  de  71  navios,  51  ame- 
ricanos e  20  liollandezes;  corta  o  equador  pelos  28°  O  e  o  limite 
meridional  por  32°  O ;  a  navegação  é  ainda  a  mesma.  O  máximo 
8,3  tem  logar  entre  os  mesmos  parallelos  do  grupo  antecedente; 
o  andamento  médio  é  igual  a  7,2, 0, 1  superior  ao  do  mais  oriental. 
Nota-se  que  o  andamento  do  grupo  occidental,  nas  diversas  secções 
a  partir  do  equador,  é  superior  ao  da  oriental,  á  excepção  do  da 
2.*  onde  é  inferior  0,2.  Esta  anomalia  pòde-se  explicar  por  uma 
causa  extranha  á  força  do  vento,  por  ser  exactamente  na  secção 
correspondente  ás  serras  mais  salientes  da  costa  do  Brazil,  entre 
os  cabos  de  S.  Roque  e  S.  Agostinho.  Alguns  navios  do  grupo 
occidental,  porque  tenham  cortado  o  equador  muito  a  O,  terão 
sido  obrigados  a  seguir  de  bolina  cerrada,  e  até  a  fazer  alguns 
bordos  para  montar  o  primeiío  d'aquelles  cabos;  as  suas  singra- 
duras  marcadas  na  carta  serão  jiortanto  mais  pequenas  do  que  o 
caminho  eíTeclivo,  c  o  andamento  assim  deduzido  será  menor  do 
que  deveria  ser.  Se  áquella  secção  se  applicasse  o  coellicientede  bo- 
lina 1,4,  em  vez  de  7,8,  teríamos  8,7,  valor  íjuo  talvez  não  esteja 
mui  longe  do  verdadeiro. 

'  É  para  notar,  que  também  achámos  o  máximo  do  grupo  mais  oriíuital 
no  geral  NE  na  secçSo  mais  selcmptrional.  (Vcja-se  est.) 

Estas  duas  secções  extremas  dos  d(jis  gn-aes  são  mui  unalojjas;  qualquer 
d'ellas  occupa  uma  posiçSo  similliaiite,  por  onde  o  vento  parece  desemtxicar, 
e  ser  obrigado  a  augmentar  a  \elocidade,  para  transpor  o  estreito  esjiaro  en- 
tre a  terra  e  as  zonas  de  variáveis  e  de  íorle  pressão  atmospherica,  (|ue  li- 
mitam ((uaiquer  dos  geraes. 


A  força  do  vento  em  toda  a  região  occidental  é,  pois,  represen- 
tada pelo  andamento  médio  correcto  de  7,0  milhas  a  um  largo, 
entrando  o  valor  G,0  correspondente  á  ultima  secção  das  derrotas 
dos  navios  americanos  que  navegam  para  NO. 

Recapitulando  lemos: 

„    ..       .    .,  iSO  do  golphoe  costa  de  Africa  4,8 

Região  oriental  <.       ,  ^r„  '  „  , 

"  (geral  SL 5,4 

Região  central 7,1 

Região  occidental 7,0 

Não  obstante  a  média  da  região  occidental  ser  inferior  á  da  cen- 
tral, a  simples  inspecção  dos  números  da  estampa  mostra  que  o 
vento  é  mais  fresco  ha  região  occidental.  Os  números  da  1.'  e  ul- 
tima secções  pela  proximidade  das  calmas  do  Cíjuador  e  capricórnio, 
estão  menores  do  que  deveriam  ser  emodiíicamd'esta  sorte  a  média 
geral. 

Se  não  fizéssemos  entrar,  as  .duas  secções  meridionaes,  por 
ficarem  em  grande  parte  nos  variáveis  e  calmas  do  capricórnio,  a 
média  da  região  occidental  seria  7,3,  superior  0,2  á  média  da 
região  central. 

Pòde-se  pois  aflinnar,  que  o  geral  SE,  nos  mezes  de  fevereiro 
e  março,  á  similhança  do  seu  antagonista  do  outro  lado  do  eiiuadoí-, 
sopra  mais  fresco  do  lado  occidental  do  que  do  oriental. 

Conclue-se  também,  que  a  zona  de  vento  mais  fresco  dirige-se 
de  E-O,  approximando-se  mais  do  equador,  do  lado  occidental ;  o 
eixo,  ou  linha  central  cVesta  zona  parece  dirigir-se  dos  15°  S  em 
10°  O,  aos  10°  S.  pelos  30°  0. 

Se  das  três  regiões,  acima  indicadas,  deduzirmos  as  secções  em 
que  o  vento  sopra  do  SO,  teremos  a  média  0,9  para  representar 
a  força  do  geral  SE  propriamente  dito,  n"esta  epoclia.  Comparan- 
do-a  com  a  correspondente  do  seu  antagonista  NE,  vemos  que  a 
excede  em  0,5 ;  o  que  equivale  a  dizer,  que  o  geral  SE  é  supe- 
rior ao  NE  a  quantidade  sulliciente  para  elevar  o  andamento  do 
um  navio,  a  um  largo,  de  0,4  a  0,9  milhas. 

Esta  dilferença  é  tanto  mais  para  notar,  por  ser  a  epoclia  esco- 
lhida uma  (faquellas  em  (pie  o  geral  NE  parece  soprar  com  mais 
força,  e  acontecer  o  contrario  ao  geral  SE. 

Veremos  nos  números  seguintes  (|ue  este  prcdominio  tem  logar 
em  todas  as  epochas  do  anno  e  em  grau  mais  elevatlo. 

As  linhas,  que  representam  as  direcções  do  SE  nas  diversas  re- 
giões do  atlântico  S,  que  se  vêem  na  estampa  do  numero  antece- 
dente, foram  obtidas  das  cartas  grapliicas  do  instituto  meteoroló- 
gico hollandez,  das  cartas  do  golplio  de  Guiné,  e  na  parte  occiden- 
tal, junto  á  costa  du  Brazil,  das  cartas  do  almirante  Chabannes. 
A  estampa  mostra  ainda  uma  curva  de  forma  parabólica,  muito  si- 
milliaiite á  do  geral  NE,  para  denU'o  da  qual  o  vento  parece  soprar 
com  a  força  superior  á  correspondente  ao  andamento  de  7,5  inillias 
a  um  largo.  (Coi.tmu.i). 


BRITO  CAPELLO 


IM)STOS  METEOROLÓGICOS 


l'O.STO  DA  C.fARUA 


Foi  instituidd  csIií  posto  por  espontânea  dedicação  do  sr.  Júlio 
Augusto  Leiria,  director  das  obras  publicas  do  districlo  da  (Inania, 
que  fomou  igualmente  a  direcçãn  th)  po.sfa. 

Tiveram  principio  as  observações  diárias  em  j.iiieMo  dr  |H(í:í, 
ás  9  horas  da  manhã  e  ás  2  da  tarde,  e  assim  contimiarani  até 
maio  inclusive.  Nos  mezes  subsequentes  as  observações  das  2  horas 


foram  suhslituidas  por  ar|uellas  feitas  ás  3  da  tarde. 

As  temperaturas  ma. rima  media,  minima  media,  máxima  o 
miiiiiiia  (ilisohitas  lor.uii  deduzidas  das  observações  do  Ihermomc- 
Iragraptio.  A  leniperaliira  meilia  mensal  é  a  semi-sdiíiiiia  da  má- 
xima media  e  minima  media. 

A  pressão  atmosiilierica,  a  leiisão  do  vapor,  a  humidade  rela- 


IX 


liva  e  a  serenidade  do  céu,  são  as  medias  das  obtidas  pelas  obser- 
vações das  9  horas  da  manhã,  e  poi'  aquellas  das  2  ou  3  Iiuras  da 
tarde. 

Na  formarão  do  resumo  do  anno  meteorolo^nco  faltam,  pois,  os 
elementos  de  dezembro  de  1802 ;  e  aqueiles  que  em  sejíuida  apre- 
sent;"imos,""não  são  tão  comparáveis  como  seria  para  desejar,  pela 


já  indicada  falta  de  constância  na  hora  das  observações  da  tarde, 
lilstes  inconvenientes,  porém,  são  quasi  sempre  inevitáveis  quando, 
como  no  caso  presente,  a  creaçâo  e  oiganisação  de  um  serviço 
meteorológico  regular,  resulta  da  generosa  iniciativa  individual, 
que  por  si  só  tem  de  prover  a  todas  as  condições  da  existência 
d'esse  serviço. 


MEZES 

Pressão  atinosplicrica  rin  iniilimelrus 

Dula 
(la  niaxiiiia 

Dias 

Da  la 
da  niiiiima 

Dias 

Medi.i 

Masiraa 

llinima 

Dezembro  de  1862 

077,33 
681,14 
676,30 
673,93 
675,06 
678,26 
679,12 
679,27 
078,41 
074,82 
079,36 

687,54 
686.43 
683,91 
680,97 
680,13 
681,18 
682,88 
681,93 
682,92 
681,89 
687,74 

601,33 
678,20 
663,57 
665,62 
663,44 
673,68 
677,03 
669,03 
668.37 
664,26 
672,14 

28 

3 
21 
26 
28 
21 

1 

3 

27' 
17 

4 

0 
14 

5 

30 

1 

9 
28 
27 
23 
12 
29 

Abril 

M.iio 

Junho 

Julho 

Agosto 

MEZES 

Tciiípcratiira  cm  oraiis  ccntesiniaos 

Data 
da  niavima 

Dias 

Data 
da  niiiliraa 

Dias 

Media 

Maxiraa  media 

Mínima  media 

.Maxim.! 
absoluta 

Mínima 
absolula 

3,04 

6,81 

0,09 

11.13 

11,17 

17.07 

21,36 

20.33 

16,40 

12.07 

9.32 

7,38 
9,94 
8,06 
13,97 
13,54 
19,83 
24,53 
23,27 
19,41 
14.05 
11.85 

2,30 

3.08 

3,32 

8,30 

8,80 

14,30 

18,20 

17,40 

13,40 

9,30 

0,80 

13,3 

12,8 
12,5 
17,8 
18,3 
24,7 
29,3 
28,2 
24.4 
21,3 
10,2 

0,3 
1,5 
1,5 

4,5 
0,2 
9,0 
13,7 
11,4 
8,4 
4,4 
3,1 

29 
16 

31 

29 

16 

23 

5 

10 

16 

5 

8 

3,  17  e  18 

5 
7,  19  8  20 

12 

28 

11 

29 

28 

27 

12 

10 

Janeiro  de  1863 ^ 

Marco 

Ahril 

Junho 

Julho 

Agosto 

MEZES 

Tensão  media 

lio  vapor 
atmospherico 

míllínielros 

Humidade 
rei  a  liva 
salura- 

fão  =  100 

medias 

Quanlidadc 

de  chuva 

em 

milliniclros 

Serenidade 
do  céu 

medias 

Ozone 
medias 

Xuniero  de  dias  de 

Chuva 
cuja  <T;'ua 
se  mediu 

Saraiva 

Geada 

Trovões 

Nevoeiros 

Dezembro  de  1862 
Janeiro  de  1863  . . 
Fevereiro 

6,32 

0,67 

0,99 

8,33 

9,11 

11,40 

11,51 

11,23 

10,71 

9,30 

7,53 

87,9 
82,3 
91,0 
80,9 
83,2 
70.2 
60,1 
63,4 
74,9 
83,7 
80,3 

120,6 

2,0 

160,0 

20,6 
32,0 
43.4 

0,0 

30,7 

10,0 

215.7 

9,2 

5,6 
7,7 
4.3 
7,4 
4,3 
0,3 
7,7 
7,9 
5,7 
3,9 
6,4 

4,0 
3,7 
3,7 
3,7 
3,9 
3.2 
3.0 
2.7 
3,3 
4,2 
3,8 

9 
2 

13 
3 

11 
6 
0 
3 
3 

13 
7 

1 
0 
0 
0 
0 

{ 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
0 
3 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 

5 

0 
0 
0 
5 
4 
5 
3 
1 
2 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
7 
1 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

MEZES 

Frequência  dos  Tentos 

N. 

XNE. 

.\E. 

EXE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

oso. 

0. 

O.NO 

XO. 

.N.NO. 

Calmai 

Dezembro  de  1862 
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— 
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/ 
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1 

0 
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3 

1 
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1 

3 
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0 
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8 
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/ 
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7 

0 

0 
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7 

3 

2 

2 

10 

3 

2 

0 

Maio 

1 

0 

íl 
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3 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

8 

12 

3 

1 

0 

Junho 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

3 

2 

3 

i 

9 

14 

13 

2 

0 

Julho 

2 

0 

4 

0 

0 

2 

0 

6 

7 

3 

4 

1 

0 

/ 

9 

0 

12 

Agosto 

2 

0 

2 

7 

3 

0 

0 

1 

3 

1 

6 

0 

9 

6 

12 

.1 

3 

Setembro 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

/ 

0 

4 

3 

4 

6 

' 

6 

/ 

Outubro 

0 

0 

0 

1 

1 

1 
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7 

10 

3 

1 

6 

9 

2 

1 

1 
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Novembro 

1 

2 

3 

3 

10 

1 

' 

4 

lã 

4 

0 

0 

1 

3 

1 

2 

4 

Latiliule  do  po.sí 

0  40°.  3 

V.  6",6 : 

S'.    Lon 

gilude 

■°.  Vá. 

J6 '  0. 

Greenwich.    Altitude  da  tina  do  barómetro  982  metros. 

As  observações  da  Guarda  recoramendam-se  especialmente  !  condições  da  seu  clima,  dando-lhe  um  caracter  local  (]ue  se 
pela  situação  ilo  posto,  que  está  elevado  OS^í  metros  sobre  o  \  deve  apreciar  pelo  estudo  de  uma  serie  de  observações  de  alguns 
nivel  médio  do  oceano.  Esta  altitude  necessariamente  inílue  nas  j  annos. 


G.UMA  LOBO. 


PRESSÃO  ATMOSPHEHICA 


EM  MIUIHETROS 
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PRESSÃO  ATMOSPIIERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

FEVEREIRO 

1864 

1." 

2  a 

3.=" 

4.^ 

0.^ 

C/ 

/.' 

S.^' 

9.=" 

10." 

•11.-" 

Meio  dia 

1.' 

2.'' 

1 

760,7 

760.7 

760,7 

760,6 

760,6 

760,7 

760,8 

761,1 

761,3 

701.2 

761,2 

700.0 

700.0 

759,5 

2 

61,1 

61,3 

61,4 

61,5 

61,6 

62,0 

62,5 

63,0 

63,6 

63,7 

63,8 

63,1 

63,1 

62,3 

3 

64,0 

64,0 

63,9 

63,9 

64.0 

64,2 

64,4 

64,7 

65,0 

65,0 

64,9 

64,7 

64.0 

63,3 

4 

63,6 

63,4 

63,4 

63,0 

62,8 

62,9 

63,0 

03,2 

03,5 

63,5 

63,5 

62,9 

02.2 

61,4 

5 

60,5 

00,3 

60,0 

59,8 

59,0 

59,7 

59,8 

60,1 

60,4 

60,4 

60.3 

59,4 

58,0 

58,0 

G 

57,4 

56,8 

56,7 

56.6 

56,5 

56,8 

56,8 

56,9 

57,1 

57.Í 

56,9 

56,0 

50.0 

55,3 

7 

55,6 

55,4 

55,4 

55,3 

55,4 

55,0 

56,1 

56,8 

56,9 

51,1 

57,6 

57.5 

57.0 

56,6 

8 

57,3 

56,9 

56.7 

56,0 

55,7 

55.5 

55,4 

55.2 

54,8 

54.8 

54,7 

54.2 

53,4 

33,0 

9 

50,2 

50,0 

49,4 

49,4 

49,2 

49,4 

49,6 

50,2 

50,7 

50,8 

51,1 

51.1 

51,0 

50,8 

10 

53,4 

53,0 

52,6 

52,1 

51,7 

51,5 

51.4 

51,3 

51,6 

51,6 

51,6 

51,2 

30,7 

50.2  . 

il 

752,4 

752,5 

752,6 

752,7 

753,1 

753,0 

754,5 

754,8 

753,3 

755,5 

736,0 

755,9 

755,7 

735,4 

12 

58,0 

58,1 

58,2 

38,4 

58,4 

58,0 

58,7 

58,9 

59,4 

59,3 

39,5 

59,4 

58,7 

58,4 

13 

59,0 

58,8 

58,4 

58,4 

58,5 

58.5 

59,1 

59,9 

60,1 

59,9 

59,7 

59,7 

39,3 

59,0 

14 

59,6 

59,7 

59,6 

59,5 

59,9 

59,9 

00,1 

60,5 

60,9 

60.0 

60,6 

00,1 

59,8 

59,3 

lõ 

60,4 

60,4 

60,0 

60,0 

59,9 

59,8 

60,4 

60,8 

60,9 

01.0 

61,0 

00.9 

60.3 

60,2 

16 

60,8 

60,7 

60,5 

60,4 

60,4 

60,5 

61,1 

61,3 

61,5 

01,3 

01,3 

00.9 

60.3 

39,9 

17 

60,1 

60,0 

59,7 

59,4 

59,3 

59,3 

59,5 

59,3 

59,8 

59,8 

59,7 

59,0 

59,0 

58,4 

18 

56,0 

56,0 

55,2 

55,0 

54,7 

54.0 

54.7 

54,7 

54,7 

54.7 

54.3 

53,8 

52,9 

52.3 

1» 

50.9 

50,1 

49,4 

49,0 

48,5 

48.3 

48.1 

47,9 

47,6 

47,4 

47,0 

40,2 

45,7 

43,3 

20 

45,8 

45,4 

45,0 

44,8 

44,8 

45,1 

45,5 

45,7 

45,8 

45,7 

45.0 

44,7 

44,2 

43,4 

21 

742,0 

742,3 

742.1 

742.3 

742,4 

742,0 

742,9 

743,7 

744,0 

744,1 

744.2 

744,3 

744,0 

743,8 

22 

45,7 

45,6 

45.3 

45,1 

45,1 

■45.2 

45,2 

45,6 

45,7 

43,8 

45,7 

45,2 

44,5 

44,2 

2:t 

39,1 

39,0 

38.7 

38.7 

38,8 

38.9 

40.2 

40,7 

41,5 

41,8 

42,3 

42,5 

42,6 

42,7 

21 

42,3 

41,9 

41,4 

41,0 

40,7 

41.3 

41,4 

41.6 

41,8 

41,7 

41,7 

42,2 

42,1 

42,0 

2-i 

45.6 

45,6 

45.0 

45,0 

45,6 

45,0 

45.9 

46,0 

46,3 

40,7 

46,7 

40,4 

46,2 

45.9 

20 

47,8 

47,8 

47,8 

47,8 

48,1 

48,2 

48,5 

48,8 

48,8 

48,9 

49,0 

48,8 

48,5 

48,2 

27 

4(;,5 

46,4 

45,H 

45,6 

45,6 

45,() 

45,7 

45,9 

45,9 

45,9 

45,9 

45.4 

43,2 

44,8 

28 

40,5 

46,5 

40,0 

47,0 

47,4 

47,8 

48.5 

48,7 

49,3 

49,6 

49,7 

49,7 

49,3 

49,4 

2'.l 

52,1 

52.0 

51,9 

51,7  - 

51,7 

51,7 

51.8 

52,0 

52,4 

52,4 

52,4 

.">2.5 

52,2 

51,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

il/.... 

758,38 

758,18 

758,07 

757,82 

757,71 

757,83 

757,98 

758,25 

758,49 

758,52 

758,50 

758,13 

757,60 

757,06 

Jlcdias  «las  j,  , 
dctadas .  j 

756,30 

730,17 

755,86 

755,76 

755,75 

755,82 

756,17 

756,40 

756,60 

750,54 

750.47 

756,12 

755,61 

755,18 

|3.'... 

745,36 

745,23 

7'i5.02 

7  4 '1,98 

74:í,()4 

745,21 

745,57 

745,89 

746,19 

74(),32 

740,40 

7'iO,33 

740,09 

745,87 

Mfdias  do  mn.  .  .  . 

753.64 

75:!,47 

■.•i3,20 

753,12 

7,53,10 

753  22 

753.:íO 

7;i3.78 

754,02 

754,05 

754,07 

753,78 

753.34 

752.94 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 


XIII 


BAROGRAPHO 


7;i9,2 
62,4 
OU.S 
Cl. 3 
57,7 
íi4,tí 
56,6 
52.9 
31,1 
50,2 
753.8 
58,i 
58,3 
59,6 
00,1 
59,8 
58.2 
52,2 
45.0 
4;!,2 
74:3,7 
43.4 
42.7 
42.3 
4ii,() 
47,8 
j  44.0 
I  49.7 
51.0 


736.92 
755,08 
743,70 
752,82 


759.2 
62,3 
63.2 
Gl,l 
57,3 
Si, 3 
56,7 
33,2 
31,3 
50.3 

730.2 
38,3 
08,7 
59,7 
60,1 
39,8 
3.8,0 
31,9 
41.7 
43,1 

743,9 
42,9 
42,8 
42,4 
40,0 
47,7 
44.3 
49,8 
31,4 


736,95 
753,07 

743,09 
732,81 


759,6 
62,5 
03,3 
61,0 
57,3 
54,7 
36,8 
33,2 
31,3 
50,6 

730,3 
38,4 
58,8 
39,9 
00,1 
59,9 
58,0 
31.8 
44,7 
43,2 

744,3 
42,3 
43,2 
43,0 
40,2 
47,7 
44,4 
50,1 
51,4 


759,9 
62,8 
63,4 
01. 1 
57,3 
54,8 
57,3 
32,9 
52,2 
51,1 

730,0 
58,5 
58,7 
60,2 
60,2 
60,1 
38,1 
52,1 
43,0 
43,3 

744,5 
42,3 
43,2 
43,3 
46,3 
47,7 
44,6 
30.4 
31,3 


737,07 
733,11 

745.87 
752.92 


757,30 
753,28 
746,00 
733,10 


700,0 
03,1 
03,0 
01,1 
57,4 
53,1 
57,4 
32,7 
32,3 
51,4 

756,8 
39,0 
39,1 
00,4 
00,4 
60,1 
58,1 
52,3 
43,1 
43,2 

743,1 
41,7 
43,3 
44,4 
46,6 
47,0 
44,8 
31,0 
51,6 


8.^ 


737,43 
753,45 
746,23 
753.27 


700,3 
63,5 
63,8 
01,0 
57,0 
53.3 
37,4 
51,9 
52,9 
51,8 

737,3 
59,2 
39,4 
00.4 
00,7 
60,2 
38,1 
32,1 
43,5 
43,1 

743,3 
41,2 
43,4 
44,9 
40,8 
47,3 
43,1 
31,2 
31,7 


700,4 
63,8 
64,0' 
60,S 
37,8 
33,6 
57,3 
31.2 
53,2 
51,9 

757,1 
39,2 
39,3 
60.4 
60,7 
60,3 
58,1 
32,1 
45,8 
4.3,1 

743,6 
40.7 
43,5 
45,3 
47,1 
47,5 
45,3 
31,6 
31,9 


10.^ 


757,57  737,62 

735,60  755,63 

746,34  I  746,52 

753,41  733,49 


760,3 
64,0 
64,0 

00,7 
57,7 
53,0 
37,6 
30,9 
53,3 
52,1 
737,6 
59,2 
59,0 
00.4 
00.7 
00,3 
57,7 
32.0 
46,0 
43,0 
745.0 
39,8 
43,4 
43,4 
47,3 
47,4 
45,9 
32,0 
31,8 


757,64 
753,65 
746,31 
733,30 


700,8 
6i,l 
63,9 
00,7 
57,0 
53,7 
57,0 
30,3 
53,3 
52,4 

737,8 
59,2 
39,3 
60,3 
60,7 
00,3 
37,3 
31,7 
45,8 
42,9 

743,6 
39,1 
43,1 
45,6 
47,3 
47,3 
46,2 
32,0 
51,8 


Mi-iu 
noite 


757,06 
733,59 
746,47 
753,47 


701.1 
64,1 
63,8 
60,7 
37,0 
33,6 
37,6 
30,2 
53,3 
32,4 

737,9 
59,2 
39,4 
00,3 
00,8 
00,3 
37.1 
31.4 
43,8 
42,9 

743.0 
39,2 
42,6 
43,0 
47,3 
46,9 
46,3 
•32,1 
31,4 


Medias 


Ma\inia   Minima 
absoluta  absoluta 


737,66 
733,31 
746,36 
733,41 


760,43 
62,78 
04,02 
02,10 
38.87 
30.03 
30.70 
53,87 
31.18 
51,39 
733,:!9 
38,79 
59,13 
00.09 
60,44 
60,50 
^58,83 
33,49 
46,87 
41,27 
743.94 
43,01 
41,01 
42,73 
46,29 
48,00 
43,30 
49,42 
31,80 


737,77 
735,78 
745,88 
753,39 


701,3 
64,1 
63,1 

63,7 
60,0 
57,5 
37,6 
37,3 
33,5 
53,4 
757,9 
59,5 
60,2 
60,9 
01,0 
61,3 
00,2 
30,8 
31,2 
43,8 
743,6 
45,8 
43,3 
43,6 
47,3 
49,0 
46,7 
32,1 
52,3 


739,43 
737,50 
747,59 
753,09 


739,1 
61,1 

63,2 
60,7 
37.4 
34,5 
53.3 
50.2 
49,2 
30,2 
732,4 
58,0 
58,3 
59,3 
59,8 
39,8 
57,1 
51,4 
44,7 
42,9 
742.1 
39,0 
38,6 
40,7 
43,5 
46,9 
44.3 
46,4 
51,4 


Va- 
riação 


756,09 
754,39 
743,88 
731.71 


2,2 
3,0 
1,9 
3,0 
3,2 
3,0 
2,3 
7,3 
4,3 
3,2 
5,5 
1,3 
1,9 
1,4 
1,2 
1,7 
3.1 
5,4 
6,5 
2.9 
3.3 
6,8 
4,9 
4.9 
2,0 
2,1 
2,4 
5,7 
1,1 


FEVEREIRO 
1864 


3,34 
3,11 
3,71 

3,38 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


29 


das  décadas 


Medias  do  mez 


XIV 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

FEVEREIEO 
1864 

!.■•' 

2." 

3." 

i.' 

5.'^ 

G.> 

7.-^ 

8.^ 

O.^" 

■10.' 

■11.' 

Meio  dia 

1." 

2.'' 

1 

6.2 

3,7 

5,2 

4,9 

4,3 

4,1 

4,1 

4,3 

5,7 

0,6 

7,1 

8.2 

9.8 

10,6 

2 

5,6 

3,3 

4,9 

4,1 

3,7 

3,4 

3,3 

3,3 

4,3 

5,2 

0.9 

8.1 

9,2 

9,8 

3 

5,8 

5,6 

5,2 

4,8 

4.4 

4,2 

4,0 

4,7 

5,6 

6,3 

7,1 

8.2 

9,0 

11,0 

4 

6,8 

6.8 

5.1 

4,0 

3,1 

2,0 

2.5 

2,8 

4,8 

6,9 

8,1 

9.1 

10.9 

11.4 

5 

7,9 

6,8 

6.4 

0,8 

7.0 

0,2 

0.1 

5,9 

7,2 

8,7 

9,5 

lO.i 

11.0 

11,5 

6 

6.5 

6,4 

5.8 

5,1 

4,8 

4,5 

4.0 

4,2 

0,0 

0,5 

0.0 

7,4 

7,8 

8,3 

7 

5.1 

5,2 

5,0 

4,1 

4,5 

4,3 

4,1 

4.0 

5,7 

7,0 

7.0 

8.0 

8,7 

8,7 

8 

0,9 

0,7 

6,9 

6,9 

0,4 

7,2 

7,8 

8.4 

10.6 

10,4 

10.9 

10,7 

11,5 

12,3 

9 

11.5 

11.3 

11,6 

11,0 

10,4 

10,8 

10,3 

10,4 

11.0 

II.O 

11,9 

11.3 

11,3 

11,8 

10 

9,5 

10.1 

10,0 

10.9 

11,4 

11,9 

12,5 

12.0 

12,8 

13,0 

13,3 

13,8 

li,l 

13,6 

11 

10,9 

10,9 

11,4 

11.3 

11,3 

11.0 

10,9 

11,1 

11,7 

12,3 

12,8 

12,0 

12  2 

12,0 

12 

10,0 

9,8 

9,8 

9,7 

9,0 

9,0 

9.5 

9,3 

10,6 

11,9 

12.9 

13,2 

li,l 

11,3 

i:í 

9,:i 

9,1 

9,0 

8,5 

8.2 

7,8 

7,6 

7,4 

8,2 

8.5 

9,5 

10,9 

12,'i 

13,4 

14 

l2,:t 

11.9 

M.4 

11,2 

10.5 

9,8 

9.1 

9.2 

10,2 

10.9 

12,1 

13,2 

14,1 

15,4 

15 

11,9 

11,4 

10,9 

10,7 

10.3 

iO.O 

9.8 

10,0 

10,3 

11,4 

12,3 

11.1 

1 1,5 

11,5 

16 

n,o 

12,8 

12,7 

12,7 

12,6 

12,7 

12,3 

12,3 

13.3 

11.8 

13,2 

15.9 

10,2 

15,8 

17 

12,8 

12,4 

12,4 

12.3 

12,1 

12,0 

12,0 

12,0 

12.7 

12.9 

13,7 

13,9 

14.4 

15,0 

18 

i:i,:! 

13,1 

13,4 

13,3 

13.3 

13,3 

13,3 

13,4 

13.0 

13,2 

13,2 

13,8 

14,8 

14,2 

19 

9,3 

9.2 

8,9 

8.7 

8,5 

8,5 

8,1 

8.0 

9,7 

9,3 

10,5 

11,1 

11,3 

11,1 

20 

7.'i 

7,2 

0.3 

5,9 

5,1 

4,0 

3,0 

4,0 

4.9 

5.2 

0,3 

0.3 

7,3 

7,3 

21 

4.7 

4,0 

3,2 

3,:! 

2,7 

2.0 

1,7 

2,5 

3.1 

4,0 

0,2 

5,9 

0.9 

7,1 

22 

4.2 

4.0 

3,5 

3.5 

3,1 

1,9 

1.2 

1,9 

3.5 

4.0 

5,7 

7,0 

9.3 

9,7 

2.1 

9,7 

9,C 

9,(; 

9,7 

10,6 

9,2 

9.2 

7,9 

9,7 

11.9 

12.1 

12,7 

13.2 

13,1 

24 

12,7 

12,9 

12,4 

12.0 

12.7 

10.0 

11,0 

12,5 

12.1 

13,1 

13,2 

12.7 

12.4 

12,3 

23 

12,:í 

11,7 

11,4 

11.0 

12.2 

11.0 

11.0 

12.3 

13,1 

13,9 

13,7 

13,7 

14.0 

14,1 

26 

11,1 

lá.o 

12,0 

11.9 

11.7 

11,0 

11,1 

10.8 

12,3 

13,1 

12.2 

13,0 

13.2 

13,5 

27 

11, :t 

11.0 

10.8 

10,8 

10,8 

10,7 

10.9 

11.0 

12,2 

13,2 

13.5 

13,5 

13.3 

13,4 

28 

10,5 

10,4 

10.3 

10,3 

10..! 

10,2 

10,2 

9.0 

10.4 

11,0 

12.0 

12.2- 

12.2 

12,4 

29 

9,2 

8,8 

8,0 

8,5 

8,8 

8,8 

9.9 

10.0 

9,8 

12,2 

12,8 

11,5 

12.0 

12,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M.".. 

7,1H 

6,Hi) 

6,67 

6.32 

0,00 

5,92 

5,H9 

0,10 

7,37 

8,10 

8,93 

9,52 

10,39 

10,90 

Mpilias  das  1,^  ^ 

11,02 

10,78 

10,62 

10,'i3 

10,15 

9,87 

9,58 

9,69 

10,52 

ll,Oi 

11.85 

12,.'i0 

13.13 

13,44 

(:..... 

9,5(; 

9,38 

9.09 

9.13 

9,21 

H,'ií 

8,5.! 

8.72 

9,0V 

10.9'i 

11.30 

ll.'i9 

11,90 

12,04 

Medias  dn  miz  .  .  . 

9,24 

9,00 

S,78 

8,01 

8,'í3 

8,07 

7.9H 

8,17 

9,10 

10,02 

10,07 

11, k; 

11, so 

12,13 

XV 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMÂES 

TH  ERMO  ORAI  'II O 

3/ 
11.1 

i/' 

5.'' 

C.'" 

7.'^ 

S.^ 

9/' 

7.4 

IO.' 

11.' 

iMcia 
uoilc 

Ucdias 

Maxiinu 
alisolula 

Miniiiia 
absulula 

Va- 
riarão 

7,7 

FEVEREIRO 

1864 

11. 1 

10,7 

10,0 

8,7 

7,7 

7.1 

6.7 

6,3 

7,25 

11,8 

4.1 

1 

10.2 

lO.G 

10,6 

9,4 

9,0 

8,9 

7,3 

'■3 

6.4 

6,0 

C,SO 

11,3 

3,3 

8,0 

2 

11,C 

12,0 

11,7 

10,6 

9,3 

8,6 

8,3 

7,9 

7,3 

7,0 

7,54 

12,4 

3,7 

8,7 

3 

ii;í 

11.9 

11.9 

10,0 

9.7 

9.0 

9,0 

8,7 

8,8 

8,0 

7,61 

11,9 

2,3 

9,4 

4 

11.2 

11,0 

10,2 

9,0 

8,7 

8,6 

8,3 

7,9 

7,3 

7,0 

8,30 

11,6 

3,6 

6,0 

5 

8.9 

8.7 

7,9 

6,8 

6,4 

5,9 

6,1 

6,0 

5.6 

5,5 

6,32 

9,1 

4,0 

3,1 

6 

9.1 

8,7 

8,4 

8,1 

7,1 

7,0 

7.3 

6,9 

7,1 

7,1 

6,04 

9.6 

3,7 

5,9 

7 

12  2 

12.2 

11,6 

11,1 

11,0 

11.6 

10,9 

11,1 

11,3 

11,5 

9,93 

12,5 

6,7 

5,8 

8 

11,1 

10,4 

10,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,1 

10,1 

10,0 

9,6 

10,78 

12,0 

9,6 

2,4 

9 

VIA 

12.3 

12,7 

12.1 

11.9 

12,3 

12,2 

11.8 

11.4 

10,9 

12,12 

It.l 

9,5 

4,6 

10 

12,0 

12,0 

12,0 

11,3 

11,2 

10,8 

10,8 

10,8 

lU.O 

10,3 

11,30 

12,9 

10,3 

2,6 

11 

li.5 

li,9 

14,6 

13,8 

12,7 

12,1 

11,8 

11.1 

10,3 

9,9 

11,67 

14,9 

9,3 

5,6 

12 

13,8 

14.4 

14,6 

14,7 

14,8 

13,7 

13,0 

12,0 

12.4 

12,3 

11,09 

14,8 

7,4 

7,4 

13 

10,7 

10.9 

16,7 

16,3 

13,0 

14,1 

13,9 

13,8 

13.4 

12,7 

12,93 

17,0 

8,7 

8,3 

14 

li.O 

ri.2 

13,8 

13,5 

13,6 

13,7 

13,7 

13,6 

13,6 

13,0 

12,45 

13,5 

9,4 

6,1 

15 

1 1,9 

14.2 

13,G 

13,2 

13,2 

13,1 

13,1 

43,1 

13,0 

12,9 

13,62 

16,3 

12,3 

3,8 

16 

13,2 

13,1 

11,4 

13,9 

13,3 

13,4 

13,1 

13,0 

12,9 

12.9 

13,27 

13,8 

12,0 

3,8 

17 

13,9 

13,0 

12,2 

11.9 

11,4 

10,9 

10,6 

10.4 

10,3 

9,9 

12.00 

14,8 

9,9 

4,9 

18 

11,0 

11,2 

11,3 

10,0 

9.6 

9,1 

8,2 

7,6 

7,1 

6,9 

9,34 

11,6 

6,9 

4,7 

19 

7,0 

7,6 

6,9 

6,3 

6.3 

0,4 

6,2 

5,8 

6,1 

5,4 

0,03 

7,9 

3,0 

4,9 

20 

7,i 

7,6 

7,7 

7.2 

6,3 

3,8 

5,4 

5,4 

4.3 

4,4 

4,98 

7,7 

1,5 

6.2 

21 

10,3 

10,8 

10,6 

10,4 

10,9 

9,2 

9,0 

8,6 

8,6 

8,9 

0,72 

10,9 

1,2 

9,7 

22 

13,6 

13,8 

13,2 

12,7 

12,4 

12,4 

12,3 

12.3 

12,4 

12,7 

11.31 

13,8 

7,9 

3,9 

23 

12,8 

12,3 

11,8 

12,0 

12,0 

12,3 

12,9 

12,4 

12,4 

12.3 

12,38 

13,3 

9,5 

3,8 

24 

li,l 

13,8 

13,4 

12,8 

12,8 

12,3 

12,3 

12,0 

12.0 

11,9 

12,69 

14,2 

11,0 

3,2 

2o 

13.3 

13,0 

12,9 

12.6 

12,3 

12,3 

12.2 

11. 4 

11,3 

11,3 

12,23 

13,9 

10.7 

3,2 

26 

13,2 

12,9 

12,1 

ll.S 

11,6 

11,3 

11,3 

10,9 

10,6 

10,3 

11,79 

13,7 

8.9 

4,8 

27 

12,1 

12,0 

11,6 

10.8 

9,8 

9,6 

9,4 

9,3 

9,2 

9,0 

10,64 

12,0 

9,0 

3,6 

28 

11,4 

12,2 

12,4 

11,7 

12.1 

11.8 

11.2 

11.1 

11,2 

10,3 

10,82 

13,1 

8,4 

4,7 

29 

11,03 

10,89 

10,63 

9,70 

9,20 

8,97 

8,71 

8,48 

8,21 

7,91 

8,33 

11,63 

5,27 

6,36 

l.- 

g  ^         Medias 
das  dccaJa.s 

13,11 

13.'iO 

13.01 

12,33 

12,13 

11.73 

11, 44 

11,18 

11,01 

10,62 

11,46 

14.15 

8,94 

5,21 

12.0't 

12,04 

11,74 

11,33 

11,16 

10,87 

10,09 

10,38 

10,27 

10,14 

10,42 

12.38 

7,57 

5,01 

3.» 

12,17 

12.11 

11.80 

11.18 

10,82 

10.31 

10.27 

10.00 

9,81 

9,54 

10,06 

12.79 

7.23 

3,34 

Medias  do  iiiez 

1 

XVI 
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FEVEREIRO 
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PSYGHROMETRO 


3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 


Medias  das 
dcradas . 


Mi'dias  do  mtj. . 


4,90 
4,9i 
4.43 
3.63 
3.77 
3,91 
3,86 
6,14 
8,41 
8,27 
7.36 
6.82 
8,16 
8,39 
9,12 
10,89 
10,24 
10,98 
3,69 
3,75 
3,90 
3,41 
8,62 
9,26 
8.38 
8,38 
8,63 
8,83 
6,39 


3.2:1 
8,16 
7,34 
6,89 


4,87 
4,73 
4,23 
3,73 
4,03 
4,47 
3,91 
6,37 
8,31 
8,40 
7,79 
6,8i 
8,06 
8,28 
8,70 
10,78 
10,21 
11,10 
6,39 
4,61 
3,62 
3,34 
8,80 
8,90 
8,63 
8,21 
8,36 
8,78 
6,31 


3,33 
8,28 
7,24 
6.9  V 


4,88 
4,87 
4,38 
4,24 
4.37 
4,33 
3,34 
6,33 
8,46 
7,96 
7,74 
6,71 
8,11 
8,32 
8.38 
10,84 
9,97 
11,13 
0,36 
4,02 
3,33 
3,67 
8,38 
8,38 
7,97 
8,21 
8,08 
8,74 
6.66 


-i.^ 


4,87 
4,38 
4,23 
4,91 
3,73 
3,96 
3,40 
6,14 
8,19 
8,90 
6,63 
6,77 
8,03 
8,33 
8.13 
10,47 
9,90 
11.09 
6,83 
3,93 
3,01 
3,83 
8,52 
9,08 
8,34 
7,91 
8.68 
8,63 
6,73 


3,36 
8,16 
7,11 

6,87 


5,29 
8,02 
7,19 
6,82 


4,82 
4,58 
3,98 
4,27 
3.91 
3,33 
3,06 
6.44 
8,19 
9,70 
6.31 
6,72 
7,89 
8,38 
8,02 
10,39 
9,88 
10.98 
0,38 
4,13 
2,98 
3,60 
8,56 
8,62 
8,21 
7,33 
8,68 
8)63 
6,19 


7,93 
7.00 
6,72 


4,67 
4,38 
3,98 
4.17 
3.97 
3,60 
3,07 
6,20 
6,92 
10,12 
7,10 
6,72 
7,79 
8,32 
7.97 
10,47 
9,70 
10,98 
6,13 
3,64 
2.87 
4,32 
8,00 
7,83 
7,37 
7,13 
8,74 
8,09 
6,40 


3,13 
7.89 
6.84 
6,61 


4.44 
4,64 
3,93 
4,03 
4,12 
3.34 
2,93 
6,39 
6,30 

10,33 
7,79 
6,67 
7.47 
8.06 
8.33 

10,44 
9,37 

10.83 
5,86 
3,09 
2,83 
3,99 
7.88 
8.18 
8,18 
8,16 
8,89 
8,32 
6,63 


3,11 

7.81 
7,01 
().6:i 


.4,30 
4,53 
4,10 
4.16 
4.86 
3.33 
3,47 
7.23 
6,59 

10,48 
6,98 
6,69 
7,26 
8,06 
8,36 

10,54 
9.57 

11,03 
6,23 
3.34 
2,91 
4.14 
7,40 
8.37 
8.76 
7.38 
9,18 
7,03 
7,42 


3,:)2 

7,81 
6,9C) 
Ci.liO 


4.30 
4.43 
4,23 
4,62 
5,12 
2  92 
3.79 
7,52 
6.92 

10,39 
6,97 
7,31 
7,21 
8,20 
8,31 

10.87 
9.92 

10,41 
6.33 
3,01 
3.10 
3,74 
7,48 
9,20 
8.97 
7,77 
8,83 
7,03 
7,07 


■10.^ 


7,92 
7,02 
6,79 


4,66 
4,69 
4,12 
4,78 
4,43 
2,33 
4,12 
8,07 
7,16 
10,78 
7.03 
7,91 
7,26 
7,92 
8,70 
10,46 
9,92 
10.26 
6,00 
2,93 
2.90 
3,34 
7,91 
9,37 
8.76 
8,14 
9,36 
7.23 
7,37 


5.31 

7,84 
7,18 
6,83 


4,63 
4,48 
4,57 
4,83 
4,61 
2.00 
4.39 
7.43 
7,30 
10,72 
6,63 
8,02 
7,70 
8.26 
9,21 
9,71 
9,70 
10,39 
6,40 
2,96 
2,91 
3,30 
7,72 
9.60 
9.44 
7,71 
9,43 
7.47 
6,87 


Meio  dia 

5,03 
3,96 
4,63 
4.62 
4.23 
1,92 
4.13 
8.62 
6,97 
10.32 
7.01 
8,34 
8,26 
8.70 
9.32 
9,80 
9  72 
10,43 
5,70 
3.52 
2.89 
4,13 
7,40 
7,16 
8.77 
8,34 
8,32 
6,32 
8,39 


.3,30 

7,90 
7.18 
6.83 


4.84 
4,12 
4,42 
4,84 
4.22 
1,84 
3.91 
7,78 
7.38 
9,19 
7,37 
8,90 
8,37 
8,67 
9,48 
9,24 
10,20 
10,46 
5,81 
2.94 
2,48 
4,82 
7,48 
7,61 
9,02 
8.84 
8.88 
6,30 
8,38 


3,45 
8,08 
6,90 
6,81 


Í),2.J 
8.16 
7,11 
6,83 
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3.» 

4.^ 

'6.'^ 

6.'^ 

7.* 

8." 

í).^ 

■10.' 

■11/ 

Meia 
iiuile 

Medias 

Uaxiiiiu 

Mioima 

Va- 
riação 

3,60 

3,43 

3,77 

4.73 

4,06 

4,32 

4,18 

4,24 

4,28 

4.29 

4,48 

5,05 

3,43 

1,62 

1 

3,84 

3.82 

4,04 

4,33 

5,09 

5,37 

5,25 

4,95 

4,48 

4,32 

4,52 

5,37 

3,82 

1,55 

2 

3,98 

3.72 

3,80 

3,50 

3,85 

4,20 

4,13 

4,09 

3,93 

3,82 

4,11 

4,63 

3,50 

1,13 

3 

5,24 

4,88 

3,59 

4,73 

3.41 

3,94 

3,74 

4,20 

3,90 

3.81 

4,.30 

5,24 

3,41 

1,83 

4 

3.00 

4,00 

4,00 

4,78 

4.87 

4,82 

4,35 

3,96 

4.03 

3,82 

4,20 

5,12 

3,06 

1,40 

5 

1Í8 

2,02 

2,52 

2,96 

3,07 

4,05 

3,95 

4,17 

4.04 

4,00 

3,18 

4,53 

1,28 

3,25 

6 

3,98 

4,87 

5,03 

4,80 

5,50 

6,55 

5,49 

5,52 

5,40 

5,52 

4,29 

5,53 

2,93 

2,62 

7 

C.52 

0,32 

0,91 

7,20 

0,94 

8,07 

9,48 

9,24 

9,12 

8.41 

7,32 

9,48 

6,14 

3,34 

8 

6,91 

7,42 

7.10 

7,49 

7,76 

7,80 

8.04 

8,04 

8,40 

8,21 

7,55 

8,51 

0,30 

2,21 

9 

9,53 

8,14 

8,03 

7,90 

8,51 

7,77 

7,72 

8,21 

8,44 

8,38 

9,07 

10,78 

7,72 

3,06 

10 

6,00 

6.82 

7,12 

7.07 

7.50 

7,14 

7,20 

7,05 

0,94 

6,77 

7,10 

7,79 

6,51 

1,28 

11 

8,93 

8,99 

9,41 

9.24 

8,77 

8,03 

8.57 

8,37 

8,51 

8.73 

7,99 

9,41 

6,07 

2,74 

12 

■  8,47 

8,35 

8,34 

8,04 

8,10 

8,40 

8,70 

8,82 

8,70 

8,03 

8,12 

8,82 

7,21 

1,61 

13 

9,18 

9.20 

9,32 

9,41 

10.09 

10,31 

10,05 

10,50 

10,08 

9,63 

9,00 

10,08 

7,92 

2,70 

14 

lO.oO 

10,58 

10,95 

10.74 

11,04 

10,74 

11,14 

11,18 

11,18 

10,89 

9,64 

11,18 

7,97 

3,21 

15 

9.70 

10.20 

10,14 

10,54 

10,40 

10,44 

10,34 

10,44 

10,50 

10,44 

10,32 

10,89 

9,24 

1,05 

16 

9.18 

9,38 

9,68 

9,50 

9.95 

10,01 

10,20 

10,50 

10,47 

10,82 

9,92 

10,82 

9,18 

1,64 

17 

10.23 

9,22 

9,20 

8.74 

8,70 

8,50 

8.07 

7,02 

0,00 

5,98 

9,73 

11.15 

5,98 

5,17 

18 

6,22 

6,22 

5,30  ^ 

4,82 

5.39 

5,14 

3,59 

3,27 

3,35 

3,26 

5,54 

6,83 

3,26 

3,57 

19 

3,10 

2,77 

2.97 

3,39 

3,00 

3,87 

3,97 

4,01 

3,95 

4,47 

3,54 

4,61 

2,77 

1,84 

20 

2,40 

2,50 

2.00 

3,38 

3,63 

3,43 

3,39 

3,39 

3,o2 

3,40 

3,08 

3,90 

2,20 

1,64 

21 

5,52 

5,07 

6,23 

6,59 

0,20 

7,29 

7,55 

7,78 

0,88 

7,13 

5,09 

7.78 

3,34 

4,44 

22 

8,07 

7,71 

7,71 

8,02 

7,90 

8,58 

8,14 

9,00 

8,81 

9,14 

8.12 

9,14 

7.40 

1,74 

23 

7,73 

7,75 

8,21 

8,46 

8,58 

8,06 

9,03 

8,09 

9,18 

9,12 

8,34 

9,60 

7,16 

2,44 

24 

8,90 

8,84 

8,00 

8,71 

8,82 

9,03 

9,13 

8,59 

8,93 

8,52 

8,05 

9,44 

7,37 

2,07 

25 

8,51 

8,44 

8,o0 

8,20 

8,14 

8,03 

7,83 

8,44 

8,13 

8,50 

8,12 

8,84 

7,13 

1,71 

26 

8,57 

8,38 

9.25 

8,93 

8,93 

8,88 

8,99 

9,13 

8,80 

8,83 

8,82 

9,43 

8,38 

1,05 

27 

5,90 

6,97 

6.91 

7,05 

0,72 

0,47 

6,02 

0,68 

6,17 

6.17 

7,24 

8,85 

5,90 

2,95 

28 

7,98 

7,90 

7,00 

7,00 

7,00 

8,33 

8,09 

8,02 

8,09 

8,38 

7,45 

8,58 

6,19 

2,39 

29 

4.8a 

4.80 

4,97 

•    5,24 

5,43 

5,59 

5,63 

3,00 

5,61 

5,46 

5,31 

6,43 

4,22 

2.21 

1.» 

8,23 

8,17 

8,25 

8,15 

8,35 

8,34 

8,25 

8,18 

8,09 

7,90 

8,09 

9,22 

6,07 

2.55 

diisdeiaJas 

7,00 

7,14 

7.29 

7,44 

7,41 

7,03 

7,04 

7,75 

7,61 

7,09 

7,23 

8,40 

6,13 

2,27 

3.» 

0,70 

0.71 

6.82 

0,93 

7,05 

7,17 

7,10 

7,18 

7,09 

7.01 

0,87 

8.00 

5,60 

2,34 

Medias  do  mez 
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1.^ 

2/» 

3.^ 

4.'' 

0." 

6.^ 

l."" 

8." 

9.' 

IO." 

11." 

Meio  dia 

-I." 

2." 

1 

68,7 

71,3 

73,3 

74,4 

77,0 

73,1 

72,1 

71,3 

65,2 

63,6 

61,6 

62,2 

53,2 

45,5 

2 

72,4 

70.7 

74,4 

73,6 

76,3 

77,7 

79,2 

76,2 

72,1 

70,5 

61,5 

48,7 

47,1 

42,5 

3 

63,9 

62,2 

63,9 

65,3 

63,2 

64,2 

64,1 

63,6 

62.2 

57,5 

60,3 

56,5 

49,1 

42,8 

4 

48,8 

33,3 

64,1 

79,9 

74.0 

75,0 

73,6 

73,8 

71,6 

64,0 

58,1 

33,1 

49,4 

47,0 

5 

47,0 

54,3 

63,3 

50,0 

31,7 

36,0 

58,5 

69,8 

67,2 

52,3 

50,9 

43,0 

42,8 

37,3 

6 

S3,ã 

62,0 

65,1 

59,9 

54,9 

37,0 

37,8 

53,7 

41,1 

32.3 

27,7 

23,3 

2i,0 

23,4 

7 

S8,2 

58,5 

50,7 

55,0 

48,1 

49,0 

47,3 

34,3 

55,0 

51.6 

55,8 

51,3 

46,2 

46,2 

8 

82,6 

86,8 

85,3 

82,6 

89,2 

81,4 

83.4 

87,4 

77,6 

85,8 

76,5 

89.6 

77,0 

61,8 

9 

83,0 

83,2 

83,0 

80.6 

87,0 

71,3 

66,5 

70,0 

70,7 

72,8 

70,3 

69,7 

73,2 

62,3 

10 

93,3 

90,8 

83,7 

91,1 

9G,3 

97,3 

97,6 

96,4 

93,9 

96,3 

94,0 

87,2 

76,7 

80,7 

11 

77,7 

80,0 

76,S 

66,4 

63,3 

72,8 

80,0 

70,7 

68,0 

66,4 

60,0 

64,4 

69,6 

63,2 

ii 

74,0 

73,4 

73,9 

73,3 

73,1 

75,1 

73,0 

76,2 

76,9 

74,4 

70,7 

73,8 

74,6 

74,7 

13 

93,3 

93,2 

94,5 

97.3 

97,3 

98,5 

94,3 

94,0 

88,7 

87,3' 

86,7 

85,0 

79,8 

73,0 

14 

78,6 

79,4 

82,8 

84,0 

88.2 

92,0 

93.2 

92,0 

88,1 

81.4 

78.4 

77,1 

72,6 

68,7 

lo 

87,0 

86,3 

86.1 

81,9 

83,8 

86.8 

92,1 

90,8 

90,9 

86.3 

84,7 

77,7 

76,9 

82,4 

J6 

97,7 

97,7 

98,8 

93,2 

95,1 

95,2 

96,4 

97.7 

95,2 

83,7 

73,3 

73,2 

67,4 

71,2 

17 

92,8 

93,1 

92,7 

92,6 

93,7 

92,5 

91,4 

91.4 

.90,4 

89,0 

83,0 

82,1 

83,4 

74,7 

18 

96,3 

98,8 

97,8 

97.8 

96.5 

96,5 

93,3 

96,5 

89,4 

90.6 

91.8 

88,3 

83,6 

87,3 

19 

63,0 

73,4 

74,5 

8J,2 

76,8 

74,0 

72,3 

77,6 

72,8 

68,6 

67,7 

57,5 

57,8 

60,0 

20 

48,7 

60,5 

56,1 

56,9 

62,8 

59,3 

54.3 

54,8 

46,1 

43,8 

43,9 

48,7 

38,2 

38,4 

21 

00,7 

59,2 

61,0 

52,0 

53,8 

54,1 

55,1 

53.0 

54,5 

43,3 

40,5 

41,1 

3.3,2 

30,0 

22 

;;.•;,  1 

54,7 

61,7 

64,9 

70,5 

85,3 

79.9 

78,0 

63,2 

54,8 

30,6 

32,8 

34,8 

54,4 

23 

96,0 

98,6 

96,0 

94,7 

89,6 

92,0 

90,4 

92,9 

83,3 

76,2 

71,9 

67,9 

66,4 

66,3 

2i 

84,7 

80,2 

79,8 

83,3 

78,8 

82,4 

83,8 

77,7 

83,6 

81,8 

85,0 

65,7 

71,4 

71,8 

%■) 

78,6 

84,3 

79,1 

81.8 

77.5 

75,2 

80,6 

82,3 

78,3 

74,4 

80,7 

73,3 

75,6 

73,6 

26 

8o,3 

78,4 

78,4 

76,2 

73,3 

70,0 

82,7 

76,4 

72,9 

72,7 

72.7 

72,1 

78,2 

70,8 

27 

86,3 

87,2 

83,7 

89,6 

89,6 

91,0 

91,0 

93,6 

83,3 

82.7 

81,8 

74,1 

78,2 

74,0 

28 

93,4 

93,4 

93,4 

92,3 

92,3 

93,4 

89.4 

73,9 

74.6 

71.1 

71,5 

61,1 

59,2 

55,1 

29 

73,4 

74,3 

70.6 

hO.G 

72.S 

73,7 

72,8 

80,8 

77,9 

69.6 

64,4 

82,9 

71.6 

72,4 

;l.'  .. 

67,Í4 

69,53 

70,88 

71,24 

71,77 

70,44 

70.01 

71,63 

67,66 

65,01 

61,67 

3S,K6 

53,87 

48,95 

Moilias  (las  J    ^ 
•   diTailai .  j  ' 

81,18 

83,98 

83,40 

83,16 

83,66 

84,27 

84,43 

84,17 

80,65 

77,17 

74,2i 

72,78 

70,39 

69,56 

(n.-.. 

79,28 

78,92 

79.19 

79,31 

77,60 

79,90 

80,6:i 

78.73 

7 '1,84 

69,84 

68,79 

63,89 

63,40 

63,16 

Medias  lio  nifz  .  .  . 

73,75 

77,43 

77,78 

11,'it 

77,6S 

7H.14 

78,28 

78,17 

74,37 

70,70 

68,21 

63,84 

63,14 

60,47 

XIX 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO=ÍOO 

PSYGHROGRAPHO 

FEVEREIRO 

1864 

3.^ 

4.» 

S.'' 

C." 

7/' 

s.--' 

9.'' 

10.' 

•11.' 

Una 
noite 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Va- 
riafão 

36/i 

34,3 

38,9 

51,3 

33,0 

54,7 

54,0 

56,0 

38,1 

39,0 

59,08 

77,0 

34,5 

42,3 

1 

41,2 

40,8 

42,0 

48,6 

59,1 

63,0 

67,3 

64,2 

62,0 

01,3 

62,20 

79,2 

40,8 

38,4 

2 

38,8 

33,7 

36,9 

36,3 

43,0 

50.0 

50,6 

31,0 

31,1 

50,6 

53,34 

65,9 

33,7 

30,2 

3 

ol,3 

46,7 

34,4 

31,3 

37,8 

43,8 

43,0 

30,0 

46,3 

47,1 

53,83 

79,9 

34,4 

45,3 

4 

36,7 

40,8 

49,0 

53,6 

57,3 

57,2 

32,9 

49,8 

52,3 

50,6 

32,02 

69,8 

30,7 

33,1 

3 

16,0 

24,4 

31,2 

39,6 

50,7 

58,2 

55,9 

59,8 

59,0 

59,0 

43,48 

63,1 

16,0 

49,1 

0 

46,0 

57,4 

61,1 

39,1 

72,6 

73,7 

71,6 

73,6 

71,4 

72,6 

37,89 

73,7 

46,0 

27,7 

7 

61,6 

59,3 

67,8 

72,9 

70,7 

79,2 

97,3 

93,7 

89,9 

83,0 

80,11 

97,5 

59,3 

38,2 

8 

68,6 

78,4 

76,3 

82,1 

84,5 

84,3 

86,9 

80,9 

92,1 

92,0 

78,26 

92,1 

02,3 

29,8 

9 

84,9 

76,4 

73,4 

73,1 

82,0 

72,9 

72,8 

79,4 

84,1 

86,1 

83,95 

97,6 

72,8 

24,8 

10 

61,2 

63,1 

68,3 

70.0 

73,3 

73,7 

73,0 

72,0 

72,4 

72,2 

70,22 

80,0 

00,0 

20,0 

11 

72,9 

71,4 

76.0 

78,3 

80,0 

82  2 

83,0 

83,0 

89,3 

96,0 

77,48 

96,0 

71,4 

24,6 

12 

72,4 

68,7 

67,8 

64,7 

64,8 

72,2 

78,0 

81,3 

81,2 

81,1 

83,22 

98,3 

64,7 

33,8 

13 

63,0 

64,3 

66.0 

68,4 

79.4 

87.3 

89,6 

89,3 

92,9 

87,9 

81,12 

93,2 

64,3 

28,9 

14 

88,4 

87,3 

93,0 

92,9 

93,4 

91, 9 

95,4 

96,6 

96,6 

97,7 

88,93 

97,7 

70,9 

20,8 

13 

77,3 

84,4 

87,1 

92,9 

91,7 

92,8 

91,7 

92.8 

94,0 

94,0 

89,11 

98,8 

67,4 

31,4 

16 

71,6 

73,3 

79,0 

80,9 

86,0 

87,0 

90,6 

93,8 

96,4 

97,7 

87,33 

97,7 

71,6 

26,1 

17 

86,2 

82,7 

86,3 

84,4 

86,3 

87,2 

84,8 

81.1 

71,0 

03,8 

88,45 

98,8 

63,8 

33,0 

18 

63,5 

62,3 

53,3 

32,4 

60,1 

59,2 

43,8 

41,3 

44,0 

43,3 

62,62 

81.2 

41,5 

39,7 

19 

38,9 

33,2 

39,6 

46,8 

49,3 

33,4 

56,0 

58,0 

53,9 

66,3 

50,30 

66,3 

33,2 

31,1 

20 

31,1 

32,6 

32,7 

43,7 

50,3 

49,2 

30,1 

30,1 

53,0 

34,0 

47,03 

01,0 

30,0 

31,0 

21 

57,7 

58,3 

63,4 

70,0 

64,6 

84,0 

87,7 

93,0 

82,5 

83,8 

07,82 

93,0. 

30,6 

42,4 

22 

70,0 

63,7 

68,3 

73,4 

74,1 

79,8 

76,4 

84,3 

82,3 

83,6 

80,83 

98,6 

6.3,7 

32,9 

23 

70,2 

81,2 

79,3 

81,0 

82,2 

79,8 

81,4 

81,2 

83,6 

83,3 

79,98 

,85,6 

63,7 

19,9 

24 

74,0 

73,3 

75,0 

78,8 

80,0 

83,3 

83,6 

82,2 

83,4 

82,0 

79,13 

83,6 

73,6 

12,0 

23 

74,9 

73,8 

76,8 

73,3 

73,4 

74,3 

73,9 

84,0 

80,3 

83,2 

76,32 

83,3 

70,0 

13,3 

26 

76,0 

73,8 

87,6 

86,4 

87,4 

87,4 

88,6 

93,6 

92,3 

93,4 

83,61 

93,6 

74,0 

19,0 

27 

o3,7 

67,2 

67,7 

72,2 

73,9 

72,3 

74,9 

70.2 

71,0 

72,0 

73,72 

93,4 

53,1 

38,3 

28 

79,1 

73,2 

70.8 

74,6 

72,6 

80,7 

81,6 

81.6 

81,6 

89,4 

76,50 

89,4 

64,4 

23,0 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

48,17 

49,44 

31,12 

37,21 

61,27 

63,92 

63,27 

66,44 

66,63 

66,13 

63,10 

79,78 

43,85 

33,93 

1.» 

69,74 

69,31 

71.68 

73,19 

76,83 

78,69 

78,79 

79,22 

79,39 

80,20 

77,92 

90,82 

61,88 

28,94 

g  ,         Medias 
das  décadas 

63,47 

67,46 

69,31 

72,84 

73,41 

76,80 

77,80 

80,71 

79,04 

80,99 

74,42 

87,28 

61,01 

26,27 

3.' 

60,98 

61,88 

63,86 

67,57 

70,41 

73.01 

73,82 

73,28 

73,08 

73,60 

71,72 

83,91 

53,39 

30,32 

.Ucdias  do  mcz 

XX 


QUADRO  I)OS  VENTOS  E  CHUVAS 

AIÍEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

■£\ 

FEVE- 
REIRO 
DE 

1864 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  manhã 

RUMOS  DOS  VENTOS 

CHUVA 

EM 

MILLIMETEC 

2  ás  4 

4  ás  6 

6ás8 

8  ás  10 

10  ás  12 

M.'i.i  dia 
á*  2  horas 
da  larde 

2  ás  4 

4. is  6 

Gás  8 

-    8  ás  10 

10  ás  12 

1 

NNE. 

NNE. 

N. 

N-NE. 

N:\E. 

N^E. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

.      N. 

0,0 

i 

NE. 

N-E. 

-NTiE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

N-E. 

NNE. 

0,0 

3 

N. 

NTíE. 

N-NE. 

NNE. 

N-NE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

N-NE. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

i 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

ENE. 

SSO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

5 

N. 

NN-E. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

6 

N. 

N. 

N. 

N. 

N-NE. 

NE. 

.NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

7 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0. 

0,4 

8 

ONO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

9,3 

9 

ONO. 

0. 

NO. 

N-NO. 

NO. 

NNO. 

N-NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

6,1 

10 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

0. 

ONO. 

0.\Ú. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

3,4 

11 

ONO. 

NNO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NTíÚ. 

NO. 

NNO. 

0,0 

12 

NNO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

SO. 

SE. 

NE. 

N. 

N. 

NE. 

0,0 

13 

NE. 

N-E. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NE, 

NE. 

0,0 

14 

NE. 

.NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

E. 

ESE. 

SSE. 

SSO. 

SO. 

SO. 

0,0 

13 

SO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

0,0 

16 

so. 

SO. 

C. 

C. 

ESE. 

ESE. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

0,0 

17 

0. 

0. 

0. 

0. 

OSO. 

N. 

N. 

NNO. 

NO. 

ONO. 

0.\0. 

ONO. 

0,0 

18 

0. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

19 

N. 

N.NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

0,0 

20 

NNO. 

N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NNO. 

•NNO. 

N-NO. 

0,0 

21 

N-NE. 

N-NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

22 

N7«E. 

N-NE. 

NNE. 

N-NE. 

N-NE. 

E. 

SSE. 

S. 

S. 

SSE. 

SE. 

SE. 

4,1 

23 

SSU. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

9,9 

2i 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

1G,8 

25 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

3,3 

26 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

8,6 

27 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSE. 

E. 

E. 

10,3 

28 

NE. 

NE. 

N-NE. 

N. 

N. 

NNO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

O.NO. 

0. 

0,3 

29 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

7,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Tolal 

N. 

G 

5 

0 

7 

7 

7 

4 

3 

4 

8 

7 

s 

72 

NNE. 

3 

3 

G 

3 

4 

2 

1 

3 

2 

II 

1 

1 

31 

NE. 

4 

4 

2 

3 

r, 

0 

(i 

4 

3 

1 

2 

2 

44 

ENE. 

(1 

0 

0 

0 

1 

11 

1 

0 

1 

1 

(1 

IJ 

4 

E. 

0 

0 

0 

II 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

ESE. 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

II 

0 

0 

II 

3 

SE. 

0 

0 

II 

II 

0 

0 

0 

1 

II 

0 

1 

1 

3 

SSE. 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

1 

II 

1 

2 

0 

II 

4 

S. 

(1 

(1 

II 

II 

n 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

sso. 

s 

2 

:! 

2 

2 

3 

3 

5 

4 

3 

2 

1 

32 

so. 

l 

3 

2 

2 

3 

2 

G 

3 

3 

3 

:< 

4 

40 

oso. 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

0 

1 

1 

3 

0 

1 

20 

0. 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

II 

0 

II 

II 

2 

3 

13 

ONO. 

4 

2 

1 

U 

0 

II 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

19 

NO. 

0 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

'. 

3 

3 

1 

24 

NNO. 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

27 

V, 

II 

0 

0 

0 

0 

II 

II 

0 

.   0 

II 

0 

II 

0 

c. 

II 

(1 

1 

1 

11 

II 

II 

" 

" 

II 

II 

0 

2 

ChuM    cm 
millínictros 

II..". 

9,9 

11,4 

2,:; 

3..". 

7,1 

1/. 

2,1 

2,3 

.-i.s 

10.2 

II.'. 

Tul;,l 
79,fi 

• 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  R  UDOGRAPIIO 


O 


VELOGIDADK  DO  VENTO   EM  Kl  LO  METROS 


Medias  das  décadas  e  do  mez 


16,2 

15,4 

15,8 

17,5 

18,8 

18,9 

19,0 

18,8 

20,8 

24,2 

26,0 

26,3 

26,5 

2i,9 

^^" 

23,9 

23,2 

20,0 

19,8 

19,7 

22,0 

20,2 

17,8 

18,3 

9,6 

10,5 

11,5 

11,5 

10,7 

12,1 

13,0 

11,3 

12,3 

13,C 

14,4 

l'.,2 

16,9 

17,7 

21,1 

19,3 

18,3 

16,5 

11,2 

13,1 

11,8 

12,3 

8,7 

8,2 

21,7 

19,6 

20,0 

19,3 

20,9 

20,7 

20,1 

23,8 

24,7 

27,9 

30,2 

30,3 

32,9 

33,0 

33,4 
27,0 

32,0 

30,0 

26,3 

2i,6 

2-2,9 

23,7 

21,8 

2'.,0 

21,9 
13,9 

15,0 

lõ,0 

13,6 

16,0 

16,7 

17,1 

17,5 

17,8 

19,1 

21,7 

23,3 

23,4 

23,2 

24,9 

23,5 

23,6 

20,8 

19,3 

18,4 

19,0 

18,0 

16,G 

21,0 

13,< 


na  1."  década.. 
Frequência  (  >  3.»      > 

durante  o  mez  . 


Ctiuva  correspondente  cm  millímiMros 


N. 

NNE. 
20 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

0 

sso. 

80. 

oso. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

V. 

40 

17 

1" 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

8 

7 

8 

13 

5 

0 

29 

■2 

20 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

4 

10 

4 

7 

3 

9 

19 

0 

3 

9 

7 

1 

3 

0 

2 

3 

3 

27 

30 

8 

1 

6 

2 

3 

0 

72 

31 

44 

4 

5 

3 

3 

l 

3 

32 

40 

20 

15 

19 

24 

27 

0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,3 

13.3 

29,  í 

29,7 

0.4 

0,2 

6,0 

0.1 

0,0 

0,0 


/na  1."  década  . 


KUomelros  percorridos  i 


\  durante  o  mez 13710 


Dia  o  mais  ventoso 23. 

Dia  o  menos  ventoso 17. 

Velocidade  niasima 481iilomclros  cm  23. 

Velocidade  minima O  .         cni  12,  16  c  20. 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 


rE\T:EErRO 

DE  1864 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

li 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


(l.*.. 

Media.s  das  Ja  , 
dei  adis . )    ' 

(3."  .. 

Medias 'do  mcz .  .  . 


Thermoraetro  das  temperaturas 
limites — graus  centesiniaes 


Max 

ima 

Mini 

Ao  sol 

Na 
relva 

Na 
relva 

32,5 

32,1 

0,7 

31,7 

28,8 

0,6 

33,5 

32,6 

1,3 

34,7 

36,7 

—2,0 

33,4 

30,3 

2,8 

30,3 

26,4 

—1,2 

33,4 

31,2 

-1,4 

36,3 

23,0 

- 

30,7 

24,9 

6,3 

36,4 

34,9 

7,0 

38,8 

34,8 

3,4 

37,8 

37,5 

3,5 

31,6 

31,0 

5,1 

39,7 

31,6 

5,7 

33,6 

— 

7,5 

38,7 

39,8 

11,3 

38,6 

34,2 

8,5 

33,4 

29,3 

10,5 

36,3 

35,4 

4,9 

33,2 

30,7 

4,6 

31,3 

31,3 

—0,8 

32,8 

36,2 

—2,0 

36,4 

38,5 

6,2 

— 

33,() 

7,5 

36,3 

35,4 

8,6 

36,4 

37,4 

7,8 

32,8 

38,4 

8,9 

35,9 

33,3 

8,4 

33,3 

29,7 

3,0 

33,31 

30,09 

1,57 

36,17 

33,81 

6,50 

34,40 

34,87 

5,29 

34,64 

32,82 

4.52 

No  espe- 
lho para- 
bólico 


1,7 


0,2 
1,4 


0,0 
5,6 


3,8 


5,6 


0,0 
-0,6 


1,78 


S 

o 

MilU- 

Milli- 

metros 

metros 

0,0 

3,32 

0,0 

2,60 

0,0 

3,16 

0.0 

3,14 

0,0 

3,68 

0,0 

4,68 

0,4 

2,80 

9,3 

2,08 

6,1 

1,44 

3.4 

2,92 

0,0 

2,6i 

0,0 

1,92 

0,0 

1,88 

0,0 

1,68 

0,0 

1,04 

0,0 

2,28 

0,0 

1,48 

0,0 

2,40 

0,0 

3,96 

0,0 

2.32 

0,0 

2,S4 

4,1 

2,50 

9,9 

2,12 

10,8 

2  2i 

3,3 

2,62 

8,6 

2,68 

10,3- 

2,72 

0,3 

2,92 

7,1 

1,40 

19,2 

3,04 

0,0 

2,16 

60,4 

2,45 

79.6 

2.:)5 

Ozonometro 

De  dia 

De  noite 

graus 

graus 

5,0 

6,5 

4,5 

8,0 

5,5 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,3 

4,0 

6,0 

0,0 

8,0 

9,5 

9,5 

9,0 

10,0 

10,0 

8,0 

5,5 

5,5 

5,0 

9,5 

6,0 

5,0 

0,0 

9,5 

8,5 

9,0 

8,0 

9,0 

9,0 

9,5 

9,0 

8,0 

6,5 

5,5 

4,5 

6.0 

6,5 

4,5 

7.0 

10,0 

6,0 

9,5 

8,5 

8,5 

6,0 

7,5 

7,5 

9,5 

8,0 

10.0 

5,0 

5,5 

8,5 

5,40 

6,80 

7,85 

6,80 

7,89 

7,00 

7.02 

6,86 

Serenidade  do  céu  e  nuvens 


9  horas  da  manliii 


ConfiguraçO 


7,0 
2,4 
3,4 
4,3 


c,  c.-st. 
c,  c.-st. 
i\i.,  c.-st.,  c. 

C.-Ni.,Ni.,C.-Ci.,C.,c. 
Told.,  Ni. 
C.-st.,  C.-Ci.  St.-Ci. 
Ci.,  St.,  C.-Ci.,  C. 
Ci.,  St.-Ci.,  C. 
Ci.,  Ci.-C,  Ci.-St. 
C  -Ci.,  C.-St.,  C,  c. 

c,  C.-st. 

c.-st.,  C.-Ni.,  C. 
C.-Ni.,  C.-St.,  Ci. 
C.-st., C.-Ci.,  C- Ni. 

C,  C.-st. 

St.-Ci.,  Ci. 
C.-Ci.,  St.,  St.-C. 
Ni.,  Ni.-C,  C. 
Ni.-C,  C.-St.,  C.,c. 
Ni.,  C.-Ni.,  C,  Ci. 
C.-St.,  C,  C.-Ni. 
C.-st.,  C,  C.-Ni. 
C.-Ci.,  C.-Ni.,  SI.,  C. 
C.-st.,  C,  Ni. 


7,1 
2,1 

4,5 
4.0 


Meio  dia 


ConCfuraçõ 


(NE.) 

C.-st. 

Ni.,  Ci.,  C-Ci. 

C.-Ni.,  Ci.,  St. 
C.-Ni.,C.-St.,Ci.-( 

C.-St.,  C.-Ni. 

C.-St.,  St. 
,  Ci.-St.,  Ci.-C. 
,  C.-Ci.,  St.,  c. 
-C.,Ci.  St.,  c. 
St.,C.,Ci.,  Ci.-C. 
C.-st.  C.-Ni. 
Ni.,  C,  Ci.,  c. 

C-St. 

C.-st.,  Ci.-Sl. 

-Ci.,  C,  St. 

-C,  C.-St.,  c. 

C.-Ni.,  C.-St., Ci. 

C.-St.,  C.-Ni. 
Ni.,  C,  Ci.-C. 

C.-Ni.,  Ci,-St. 


Press.^io  alino>iiIicrira 


Tonípcralura  à.  sotnhra 


iípcralura  ila  relv. 


Iinax.* absoluta  765,1  em  3  ás 9  30'  lu 17,0  cm  14 39,8  ctn  16  ... . 
min.-absoluta  738,6  »  23  »  3  ..  m 1,2  ..22 -2,0  ..  4  o  22 
var,  luax.»  ..     2(1,5 15.8 41,8 


XXIII 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  c  nuvens 

• 

■'!  horas  da  tarde 

9  horas  da  nuitc 

ESTADO  GEIIAL  DO  TEMPO,  ETC. 

FEVEREIRO 
DE  IKGl 

Graus 
médios 

Coiifignr.içiies 

Graus 
mcdios 

Configur.ii;Oes 

• 

10 

10 

Lim.;  alg.  t.  vent.  de  m. 

1 

10 

10 

Lim.;  vent.  de  m. 

2 

10 

10 

Lim.;  alg.  t.  vent.  de  m. 

3 

10 

10 

Lim.;  ge.  de  m.;  alg.  t.  vent.  a  n. 

4     , 

10 

St.-C.  (NE.) 

10 

St.-C. 

M.  b.  t.;  enn.  de  iii. 

N 

5 

10 

C. 

9 

St.-C,  G. 

M.  h.  t.;  secco  e  vcijt.  durante  o  dia. 

G 

7 

C,  C.-St.,  C.-Ci. 

8 

C.-St. 

Alg.  nu.;  eh.  mi.  peias  C  t. 

7 

3 

C.-St.,  C,  Ci. 

0 

Told. 

Nub.,  V.  bast.  fr.  ag.  por  inter. 

8 

4 

C,  C.-St.,  C.-iNi. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Ene.  e  nub.;  ag.  por  inter. 

9 

0 

Ni.,C.-INi.,C.-Ci.,c. 

0 

Ene,  c. 

Ene.  e  nub.,  eh.  mi.  e  cíuiv.,  v.  fr. 

10 

4 

C.,  C.-Sl.,  Ci. 

0 

C,  C.-Ci.,  St.,  c. 

Nub.  b.  t. 

11 

8 

C,  C.-St. 

10 

- 

Alg.  t.  nub.  do  dia,  b.  t. 

f 

12 

0 

Ci.,  Ci.-St.  St.,  c. 

1 

Ci.,  Ci.-St.^  St. 

Nub.,  b.  t.:  ha  lu.  ás  7  n. 

13 

4 

Ci.,  C.-Ci.,  St. 

2 

C.-Ci.,  C,  Ci.-St. 

Nub.  e  ene.;  b.  t. 

14 

0 

C.-Ci.,C.-St.,C.-Ni. 

3 

C,  C.-Ci. 

Ene.,  clmv.  de  t. 

15 

0 

Ci.,  C.-St.,  C. 

1 

C.-Ci.,  st.,  St.-C. 

Nev.  fra.  ás  8  m.,  nub,.  1).  t. ;  ha  o/v/,  ás  3  t. 

16 

6 
0 

C,  C.-St.  Ci.,  St. 
M.-C,  C,  Ci.,  c. 

1 
0 

C.-Ci.,  Ci.-C.  SI. 
C.-Ci.,  C.-St.,  Ni.- 
C,  c. 

Ene.  e  nub.;  b.  t. 

Ene.,  chuv.,  vent.  pela  t.  c  n. 

17 
18 

G 

C,  C.-St.,  C.-Ci. 

10 

SI.,  bl.-C. 

Nub.  e  vent,  chuv.  de  ni.;  b.  t.  á  n. 

19 

3 

C,  C.-Ci.,  St. 

3 

Ci.,  Ci.-C. 

Nub.;  b.  t. 

20 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

St.-C,  st. 

T.  alg.  t.  vent.;  fr.  e  sec. 

21 

0 

C.-SL,  St.,  C. 

0 

Ni.,  Ni.,  C 

Alg.  t.  nub.  durante  o  dia,  eh.  mod.  das  7  n.  em  diante. 

22 

G 

Ci.,  Ci.-St. 

7 

C-St.,  C 

Nub.;  ag.  for.  ás  9  m. ;  v.  fr.;  rol.  ás  7.  25  '  n. 

23 

6 

'  Ci.,  C. 

3 

C.-Ni.,  C. 

Trov.  da  1  ás  a  m.;  cb.  for.  e  sar.  do  n.;  v.  for.  raj. ;  ag.  i 

24 

5 

C,  C.-Xi.,  Ci. 

5 

Ni.,  Ni. -C,  C.-St. 

T.  bast.  vent.  e  d'ag. 

25 

5 

C.,C.St.,C.-i\i.,Ci. 

7 

C.-St.  C.-Ni. 

T.  bast.  vent.  e  d'ng. 

26 

1 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

1 

Ni.,  C.-Ni. 

T.  vent.;  ag.  c  eh.  mi.  por  inter. 

27 

0 

C,  C.-St. 

8 

St.-C 

Nnb.,  chuv.  de  ni.;  al.i;.  t.  vent.  de  dia;  cli.  ás  G.  30'  l. 

28 

3 

C.-.Ni.,C.,C.-St.,Ci. 

2 

C.-St,  C.-Ni.,  C. 

Nub.,  ag.  por  int. ;  \eiit.  do  dia. 

29 

7A 

6,7 

Total  da  1."  década 

Cliuva 

Agua 
evaporada 

Ventos  pre- 
dominantes 

st.  inf. 

st.  sup. 

1G,6  mil. 

19,2  mil. 

30,42  nnl. 

q.  NE. 

3,G 

.3.1 

»      da  2.'      "       .... 

0,0  .. 

0,0    » 

21,60       : 

q.  NE. 

0,0 
5,3 

4,7 

4,8 

.)      da  3.»       

Total  do  mez 

55,2    .. 

GO,i    .. 

22,04    .. 

q.  SC 

71,S  núL 

79,G  mil. 

7i,0G  mil. 

qq.NE.eSO. 

Tcns.lo  cio  vaprir  almosplicrico 

IluniiduJe  rdaUva         Eíaporaçiio   ^^'^%  ''| 

eh.  ou  chuv.  em  7,  8,  9, 
S  e  29. 

is  ou  menos  ventosos  eu 
6.  27,  28  e  29. 

10,  15,  18,  19 
1  1,  2,  3,  G,  8, 

22  23  2't,  25  26 
9,  10,  18,  19,  2i, 

[niaxiina..    11, 18  pm  15  ãs  10  e  11  n.       ' 

18,8  em  IG  e  18  . . .  4,68 eu. 6.  ^'f^"^ 

do  111L'ZJ 

(var.  iiiax.»     9 

28    .,     G  ..  3  t. 

90                                     í 

6,0   "     6,  ás  3  t. .  1,04  >> 
^2,S 3,Gi  » 

13.  Nevoeiros  em  16. 

Dia  mais  ou  menos  ennevoado: 
Trovões  em  24, 

5 

—                                 — 

—                                    —          '  Trovriosásll.  15    tii. 

DESCRIPr./VO  DE  INSTRUMIÍNTOS 


os  MAGNETOMETROS 

Os  valores  absolutos  da  ilccliiiarão,  iiicliiiaíTio  c  compoiíPiíte 
liorisuiital  (la  foira  iiiagnctica  da  leira,  dcteniiinani-sc  com  os  iii- 
struniciitos  provisoiiamento  estabelecidos  na  antiga  casa  mafjne- 
lica,  a  quíú  deverá  ser  siibstiluida  por  outro  pequeno  ediíicio,  mais 
conveniente,  cuja  construcção  está  muito  adiantada,  e  será  breve- 
mente concluida.  lím  (piaiito  não  se  completa  esta  obra,  c  até  que 
eliegnem  os  novos  instrumentos,  empregaremos  na  antiga  casa  os 
instiumentos,  de  qm  por  agora  dispomos.  Em  setendjro  de  18rJ8 
o  dr.  ("luillierme  l'egado  descreveu  a  casa  magnética,  e  os  inslru- 
menlos,  peia  maneira  seguinte: 

CASA  MAGNÉTICA 

Esla  conslriicçrio,  leve  e  singela  como  o  observatoiio  meteoro- 
lógico, e  como  elle  pouco  durável,  e  de  incomrnodo  accesso  para 
os  observadores,  está  comtudo  nas  condições  exigidas  pela  scien- 
cia.  Constando  de  um  só  gabinete  de  6,2  metros  em  comi)rimento, 
47  em  largura,  3  de  elevação  das  paredes,  e  4  na  altura  da  linha 
de  entravamento  do  tecto,  está  edificada  no  segundo  lance  da  cerca 
da  escola,  sobre  um  terreno  argilloso  firme,  em  sitio,  que  não  é  de 
[lassagem,  assas  longe  de  edifícios,  e  não  contendo  em  si  mesma 
pai'cella  alguma  de  ferro.  As  linhas  do  seu  comprimento  e  larguia 
estão  segundo  as  direcções  N-S  e  E-0  astronómicas.  As  banquetas 
de  pedra,  em  que  estão  os  instrumentos,  na  direcção  do  meridiano 
magnético.  Uma  fenda,  aberta  superiormente  na  face  N.  da  casa, 
no  plano  do  meridiano  astronómico,  permitte  observar  de  dentro 
a  estrella  polar,  e  tem  na  face  S.  uma  janella,  que  llie  corresponde. 
Para  E.  e  0.  ha  duas  janellas,  que  deixam  observar  as  miivas  de  azi- 
niuths  astronómicos  conhecidos,  de  um  e  outro  lado  do  meridiano 
magnético.  Os  ensaios  dos  instiumentos  e  das  observações  come- 
çaram quando  a  casa  ou  (/abincte  mognelico  se  não  achava  ainda  de 
todo  concluido,  actividade  e  exactidão  sempre  devidas  aos  dois 
lunccionarios  especiaes  d"esta  repartição  da  escola.  Em  julho  de 
■1857  começaram  as  series,  que  têem  continuado  sem  interrupção 
até  agora.  Contam-se  n'este  momento  5,  de  3  mezes  cada  uma, 
e  3  dias  de  observação  do  movimento  diurno  de  10'  em  10',  em 
21,  22  e  23  de  jmiho  dVste  anno.  A  falta  de  mais  pessoal  não 
li'm  permittido.  nem  mais  observações  destas,  nem  tão  pouco  as 
observações  horárias. 

Em  agosto  immediato  houve  a  notável  gi'ata  coincidência  de 
abrigar  dos  ardentes  calores  desse  anno,  no  primeiro  alvergue  ma- 
gnético de  Portugal,  um  dos  primeiros  viajantes  investigadores  do 
magnetismo  terrestre,  Lamom,  director  'do  observatório  real  de 
Munich,  c  de  o  ter  quasi  para  presidir  á  sua  installação! 

Portugal  está  pois  desde  esse  tempo  na  uni.vo  M/VCnkiica  das 
nações,  fundada  por  Gauss  e  por  Humboldt  em  1832. 


As  observações  são  feitas  com  um  decUnomctro  da  construc- 
ção  de  Jones,  e  um  inclovomelro  da  construcção  de  Barvoío. 

Estão  construídos  para  poderem  servir  no  campo  e  em  obser- 
vatório. O  declinometro  consta  de  um  magneto  cnlllmador,  sus- 
penso por  um  feixe  de  fios  de  seda  frouxa,  e  de  um  theodolito  para 
medir  os  ângulos  de  declinação  e  suas  vailações;  o  iHclinome- 


tro  de  um  circulo  vertical  para  a  medida  de  inclinação.  edi>  um  par 
de  agulhas  e  banas  magnéticas. 

DECLINOMETHO 

Magnete. — E  uma  barra  cylindrica  òca,  pesando  3o, (i  gram- 
nias,  de  comprimento  de  9,0  centimetros,  e  de  0,9  de  diâmetro 
maior ;  espessura  1,0  millimetro  proximamente.  Esta  bai'ra  assenta 
em  um  estribo  de  latão,  ao  qual  se  ata  cuidadosamente  o  feixe  de 
suspensão,  que  pelo  extremo  superior  está  preso  á  ponta  de  uma 
haste,  (pie  pôde  suliir  ou  descer  verticalmente  por  meio  de  um 
endentamento,  elevando  ou  abaixando  desta  fórina  a  Iiai^ra,  para 
a  pôr  na  altura,  em  (|ue  se  quer,  quando  se  observa  com  o  theo- 
dolito a  sua  direcção.  O  feixe  é  actualmente  formado  de  1  lio  linis- 
simo  de  seda  sem  torsão,  e  tem  de  comprimento  42  centimetros;  e 
um  tulto  de  vidit)  de  2 1  millimctros  de  diâmetro  maior  o  ivsguarda; 
É  tandjern  n"este  tnijo,  em  seu  topo,  que  estão  a  pequena  hastií 
com  o  endentamento  e  o  circulo  de  detoi'são,  cuja  graduação  é  de 
3°  em  3°,  correspondendo  a  90"  de  torsão  pouco  mais  de  uma  di- 
visão da  escala  do  collimador  magnético.  Uma  divisão  desta  escala 
corresponde  a  2  '28  em  arco ;  e  90°  de  torsão  a  2  'O,  valores  deter- 
minados depois  de  repetidas  operações.  Para  o  systema  collimador 
ficar  ao  abrigo  das  agitações  do  ar,  está  dentro  de  uma  caixa  re^ 
ctangular  de  madeira  com  espaço  sufliciente  paia  o  seu  movimento 
livre  em  oscillações.  A  cai.\a  é  forrada  de  um  cinto  de  folha  delgada 
de  cobre  no  sentido  N-S  para  afirouxar  por  inducção  as  oscillações 
da  barra,  e  f;ize-la  parai'  mais  depressa,  quando  por  ipialipier  causa 
se  liie  communicou  movimento.  Também  se  usa,  para  fazer  [)arar  o 
collimador,  de  uma  barrinha,  ou  de  qualquer  outro  objecto  de  aço, 
fracamente  magnetisado,  que  se  apresenta  devidamente  ao  collima- 
dor. e  a  uma  certa  distancia  delle:  este  segundo  meio  é  mais 
prompto. 

Uma  barra  de  latão,  de  dimensões  e  peso  sensivelmente  iguaes 
aos  da  barra  magnética,  acompanha  o  instrumento,  porque  é  pre- 
cisa para  tirar  a  torsão  aos  fios,  cjuando  a  tenham,  o  que  se  con- 
segue tirando  a  barra  magnética  do  estribo,  e  substituindo-a  pela 
de  latão.  Se  este  peso  fica  em  quietação,  e  na  mesma  posição,  em  que 
o  magnete  se  achava,  é  signal  de  que  não  havia  torsão.  No  caso  de 
tomar  posição  diversa,  traz-se  á  posição,  que  o  magnete  tinha,  de- 
sandando o  circulo  de  detorsão,  e  ahi  se  deixa  ficar  pi  ir  algum  tempo 
em  quietação.  Abaixa-se  então  por  meio  da  haste  dentada  até  tocar 
o  fundo  da  caixa,  e  tira-se  do  estribo  para  rej)or  o  collimador,  e 
eleva-lo  depois  á  altura  conveniente.  N"este  estado  acha-se  o  colli- 
mador magnético  isento  dos  effeitos  de  torsão,  e  livre  para  poder 
tomar  a  direcção  do  merediano  magnético.  Esta  operação  repete-se 
sempre  que  se  determina  a  declinação  absoluta. 

O  magnete  é  oco  para  ser  menos  pesado,  o  qut'  convém  muitf) 
para  evitar  o  mais  possível  a  toi'São,  ou  pelo  menos  diminui-la,  e 
para  funccionar  de  collimador,  cjuando  se  mira  [lara  elle  com  o 
óculo  do  theodolito,  para  marcar  a  sua  direcção  exacta.  Tendo  fi- 
nalmente pouco  comprimento  e  sufliciente  espessura,  diminue  as 
influencias  reciprocas  das  barras  e  agulhas  dos  outros  instrumen- 
tos, sem  deixar  de  possuir  a  necessária  força. 

Na  condição  de  collimador,  tem  a  barra  magnética  na  extremi- 
dade voltada  para  o  theodolito,  extremidade  S.,  uma  lente  achroma- 
tica,  engastada  como  as  lentes  dos  óculos;  e  na  extremidade  op- 
posta,  extremidade  N.,  um  disco  de  vidro,  em  que  está  aberta  uma 
escala,  engastado  precisamente  no  logar  do  foco  da  lente.  O  meio 


lí 


flíi  escala  cslá  no  eixo  geometrÍLO  da  barra  —  no  eixo  óptico  do  col- 
limador — e  as  outras  divisões,  23  á  direita  e  25  á  esquerda  da  di- 
visão central,  são  designadas  por  traços  verticaes,  mui  salientes  e 
distinctos :  pelo  meio  passa  um  traço  mais  comprido,  que  o  distin- 
gue dos  outros.  A  escala  tem  de  extensão  3,0  millimetros :  cada 
uma  das  suas  divisijes  é  portanto  de  0,12  raillimetro. 

Segundo  a  disposição  descripta,  os  raios  de  luz,  que  illuminam 
as  divisões  da  escala,  saem  parallelos  ao  eixo  geométrico  da  barra 
e  ao  eixo  óptico  do  óculo  do  theodolito,  e  as  divisões  são  vistas 
debaixo  do  mesmo  angulo,  qualquer  que  seja  a  distancia,  em  que 
estejam  do  theodolito.  Para  proporcionar  a  luz,  que  deve  illuminar 
a  escala,  qualquer  que  seja  a  coUocação  do  instrumento,  ha  um 
espelho  movei,  adaptado  á  camará  do  collimador  na  sua  face  ex- 
terna N :  a  luz  reflectida  por  este  espelho  entra  na  camará  por  uma 
fenda,  que  ha  na  mesma  face :  e  na  face  S.  ha  outra  fenda,  igual 
para  deixar  ver  a  escala,  quando  se  lhe  dirige  o  óculo.  As  fendas 
existem  em  duas  comportas,  que  se  abrem  quando  é  preciso,  para 
ver  maior  numero  de  divisões  da  escala,  como  acontece  por  exem- 
plo sempre  que  se  determina  o  angulo,  que  faz  o  eixo  de  tigura  da 
barra  com  o  seu  eixo  magnético. 

Theodolito.  —  Diâmetro  do  circulo  vertical  12,8  centímetros; 
o  do  azimutlial  repetidor  o  mesmo.  Em  um  e  outro  graduação  so- 
bre prata  de  20'  em  20',  e  nónio  de  30".  Complemento  do  óculo 
do  circulo  vertical  28  centímetros;  diâmetro  da  objectiva  achroma- 
tica  2,5.  O  eixo  perpendicular  ao  plano  d"este  circulo,  e  pelo  qual 
elle  e  o  óculo  se  firmam  nas  competentes  chumaceiras  para  os  seus 
movimentos  no  sentido  vertical,  é  perfurado  de  um  lado  para  dei- 
xar passar  a  luz,  que  tiver  de  illuminar  á  noite  o  retículo.  Tanto  o 
apparelho  collimador  magnético  como  o  theodolito  assenta  em  ban- 
queta de  pedra,  erguida  sobre  alicerces  profundos,  e  isolada  do 
soalho  da  casa  magnética.  Distancia  do  centro  da  base  do  theodo- 
lito ao  da  base  do  apparelho  collimador  03  centímetros. 

Observação. — Declinação  absoluta:  Dirige-se  o  óculo  do  theo- 
dolito (previamente  rectificado)  á  barra  collimadora,  de  modo  que 
o  fio  do  meio  do  retículo  se  sobreponha  ao  traço  central  da  escala  do 
collimador,  estando  o  circulo  superiíir  azimutlial  fixo  ao  inferior, 
e  coincidindo  o  zero  do  nónio  da  alidada  (Paquelle  com  o  zero  da 
graduação  d'este.  Desprendendo  depois  o  circulo  superior,  dei- 
xando fixo  o  inferior,  gira-se  com  elle  até  que  o  óculo  eníie  um 
ponto  no  horisonte,  assas  afastado  do  logar  da  observação,  e  cujo 
azimutli  astronómico  seja  exactamente  conhecido.  O  angulo  des- 
cripto  é  o  azimuth  magnético  apparente  do  ponto  escolhido.  Jun- 
tando ou  tirando  d'este  angulo  o  (jue  é  formado  pelos  eixos  de  fi- 
gura e  magnético  da  barra,  tem-se  o  azimuth  magnético  (correcto 
ou  propriamente  o  azimuth  magnético,  do  ponto  de  referencia. 
A  declinarão  absoluta,  ou  vulgarmente  a  varinção  da  agulha,  ê 
igual  ;i  diíTi-reiíça  entre  este  azimuth  e  o  a/.iniiith  astronómico  do 
mesmo  ponto  de  referencia. 

O  ponto,  r|uc  tomámos  para  as  nossas  referencias  foi  o  vértice 
do  torreão  do  antigo  observatório,  denominado  do  CastcUo,  no 
quaili'antt'  S.  K.,  cujo  azimuth  foi  determinado  jior  meios  astronó- 
micos com  todo  o  rigor,  por  ser  nm  ponto  principal  da  triangulação 
do  reino  de  1  .* oídcm.  De  noite  e  nos  dias,  em  que  o  estado  atmos- 
pherico  não  permitte  discernir  csUi  mira,  serve  uma  marca,  que  se 
fez  sobre  um  rnuio  da  cerca  da  escola  no  quadrante  N.  O.,  no 
mesmo  alinhamento  da  mira  do  castcllo,  á  distancia  de  2G  metros 
do  theodolito.  (Juaiido  é  preciso  observar  á  noite,  illumina-se  a 
marca,  a  qual  consiste  em  1 1  traços  verticaes  de  gro.ssura  apenas 
dl'  I  millimrtro,  abertos  sobrr  um  plano  de  mármore  branco,  com 
um  traço,  ipie  os  corta  liorisoiitaliiiente :  o  intervalio  de  traço  a  traço 
é  lie  I '  lido  no  theodolito:  o  erro  da  pontaria  não  poileiído  exceder 
pois  O". 

Tirando  |);irliilo  do  circulo  a/innillial  de  repetição,  rejiete-se 
2,  3,  ou. mais  vezes  o  azimiilh  magnético  da  mira,  para  .se  de- 
duzir da  media  a  deciinação,  que  se  procura. 

l'ara  .^aber  se  o  eixo  magnético  da  barra  coincide  com  o  .seu 
eixo  de  figura,  e  adiar  no  caso  contrario  o  angulo,  que  elles  for- 


mam entre  si,  procura-se  por  uma  primeira  vez  a  declinação  abso- 
luta por  meio  de  azimuths  como  se  acaba  de  ver,  e  uma  segunda 
vez  virando  a  barra  no  seu  estriiio  180".  Metade  da  dilTerença,  que 
houver  entre  a  declinação  achada  á  primeira  vez  e  a  que  se  achou 
com  a  barra  invertida,  é  o  angulo  do5  dois  eixos.  Estas  operações 
são  feitas  no  menor  intervalio  possível  de  tempo,  para  que  a  se- 
gunda declinação  não  venha  alterada  pelo  movimento  diurno  ma- 
gnético ;  e  para  melhor  effeito  ainda  prelere-se  para  isso  a  hora  da 
máxima  amplitude. 

Também  se  procede  para  achar  este  angulo,  fixando  o  theo- 
dolito depois  de  o  ter  dirigido  á  divisão  central  da  escala,  e  inver- 
ter depois  a  barra  para  observar  as  divisões,  que  passaram  para  a 
esquerda  ou  para  a  direita  do  fio  central  do  retículo;  e  o  numero 
de  minutos  e  segundos,  dado  assim  por  estas  divisões,  pôde  ser 
comprovado  desprendendo  o  circulo  azimutlial  superior  do  infe- 
rior, enfiando  de  novo  a  divisão  central  do  collimador,  e  lendo  o 
angulo  azimutlial. 

INCLINOMETRO 

Um  circulo  vertical  de  15,2  centímetros  de  diâmetro,  com  a 
graduação  em  prata,  de  meio  em  meio  grau,  e  alidada  de  2  no- 
nios  de  1 ',  com  microscópios  de  retículo,  serve  para  medir  a  in- 
clinação magnética.  Este  circulo  fixo  na  plataforma  do  instrumento 
pôde  girar  em  volta  do  centro  do  círculo  azimutlial  para  ser  coUo- 
cado  no  azimuth,  em  que  se  queira.  O  círculo  azimutlial  tem  de 
diâmetro  9,8  centímetros,  e  é  dividido  de  meio  em  meio  grau, 
sendo  o  nónio  de  1'. 

A  agulha  inclinada  é  de  figura  rhomboidal,  de  comprimento 
de  9,4  centímetros,  de  quasi  1  míllimetro  em  espessura,  e  proxi- 
mamente 6  millimetros  na  maior  largura.  Ella  pousa  sobre  dois 
gumes  de  agatha,  fracamente  arredondados  (situados  no  mesmo 
plano  borísontal,  que  passa  pelo  centro  do  círculo  de  inclinação) 
por  meio  de  um  eixo  cylíndríco  de  aço,  de  comprimento  de  2,5 
centímetros,  e  de  menos  de  meio  míllimetro  de  diâmetro  (na  parte 
por  onde  assenta  sobre  as  agathas),  que  a  atravessa  a  angulo  recto 
pelo  seu  centro  de  gravidade.  O  eixo  gira  solire  os  gumes  com  toda 
a  sensibilidade  nas  oscillações  da  agulha,  para  fazer  parar  a  qual, 
quando  é  preciso,  ha  duas  foixiuetas,  ijue  se  elevam  de  sobre  as  aga- 
thas. Todo  este  apparelho  da  agulha  de  inclinação  está  acobertado 
por  uma  caixa  envidraçada,  sendo  a  leitura  feita  de  fora  com  os 
microscópios  dictos. 

Acompanham  o  instrumento  uma  segunda  agulha,  igual  á  pri- 
meira, e  um  par  de  barras  magnéticas  para  as  desmagnetisar  e 
inverter  os  pólos  no  processo  da  medida  de  inclinação.  Este  in- 
strumento esteve  no  observatório  de  Kcw,  onde  foi  examinado. 

Observação. — O  inclinometro  está,  á  símilliaiiça  do  declíno- 
metro,  sobre  uma  baiiiiiicta  iminovel  de  pedra,  e  disposto,  jielo 
auxilio  do  declinometro,  de  forma  que  o  plano  das  oscillações  da 
agulha  coincide  com  a  linha  meridiana  magnelica.  Lè-se  então  no 
círculo  vertical,  com  o  iiiicrosco|)io  superior  ou  inferior,  o  angulo  de 
inclinação;  mas  para  anniillar  ou  neiítralisar  qiiaesquer  causas  de 
erro,  [iroveníentes,  ou  da  situação  do  eixo  magnético;  ou  da  col- 
locação  das  agathas;  ou  da  falta  de  perfeita  coincidência  do  eixo  do 
movimento  da  alidada  de  dois  nonios  com  o  ceiílro  do  circulo,  em 
cujo  plano  ella  se  move;  ou  de  não  estar  exactamente  na  verti- 
cal o  diâmetro  do  circulo,  (pie  passa  pela  divisão  90" :  ou  finalmente 
d(!  não  estar  o  centro  de  gravidade  da  agulha  exactamente  no  .seu 
eixo  de  movimento,  nn  (|iial  caso  a  inclinação  seria  maior  se  esse 
ponto  caísse  do  lado  do  pólo,  (jiie  mergulha,  e  menor  no  caso  con- 
tiario;  procede-se  do  seguinte  modo,  no  (piai  se  fazem  dezeseis 
leituras,  cuja  media  se  toma  por  a  inclinação  procurada. 

Lêem-se  .sempre  os  dois  ângulos  veitícaliiiente  opposlos,  o  .su- 
perior e  o  inferioi':  e  siippoiíliânios,  ipie  a  face  graduada  do  cir- 
culo estava  vollada  para  E.  quando  se  fizeram  as  duas  pi-imeiras 
leituras:  vollenios  essa  face  para  O.  andando  com  o  círculo  180". 
iN'esla  iiosição  far-.se-hão  duas  novas  leitiiias  siniillianles  ás  que  se 
lizeram  na  primeira  posição.  Voltando  agora  a  agulha,  de  modo  quo 
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a  faço,  (|ui'  dia  tiiilia  paiiid  laildilc  E.  nasc.yiinilalcitiiia,  liiiiirpaia 
a  O.,  laraiii-siMtutrasiluas  Ifiliiras:  cdinplctar-sc-lião  seis.  (iii^aiido 
com  o  circulo  outra  vc/  para  K,  ç  la/.ciulo-sc  duas  uovas  Iciluias, 
teremos  oito.  Uesiiiajínetisaiido  a  ai,'ullia  e  invertendo  os  ])óios, 
teremos  dezeseis  leituras  faziiido  com  a  afíidiía  n'este  estado  os 
mesmos  (|uatro  pares  de  leitnias,  que  se  tiniiam  feito  antes  da  in- 
versão. Praticando  ai)solutamente  o  niesmo  i)i'(tcesso  com  uma  se- 
gunda ajíullia,  teremos  trinta  e  duas  leituras,  de  (jue  tomaremos  a 
media  para  a  inclinação  procuiada. 

Seguindo  este  metliodo  determinávamos  ao  |)rincipio  duas  ve- 
zes por  semana  a  inclinação  magnética  á  hora  da  máxima  declina- 
ção :  agora  (desde  julho)  uma  vez  somente. 

Estas  descripçõ(;s  acliam-se  no  t.  iv  dos  trabalhos  do  obser- 
vatório (anuo  18o8). 

Algumas  dilTerenças,  cjue  se  notem  agora  n'eslas  descripções, 
provêm  do  que  subsequentemente  se  adoptou. 


Em  outiiliiD  de  ISfi!)  o  jirotessor  J.  A.  da  Silva  descreveu  ])díi 
seguinte  maneira  o  magnetometro  unililar,  empregado  para  a  de- 
terminação do  valor  aljsokito  da  intensidade  magnética. 

MAGNETOMETRO  UMFILAI\ 

O  insti'umento  consta  de  uma  caixa  igual  á  dos  declinometros, 
onde  se  suspendem  os  magnetes,  ambos  cylindiicos:  um  massiço 
e  outro  ôco;  o  primeiro  tem  lO.j  millimetros  de  comprimento  e 
II  de  diâmetro;  o  segundo  80,5  millimetros  de  comprimento  e 
7,G  de  diâmetro  externo:  as  marcas  d'estes  dois  magnetes  são  NK 
e  NT  (o).  Cada  magnete  está  enfiado  em  um  delgado  annel  de 
latão,  que  serve  de  estribo,  e  que  sustenta  na  parte  inferior  um 
espelho  de  vidro.  Um  pequeno  parafuso  íixa  o  magnete  no  es- 
tribo. Um  único  fio  de  seda,  sem  torsão,  suspende  todo  o  systema. 

Na  parte  superior  da  caixa,  alem  do  tubo  e  systema  de  suspen- 
são com  o  circulo  de  detorsão,  dividido  de  3  em  3",  ha  uma  aber- 
tura, onde  está  um  thermometro  de  mercúrio,  protegido  por  um 
tubo  de  vidro;  e  na  parede  anterior  ha  outra,  que  é  rectangular, 
e  está  tapada  com  uma  lamina  de  vidro. 

Pela  parte  debaixo  da  caixa,  e  perpendicular  a  ella,  está  atraves- 
sada uma  vara  de  madeira,  que  tem  1,5  metro  de  comprimento: 
é  formada  por  duas  metades,  que  se  sobrepõem  na  parte  media : 
fortes  parafusos  as  ligam  entre  si,  e  fixam  á  base  do  instrumento. 

Da  parte  media  da  fiice  superior  de  cada  braço  da  vara,  e  na 
direcção  cl  ella,  eleva-se  uma  pequena  régua  metallica  graduada : 
a  graduação  vae  desde  305  millimetros  até  7Gá,  distancias  que,  são 
contadas  do  meio  da  vara,  que  corresponde  ao  centro  da  caixa. 

Cavalga  a  régua,  podendo  correr  ao  longo  d'ella,  um  pouso, 
formado  por  duas  forquetas  e  um  espigã(j  metallico  assentes  em 
duas  laminas  de  latão :  é  no  intervallo  das  laminas  que  a  régua  se  in- 
troduz. É  sobre  este  pouso  que  se  colloca  horisontalmente  o  magnete 
maior  (NK)  tirando-lhe  o  estribo,  enfiando-o  pelo  centro  na  ponta 
do  espigão,  e  descansando-o  pelos  extremos  sobre  as  forquetas. 

As  duas  laminas  estão  divididas  de  modo  que  servem  de  nonios. 

A  base  do  instrumento  é  um  quadrado  de  madeira,  susten- 
tando um  pequeno  nivel  de  bolha  de  ar:  assenta  sobre  dois  {)iatos 
de  metal,  dos  quaes  o  inferior  é  fixo  em  parafusos,  que  servem  de 
pés  do  apparelho.  O  jirato  inferior  é  graduado  em  grãos  e  terços 
do  gráo:  o  superior  tem  dois  nonios  de  20".  O  instrumento  só  se 
move  no  plano  horisontal,  girando  o  prato  superior  sobre  o  infe- 
rior :  um  parafuso  micrometrico  dá  os  i)equenos  movimentos,  e  ou- 
tro de  pressão  fixa  os  dois  pratos. 

Em  frente  da  aljertura  quadrangular  da  caixa  está  fixo,  e  na 
posição  horisontal,  um  óculo  com  lentes  acliromatisadas  e  um  re- 
tículo. Pela  parte  superior  do  óculo  está  uma  escala  traçada  n"um 
arco  de  marfim,  protegido  por  outro  de  metal.  A  escala  está  divi- 
dida em  900  partes :  é  escusado  dizer,  que  as  divisões  estão  inver- 
tidas. Preso  á  base  do  instrumento  o  óculo  o  acompanha  em  todos 
os  movimentos. 

(a)  Os  coinpiiiiientos  rcialivos  suo  os  que  o  calculo  tom  dclrrininado. 


O  apiiarelliii  assc-iila  pelus  pai'al'iis(is.  (pie  lhe  servem  ile  jiés, 
em  goteiras  de  latão  betumadas  na  jiarte supeiior de  uma  bampieta 
de  jiedra,  (|ue  eslá  separada  do  sobrado,  e  solidamente  estabele- 
cida sobre  [irofundo  alicerce.  Observações  feitas  antes  da  colloca- 
ção  definitiva  do  instrumento  mostraram  que,  posto  no  logai',  que 
actualmente  occupa,  nem  hi/Uiia  em  os  (jue  estavam  na  mesma 
casa,  nem  por  elles  era  hífhionàfuín  d(í  um  modo  apreciável. 

Acompanham  o  apparelho  doisanneisde  inércia,  um|)rumode 
melai,  e  pequenos  aniieis  de  latão,  que  se  enfiam  nos  magnetes  para 
(lue  liíiuem  hoiisontaes. 

OliSKliVAÇÃO 

\.°  Oscillações. — Nivelado  que  esteja  o  instrumento,  e  sus- 
penso o  m;ignete  maior  NK,  faz-se  oscillar:  um  observador  conta 
o  numero  de  oscillações,  e  outro,  collocado  junto  do  chronometro, 
marca  a  hora  quando  recebe  o  signal  que  o  primeiro  lhe  dá,  o  que 
tem  logar  no  fim  de  cada  5  oscillações:  contando  assim  155  oscil- 
lações, que  se  dispõem  de  modo  que  dão  12  series  de  100  oscilla- 
ções. 

Notam-se,  tanto  no  princi])io  como  no  fim,  a  grandeza  do  arco  e 
a  temperatura  do  magnete  oscillante. 

2."  Desvios.  — Substitue-se  o  magnete  A'A'pelo  outro  nr,  faz-se 
o  ajustamento  do  retículo  com  a  divisão  central  da  escala  (450), 
e  fixa  se  o  prato  inferior  do  instrumento.  Feito  isto,  colloca-se  o 
magnete  A^A'  sobre  as  for(juetas,  ([ue  correm  ao  longo  da  régua, 
ajusta-se  bem  o  nónio  jiara  medir  rigorosamente  a  distancia  do 
centro  do  magnete  suspenso  ao  do  desviante,  e  collocam-se  ambos 
á  mesma  altura,  elevando  ou  descendo  o  que  se  acha  suspenso. 

O  magnete  desviante  è  primeiramente  posto  do  lado  de  E., 
com  o  seu  polo  boreal  a  ^,  e  o  centro  collocado  á  distancia  de  335,3 
millimetros :  o  magnete  suspenso,  obedecendo  á  iniluencia  do  fixo, 
toma  uma  direcção  inclinada  ao  meridiano  magnético:  faz-se  pois 
girar  o  [)rato  superior  do  instrumento  (e  com  este  gira  também  a 
régua  onde  se  acha  o  magnete  desviante)  no  mesmo  sentido,  em 
que  se  desviou  o  magnete  suspenso,  até  se  fazer  coincidir  nova- 
mente a  divisãocentral  com  o  reticulodo  óculo:  d^sta  soiteacham-se 
os  eixos  dos  dois  magtietes  perpendiculares  entre  si,  e  por  conse- 
quência obrando  com  a  sua  máxima  energia. 

Lè-se  a  graduação  do  prato  azimuthal :  depois  inverte-se  o  ma- 
gnete desviante  ficando  o  polo  boreal  a  O.;  o  magnete  suspenso 
toma  nova  posição,  desviando-se  em  sentido  opposto :  faz-se  girar 
novamente  o  instiumento  até  que  os  magnetes  fiquem  perpendi- 
culares, e  de  novo  se  vise  a  divisão  central  da  escala.  Nesta  nova 
posição  lè-se  a  graduação:  metade  da  differença  das  leituras  é  o 
angulo  de  desvio  do  magnete  suspenso. 

Rei)ete-se  esta  operação  em  outra  distancia  (a)  solui'  o  mesmo 
braço  da  régua.  Passa-se  depois  o  magnete  para  o  braço  do  0., 
e  ás  mesmas  distancias  se  repetem  as  observações  e  se  notam 
os  desvios  correspondentes.  Obtem-se  a  final  dois  ângulos  de 
desvios  correspondentes  a  duas  distancias,  tomando  a  media  dos 
desvios  ás  mesmas  distancias  de  um  e  outro  braço  da  régua.  Du- 
rante a  observação  nota-se  a  temperatura  do  magnete  desviante 
por  meio  de  um  thermometro,  que  se  conserva  próximo  d"elle. 

3."  Oscillações. — A  observação  termina  fazendo  novamente 
oscillar  o  magnete  NK,  e  procedendo  como  na  !.■'  siMÍe. 


Os  desvios  n  e  «'  observados  sulistituem-se  na  eíjiiaçno  t;= 


sen  11,  onde  ni  representa  o  momento  magnético  do  magnete  des- 
viante, X  a  componente  horisontal  terrestre,  r  a  distancia  entre 
os  centros  dos  magnetes,  e  «  o  desvio  corresi)ondeiite. 

Das  observações  das  oscillações  obtem-se  o  producto  das  quan- 
tidades m  e  A',  substituindo  o  tempo  T  em  segundos,  duração  de 

uma  oscillação,  na  equação  mX=^^^,  na  qual  A'  é  o  momento  de 

inércia  do  magnete  NK,  -n  a  relação  da  circumferencia  ao  diâmetro, 
elo  tempo  correcto  de  uma  oscillação. 

(a)  Distancias,  quo  o  calculo  e  a  experiência  mostrani  como  as  que  dão 
resultados  mais  exactos,  e  que  estão  proximamente  na  rasão  de  1:1,3. 
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Destas  duas  equarões  obtom-se  pois  o  valor  de  A'. 

As  equações  precedentes  estão  reduzidas  á  expressão  mais 
simples:  era  ambas  entram  constantes,  que  são  outras  tantas  cor- 
recções das  duas  quantidades  observadas  ii  e  T.  As  que  se  refe- 
rem á  primeira  são:  o  coetBciente  de  inducção  terrestre  e  o  coef- 
ficiente  de  temperatura  do  magnete  desviante,  e  uma  constante 
dependente  da  distribuição  do  magnetismo  dos  dois  magnetes. 
As  que  se  referem  ao  tempo  observado  são:  a  marcha  do  chro- 
nometro,  a  grandeza  do  arco  das  oscillações,  a  força  de  torsão  dos 
fios  de  suspensão,  e  o  mesmo  coefiDciente  de  inducção  terrestre 
do  magnete  A'Â'. 

O  methodo  de  observação  é  o  denominado  de  Mr.  Lamont,  e 
nas  equações  empregadas  assim  como  nas  diversas  deducções  se- 
guem-se  os  methodos  adoptados  no  Observatório  de  Kew. 

Estas  observações  fazem-se  uma  vez  por  mez. 

V.  o  T.  V  dos  traba- 
lhos do  observatório  (an- 
no  18o9j.  As  diffferen- 
ças,  que  se  notam  agora 
n'esta  descripção,  pro- 
vém do  que  subsequen- 
temente se  adoptou. 


MAGXETOGIIAPIIOS 

Determinados  os  va- 
lores absolutos  dos  Ires 
elementos  do  magnetis- 
mo terrestre,  o  valor  da 
intensidade  fí  acha-se  pe- 
la formula  R = — :  sendo 

cos  l 

h  a  componente  horison- 
tal,  eia  inclinação.  Para 
medir  as  vai'iações  d'es- 
tes  elementos,  e  estudar 
as  leis  a  que  estão  subor- 
dinadas, possue  hoje  o 
observatório  uma  collec- 
ção  de  magnetographos, 
que  foram  construídos 
era  Londres  por  Adie, 
sob  a  inspecção  do  ob- 
servatório de  Kew,  e  re- 
cebidos em  Kew  pi-lo  Ob- 
servador Tirito  Capello, 
(juc  paia  este  lim  ali  foi 
em  coinmissão  odiei;)!. 

A  (:(jilei'ção  é  consti- 
luida  pelos  .seguintes  in- 
strumentos: 

1."  Declinomelro,  ou  magnetographo de  declinação; 
á."  Magnetograi)ho  bifilar; 
:j."  Magnetogiai)lio  balança. 

As  variações  das  compuncnlcs  horisontal  e  vertical,  dadas 
pelo  segundo  e  terci-im  instrumento,  combinadas  cora  o  valor  da 
inclinaçãfj,  dão  as  variações  dVste  nltiiiio  clcmciito  e  as  da  inlrn- 
sidade  (a). 

Os  três  magiicti)gra|)lius,  lig.  S.-^,  (I),  Ki;  li)  estão  coliocados 
era  uma  sala  di-  abobada,  (lig.  I.')  no  pavimento  inferior  do  novij 

(a)  Se  fl  fòr  a  forra,  .Y  c  1'  as  suas  coimjioiíciiIos,  liorisnnlal  e  vertical, 
e  t  a  incljnarrio,  (iToiíins: 

X     l\  cos  í.        1'-^  n  sen  í. 
DilTiTcnciaiido  e  dividindo,  acha  se: 

tgt     Ai.  j,  =  -^j   -f-Colgi    Al. 


Tor  clliiiiiiaf3o  acha-sc: 

.  A  y    A  .Y 

A  t  =-  sen  i  cos  i  — ^  —  -r. 


",.-,=  cos*  i  -„-  -f-  sen'  í  - . 


edifício,  consti'uida  cum  Imlas  as  condições  necessárias  paia  evi- 
tar a  humidade,  e  também  as  grandes  variações  de  temperatura. 
A  variação  diurna  não  deve  exceder  1".  Até  hoje  ainda  não  foi  su- 
perior a  0°,3. 

A  casa  dos  magnetographos,  na  (piai  a  luz  do  dia  nunca  pe- 
netra, tem  de  comprimento  7"', 7,  de  largura  5"', 7  e  de  maior  al- 
tm-a  3*", 7.  Não  se  admittiu  ferro  na  construcção  d"esta  casa. 

Os  magnetographos,  os  cylindros  registadores  e  a  machina  do 
relógio,  que  dá  movimento  a  estes  cylindi-os,  estão  coliocados  so- 
bre columnas  de  pedra.  Os  centros  das  columnas,  que  servem  de 
bases  ao  bifilar  e  ao  decUnonwtro,  estão  na  linha  EO  magnética ;  os 
centros  das  outras  columnas,  que  servem  de  bases  aos  cylindros,  e 
ao  magnetometro,  que  dá  a  componente  vertical,  estão  na  linha  NS. 

ií  é  o  relógio  (fig.  8.'') ;  os  cylindros,  sobre  os  quaes  se  enrola  o 
papel  photographico,  para  o  registro,  são  representados  por  c,  c'  c". 

M.^GNETOGRAPIIO 
Dlí  DECLIXAÇÃO 

Uma  barra  magnética, 
que  tem  a  figura  de  um 
parallelipipedo,  com  GO.ij 
1^1  aramas  de  peso,  'I.'J,8 
ciiilimetros  de  compri- 
lueiito,  2,0  de  largura 
e  2.3  millimetros  de  es- 
pessura, enfiada  em  um 
estiábo  h,  e  suspensa  a 
um  feixe  de  lios  de  seda 
des  torcidos,  constitue  o 
declinometro.  Para  des- 
torcer os  fios  antes  de 
suspender  a  barra  ma- 
gnética, suspende-se  ou- 
I  i;n  [ue  o  não  seja,  c  tenha 
igual  peso  e  as  mesmas 
iliniiMisões.  Conservando 
por  algum  tempo  a  barra 
suspensa  e  completamen- 
te abrigada  das  corren- 
tes do  ar,  deixa  de  haver 
torção  quando  ella  deixa 
de  se  mover. 

l'm  espelho  semi-cir- 
cular  (',  unido  á  barra, 
move-se  com  ella.  Outro 
espelho  igual  é  está  lixd, 
ligadoácolumna.íiue  ser- 
ve de  base  ao  declinome- 
tro. Os  espelhos  próxi- 
mos formam  como  ura  só 

es|)elho  circular,  fendido  no  diâmetro  linrisontai,  ipie  é  a  liniia 

di;  sep;n-ação,  (fii. 


Collocando  um  bico  de  gaz,  de  maneira  que  ura  feixe  de  sua 
luz  po.ssa  inciílirnos  espelhos,  dirigindo  este  fei.vepor  uma  fenda 


|);ir;i  idúvv  iimii  liiiniiia  lmiiiiins;i,  c  Icvniulu  ;i  In/,  d.i  liimiiKi  luis  rs- 
l)cllios  por  um  liibo,  c  (fig.  '■i.")  n\'ll(.'s  a  luz  será  rulloclida,  e  a  di- 
recrão  tios  seus  raios  ha-de  mudar.  Sií  ua  dii-ccrão  nova  (jiic  cila 
scfíuir,  existir  um  fuho  jiclo  qual  a  lu/.  passe,  e  o  lulio  leiíuinar 
em  uma  caixa,  e  nesta  existir  papel  pliolo^íiapiíieo,  a  imagem  da 
lenda  será  no  papel.  Se  liísseiu  lixos  os  dois  espelhos  lenamos  duas 
imagens  igiiaes,  pormanenles,  ou  só  uma  se  amiws  estivessem  tio 
mesmo  plano,  emipiaiito  a  luz  diu-asse,  emipianto  subsistissem  as 
mesmas  condições;  mas  um  dos  espelhos  move-se  comal)arra, 
o  como  esta  não  tem  sempre  o  seu  eixo  na  mesma  direcção,  é 
evidente  que  uma  das  imagens  mudará  do  posição.  Para  que  esta 
mudança  appareça  denunciada  no  papel,  o  preciso  que  este  seja 
enrolado  em  um  cjiindro,  que  o  cylindro  tenha  o  seu  eixo,  iiori- 
sontal,  o  que  dè  volta  completa,  girando  em  redor  do  eixo  no  es- 
paço de  um  dia.  Por  este  modo  a  situação  relativa  das  imagens  da 
fiíuda  revelará  sempre  as  posições  relativas  dos  espelhos,  e  por- 
tanto os  desvios  da  liarra. 


Se  por  meio  de  lentos  conseguirmos  que  na  fenda,  e  na  parte 
do  papel  em  ([ue  os  raios  incidem,  haja  dois  focos  conjugados,  e 
ao  mesmo  tempo  obtivermos  que  as  imagens  se  reduzam  a  pontos 
luminosos,  o  movimento  do  cylindro  dará  logar  á  formação  de  uma 
linha  recta,  linha  de  base,  correspondente  á  imagem  da  fenda,  no 
espelho  fixo,  e  a  uma  linha  mais  ou  menos  sinuosa,  cjiie  servirá 
para  representar  continuamente  as  variações  da  declinação  denun- 
ciadas pelos  movimentos  do  espelho  da  barra. 

Para  obter  a  imagem  da  fenda  no  papel,  basta  collocar  uma  lente 
b  plano-convexa  no  tubo  por  onde  passa  o  feixe  incidente,  e  gra- 
duar convenientemente  a  distancia  da  lente  ao  foco  da  luz,  o  que  se 
consegue  com  o  botão  d.  Para  contrahir  a  imagem  da  fenda,  e  ob- 
ter um  ponto  luminoso,  emprega-se  no  tubo,  em  que  entra  o  feixe 
reflectido,  uma  lente  bemi-cylindrica,  com  eixo  horisontai,  cujo 
foco  esteja  no  papel  que  envolve  o  cylindro. 

Apparecem  duas  liidias  no  papel,  porque  os  espelhos  não 
estão  no  mesmo  plano:  não  são  parallelas,  c  é  uma  d'ellas  ir- 
regularmente sinuosa,  porque  o  angulo  entre  os  espelhos  varia,  e 
a  variação  não  ê  regular. 

Sendo  o  movimento  angular  i)rimitivo  duplicado  pela  reflexão, 
e  ampliado  na  rasão  da  distancia  do  centro  dos  espelhos  á  super- 
licie  do  cylindro,  apreciámos  facilmente,  com  o  dedinometro.  pe- 
quenas variações  que  djrectamente  não  poderiam  ser  observadas. 
Um  centímetro  de  dilferença  nas  ordenadas  da  curva  representa 
11  ',31  de  desvio  angular  da  barra  ou  de  variação  de  declinação.  Esta 
variação  também  pôde  ser  observada  directamente  com  um  óculo. 

O  raagnetographo  da  declinação  está  representado  \wh  leti-a 
D,  nasfig.  l.N'8.''^ 


MAGNETnOliAPlIO  íiíFII.AH 

Serve  este  inshinncnío  pai'a  drlonaiiiar  as  variações  da  coiu- 
poiíente  horisontai.  O  biíilai',  (lig.  4.'  e  ;j.'')  é  constitriido  por  uma 
barra  magnética  suspensa,  um  espelho  annexo  c  movei  com  ella,  e 
um  espelho  lixo  é  ligado  á  columna  que  servií  de  base  ao  instru- 
mento. Um  bico  de  gaz,  como  no  dedinometro,  envia  luz  pai'a  os 
espelhos,  \)('h  fenda  abeHa  em  uma  chapa.  Os  raios  da  lamina 
luminosa,  (pie  se  forma  na  fenda,  vão  por  um  tubo  até  ás  super- 
licies  dos  espelhos,  e  de|iois  da  rellexão  seguem  \wr  outro  tubo, 
até  que  incidem  sobre  o  papel  photographico,  enrolado  em  um 
cylindro,  o  qual  está  collocado  na  mesma  caixa,  em  (|ue  existe 
o  outro  cylindro  coi'respondente  ao  declinonuítro. 

Fi».  4.»  Fig.  5.» 


O  systema  é,  como  se  vê,  análogo  ao  que  já  descrevemos  na 
parte  do  registo  photograi)liico.  Na  suspensão  a  differença  é  con- 
siderável. 

Para  suspender  a  barra  magnética  do  bifilar  ha  um  fio  de  aço, 
cujos  dois  extremos  são  fixos  em  uma  cravelha  horisontai  m,  collo- 
cada  sobre  o  circulo  de  torsão  c.  O  seio  d'este  fio  passa  pelo  goi'n(> 
de  uma  roldana  r,  que  sustem  o  estribo  em  que  a  barra  está  enfiada. 
Por  esta  maneira  o  magneto  -fica  suspenso  por  um  s<')  lio,  como  s(! 
fossem  dois  os  fios  destinados  para  a  suspensão :  duas  partes  do 
mesmo  fio  figuram  como  dois  fios  distinctos. 

Fig.  C.» 
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Se  «.<(  fõr  (fig.  6.")  a  posição  do  magnele  suspenso.  A^S  a  linha 
mei'idiana  magnética,  T2''  a  ])osição  ipie  a  barra  teria  se  não  fosse 
magnética,  F  a  força  directiiz  magnética,  producto  do  momento 
magnético  da  barra  |)ela  com[)oneiite  horisontai  terrestre,  G  a  força 
de  torsão,  que  tende  a  collocar  a  barra  na  dii^ecção  T7''  assim  como  a 
força  F  tende  a  coUocal-a  na  direcção  A^S,  \\  a' resultante  (festas 
forças,  actuando  na  direcção  m,  \ym"a  manter  a  barra  na  sua  posi- 
ção de  equilíbrio,  ?<  o  t^  os  ângulos  que  a  direc(;ão  da  resultante 
forma  com  as  direcções  AvS,  e  TV  das  C(tmponentes,  será: 


YI 


se  dispozernios  o  iastiiimento  de  nianeim  rpie  o  angulo 


«  =  90° 


o  que  se  consegue  pondo  a  barra  na  direcção  EO. 


Como  G  è  uma  força  que  depende  do  peso  da  massa  suspensa, 
do  comprimento  do  fio,  e  da  distancia  entre  as  duas  porções  d"elle, 
que  figuram  como  fios  distinctos,  e  como  esta  força  é  constante 
depois  de  feitos  os  necessários  ajustamentos,  teremos,  dilTeren- 
ciando  a  expressão  acima  escripta : 

— 7T—  =  cot  V.  A  V 
F 

em  que  A  v  designa  variações  do  angulo  v. 

O  biíilar  poderia  senir  para  determinar  a  força  Iiorisontal  ab- 
soluta, se  conhecêssemos  com  rigor  o  valor  de  G,  porque 

F=^G  sen  i' 


em  que  P  representa  o  peso  de  todo  o  systema,  a  meia  distancia 
entre  os  fios,  e  c  o  comprimento  d"cstes.  Sendo  possível  medir  di- 
rectamente estas  quantidades,  será  possível  determinara  força  ab- 
soluta; mas  a  operação  não  é  fácil,  porque  a  medição  de  a,  que 
deve  ser  feita  com  grande  rigor,  não  se  pode  realisar  sempre  com 
a  necessária  approximação.  É  por  este  motivo  que  o  magnetometro 
bifiiar  se  enqii^ega  somente  como  instrumento  differencial,  para  o 
que  é  constiiiido  com  todas  as  condições  convenientes. 

Consideremos  a  barra  na  sua  posição  normal,  suspensa  por 
dois  fios  parallelos,  estando  o  seu  eixo  e  o  plano  dos  fios,  no  plano 
do  meridiano.  Para  obter  os  valores  das  variações  de  intensidade 
da  componente  horisontal,  determina-se  a  origem  do  angulo  v,  o 
ponto  de  partida  para  as  apreciações  dos  desvios,  lendo  o  circulo 
de  torsão,  depois  de  effectuadas  todas  as  operações  previas  de  ni- 
velamento, ajustamento,  etc.  Feito  isto  dá-se  movimento  ao  cir- 
culo de  tonsão,  do  N.  para  0.,  ao  redor  do  seu  eixo  (Hg.  fi.")  até 
que  o  eixo  da  barra  esteja  na  direcção  EO.,  o  que  se  veiilica  no 
bifiiar  do  nosso  obsi-rvalorio,  ])ela  posição  reciproca  dos  espe- 
lhos. Lendo  então  novamente  acha-se  um  desvio  de  90°  -j-  v,  v.m 
que  V  representa  o  angulo  formado  pela  direcção,  que  a  bai'i'a 
teria,  se  unicamente  estivesse  subordinada  á  força  de  torsão,  com 
a  direcção  da  resultantí,"  das  duas  forças  directrizes. 

Dispostas  as  cousas  por  esta  maneií^a  apreciam-se  os  valores 
de  A  V  medindo  as  curvas  |)liotographicas,  ou  também  por  ob- 
servação directa,  como  dissemos  (juando  se  descreveu  o  declino- 
metro.  Os  valores  de  a  v  não  apparecem  immediatamente,  ponpie 
o  resultado  da  medição  ou  da  leitura  dá  comprimentos,  (jue  se  ((in- 
vertem em  variações  da  força  pela  maneira  seguinte:  sendo  a  a 
unidade  de  couiprimento,  ou  a  divisão  da  escala  do  ociíhi,  //  o  nu- 
mero d"estas  divisões,  ou  das  divisões  lineares  addplml.is  pai;:  a 
medição  sobre  o  cylindro,  tcirmos: 

A  t=na 

— p-       lia  cot  !•  =^  )i.  /.• 

na  qual  é  A'  a  variação  da  loira  cni  iv|;ii;ri(i  a(»  ciiniiirinicnlo  oii  ;i 
divisão  unidade. 

Sendo  muito  dillii  il  (iclciniinar  com  exactidãd  o  angulo  r.  nos 
instrumentos  d'este  systema  acha-se  o  valor  de.  A"  pelo  processo  de- 
hominaílo  dos  desvios,  que  é  muito  exacto,  e  que  será  em  í)Utro 
logar  desrri|)to. 

(>)nio  o  magnetismo  livre  da  bana  vaiia  ((iin  a  Iciiipiialiiia,  ap- 
plica-se  uma  correcção,  para  o  (pie  se  observa  um  lliiiiiKuiielid 
que  existe  dentro  da  caixa  do  bililar. 


MAGNETOGRAPHO  B.\LANÇ.\ 

Este  instruiuento  (fig.  6.")  serve  para  determinar  as  variações 
da  força  vertical,  e  é  constituído  por  uma  barra  magnética  vs,  a 
qual  funcciona  como  balança.  Para  este  fim  a  barra  descança  em 
um  cutello  de  agatha  c  collocado  sobre  um  plano  da  mesma  sub- 
stancia. 

Para  tomar  a  balança  mais  ou  menos  sensível  desvia-se  o  cen- 
tro de  gravidade  para  qualquer  dos  lados  do  centro  de  suspensão, 
e  leva-se  para  cima  ou  para  baixo  d'este  centro,  por  meio  de  para- 
fusos p  e  p'  dos  quaes  um  se  move  na  direcção  vertical,  e  outro 
na  horisontal,  estando  collocados  de  maneira  que  o  peso  prepon- 
dere no  lado  sul  da  barra.  A  tendência  do  polo  norte  para  descer, 
o  peso  de  ura  cursor  d  collocado  no  lado  sul  da  mesma  barra,  e 
uma  pequena  régua  horisontal  de  zinco  z  no  lado  norte,  estabele- 
cem o  equilíbrio.  A  régua  de  zinco  serve  como  compensador  dos 
effeitos  da  temperatura.  Quando  a  temperatura  se  eleva,  a  força 
magnética  da  barra  diminue,  e  o  polo  boreal  tende  a  elevar-se ;  o 
zinco  então,  dilatando-se,  augmenta  o  comprimento  da  alavanca,  e 
compensa,  por  esta  maneira,  ate  certo  ponto,  os  effeitos  da  ele- 
vação de  temperatura.  Quando  a  temperatura  desce,  a  força  da 
barra  augmenta,  torna-se  a  alavanca  mais  curta,  e  d'ahi  resulta  a 
compensação,  que  nunca  é  completa,  n'este  caso,  como  no  ante- 
cedente, e  por  isso  é  sempre  necessário  determinar  um  coeficiente 
da  temperatura  para  as  correc(;ões. 


Os  movimentos  da  barra  do  niagnelomelro  balan(;a.  que  são 
effectuados  n'um  plano  vertical,  nianilesiani-se  no  papel  |)holo- 
graphico,  em  plano  que  è  também  vertical.  Para  este  liiu  ha  dois 
espelhos  semi-circulares  e  e  tí  e  dispõe-se  a  luz,  como  já  se  disse 
na  discripção  dos  outros  magnetographos,  com  a  difierença  de 
ser  h()i'is(iiilal  a  fenda  (lig.  7.')  c.  vertical  o  eixo  do  cyliiwlro,  e 


laiiibeiii  verticil  a  liiilia  ipie  sepiira  os  dois  espellios.  uni  lixo  e 
oiilni  aiinexo  á  barra,  (jiie  se  move  com  ella,  formando  uni  sys- 
leiíia  cujo  equilíbrio  se  estabelece  como  acima  fica  dilo. 
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o  eixo  da  barra  fica  dosviado  15"  para  o  NE.  para  que  a  re- 
flexão dos  raios  da  lamina  luminosa  seja  possível  sem  prejuízo  da 
exactidão  das  indicações  oMidas  com  este  instrumento.  CoUocados 
os  magnetographos  na  situação  em  que  se  acham,  estando  o  cen- 
tro dos  espeilios  e  o  eixo  do  cylindro  na  direcção  NS  magnética, 
se  não  se  admittisse  este  desvio,  seria  necessário  inclinar  o  espe- 
lho em  relação  á  barra,  o  que  tornaria  dlíficil  o  equilíbrio,  exigindo 
ao  mesmo  tempo  uma  excessiva  correcção  de  temperatura. 

Para  determinar  com  este  instrumento  as  variações  da  foiça 


vci-tical,  devemos  recordar  que  pela  constnicção  ciimpeusámos, 
com  um  peso  fixo,  o  producto  do  momento  magnético  da  barra 
nniltiplicado  pelo  valor  actual  da  componente  veilical  da  força 
magnética  terrestre.  O  estudo  pois  deveiá  dii-igir-se  para  as  va- 
riações da  posição  de  equilíbrio,  que  resultam  das  variações  da 
força,  e  que  se  manifestam  sobre  o  papel  i)iiolographico,  ou  re- 
piesentadas  [)()r  desvios  que  podem  ser  dirertamente  observados 
com  o  oíulo  e  respectiva  e.scala.  Para  a  di'terminação  h,  variação 
correspondente  á  unidade,  enqwega-se  o  methodo  dos  desvios. 


TRADUCTOR  DAS  CURVAS  DOS  MAGiNKTdíiUAIMlOS 


Obtidos,  com  os  magnetographos  os  vestígios  das  variações, 
e  fixadas  sobre  o  papel  as  imagens,  pelos  processos  pbotogra- 
phicos  ordinários,  é  preciso 
traduzir  os  resultados,  para 
achar  os  valores  dos  três 
elementos  do  magnetismo 
terrestre,  correspondentes  a 
qualquer  instante. 

A  traducção  effectua-se 
medindo  as  abcissas  e  as  or- 
denadas dos  pontos  das  cur- 
vas, tomada  a  linha  da  base 
por  eixo  horisontal.  Para  fa- 
cilitar esta  medição  empre- 
ga-se  (fig.  8.")  o  iradnctor 
de  Gibson,  instrumento  con- 
stituído por  um  caixilho  de 
bronze,  no  qual,  entre  dois 
vidros  pianos,  se  coiloca,  de- 
pois de  secco,  o  papel  que  se 
tira  dos  cylindros.  No  lado  maior  do  ciixilho  está  uma  régua  gra- 
duada, que  serve  para  a  medição  da  linha  de  base.  Uma  régua 


cursora  graduada,  perpi'ndicular  ao  lado  maior,  serve  jiara  ni(>- 
dir  as  ordenadas,  movendo-se  i)arallelamente  a  este  mesmo  ladu. 

A  primeira  indica  as  ho- 
ras, e  suas  divisões  até  mi- 
nuto; a  segunda,  que  tem 
nónio,  mede  as  distancias  de 
qualquer  ponto  á  liniia  de  ba- 
se, com  approximação  até 
"Vifloo  do  millimetro.  A  con- 
strucção  do  instrumento  per- 
mitte,  pela  maior  ou  menor 
inclinação  da  régua  das  ho- 
ras, que  se  ajuste  sempre  o 
papel  convenientemente,  em 
relação  ao  tempo  que  decorre 
entre  o  pi'imeiro  e  o  ultimo 
ponto  da  linha  de  base. 

A  traducção  pôde  refe- 
rir-se  a  quahfuer  instante, 
porque  o  registro  é  continuo. 
Geralmente  para  os  estudos  necessários  traduzem-se  as  indica- 
ções de  hora  em  hora.  , 


O  TELEdRAPIIO  E  A  METEOROLOCIA 


Em  um  primeiro  artigo  escrevemos  resumidamente  a  historia 
da  meteorologia  internacional  telegraphica  até  dezembro  de  18(53. 
(Àimo  exemplo  de  serviço  análogo,  estabelecido  durante  aquelle 
período,  porém  destinado  a  facilitar  estudos  locaes,  em  um  paiz, 
e  em  certas  círcumstancias  especíaes,  devemos  citar  a  instituição 
da  commissão  fedeial  meteorológica,  creada  na  Suissa  para  orga- 
nis;ir  um  systema  de  observações  simultâneas,  e  descobrir,  pela 
comparação  dos  resultados,  a  influencia  das  elevadas  montanhas 
sobre  os  phenomenos  almospliei'icos. 

Oitenta  e  oito  postos  meteorológicos  foram  para  este  fim  esta- 
belecidos, durante  o  anno  de  18G:j,  em  diversas  altitudes,  sendo 
7  entre  2:600  e  2:000  metros,  25  entre  1:000  e  2:000,  e  56  de 
200  a  1 :000.  Em  cada  um  d'estes  postos  ha  um  barómetro,  um 
psyclirometro,  ou  só  um  thermomelro,  um  pluvlmetro,  e  um  ane- 
moscopío  orientado. 

Citaremos  também,  como  exemplos  dignos  de  menção,  o  ser- 
viço da  Rússia,  que  alguns  consideram  exageradamente  desenvol- 
vido, o  da  Áustria  sob  a  direcção  do  Instituto  Central  de  meteoro- 
logia e  magnetismo  terrestre,  e  o  da  Prússia  subordinado  ao  Insti- 
tuto meteorológico,  de  que  é  director  o  sr.  Dove. 

O  observatório  physico  central  da  Rússia  lecebe,  do  imi»erio. 


pelo  telegrapho,  os  boletins  meteorológicos  de  Moscow,  Klev, 
Nicolaev,  Odessa,  Revel,  Riga  e  Varsóvia:  de  França  recebe  os  de 
Paris,  Lyon,  Lisboa,  Tuiin,  Madiid  e  Florença;  e  para  Paris  ex- 
pede os  de  S.  Petersburgo,  Varsóvia,  Nicolaev  e  Moscow. 

Publicando  um  periódico  diário,  e  mandando  a  França  um  oíTi- 
cial  para  estudar  a  organisação  do  serviço  meteorológico  interna- 
cional, a  Rússia  dá  sinceras  demonstrações  da  consideração  que 
merecem  os  trabalhos  do  observatório  de  Paris. 

Não  faltam  demonstrações  d'esta  ordem,  imparciaes  e  honrosis- 
simas,  para  os  instituidores  do  serviço  internacional. 

.Mauí  y,  depois  de  um  longo  silencio,  escreve  uma  carta  para 
demonstrar  que  a  posição  geographica  de  Paris  é  preferível  á  de 
Londres  para  o  serviço  superior  e  central. 

O  almirante  Fitz-Roy,  cujo  testemunho  não  é  suspeito,  zela  o 
credito  dos  trabalhos  de  Dove,  na  Prussi;i,  e  dos  seus,  na  Gran- 
Rretanha ;  mas  ao  mesmo  tem[io  ajiplaude  o  que  se  faz  em  Paris, 
e  deffendendo  o  seiviço  da  meteorologia-telegraphica,  contra  in- 
justas insinuações,  diz  que:  «os  factos  são  o  solo,  os  fios  eléctri- 
cos as  raizes,  as  estações  centraes  o  tronco,  as  pi-evisões  os  ra- 
mos, e  os  signaes  de  advertência  os  fructos  d'esta  nova  arvore  dos 
conhecimentos  humanos. » 


No  principio  de  1864  apparecem  novas  manifestações  a  favor 
do  serviço  telegrapliico. 

O  cônsul  de  França,  em  Ancona,  dá  noticia  do  temporal  de  2 
de  dezembro,  e  declara  que  foi  grande  a  impressão  produsida  pe- 
los avisos  na  população  marítima. 

Alguns  conhecedores  do  trabalho  dos  postos  meteorológicos,  e 
das  necessidades  da  navegação,  pedem  o  desenvolvimento  do  ser- 
viço semapliorico. 

Continuara  as  informações  acerca  do  tempo,  em  diversas  lo- 
calidades, nos  primeiros  dias  de  dezembro.  O  sr.  C.  Ritter,  de 
Constantinopla,  remettendo  a  curva  barométrica  de  20  de  novem- 
bro a  1 4  de  dezembro,  promette  indagar  quaes  são,  na  Turquia,  os 
pontos  que  ficam  frequentemente  além  dos  limites  de  acção  dos 
turbilhões,  notados  no  occidente  da  Europa,  e  pretende  com  esta 
indagação  demonstrar  que  esses  pontos  pertencem  a  um  systema 
anemometrico  differente. 

Em  18  de  fevereiro  os  boletins  do  oliservatorio  imperial  já  che- 
gam diariamente  aos  pontos  mais  importantes  do  Mediterrâneo. 
As  auctoridades  dos  portos  dando  cumprimento  ás  ordens  do  go- 
verno, mandam  publicar  os  telegrammas  nos  logares  mais  frequen- 
tados pelos  marítimos. 

O  excellente  serviço  semaphorico,  que  o  governo  francez  esta- 
beleceu, facilita  a  transmissão  das  noticias  meteorológicas. 

Logoque  os  telegrammas  chegam  ao  porto  são  immediatamente 
communicados  ás  estações  electro-semaphoricas,  Uma  d'estas,  que 
pôde  ser  avistada  de  todos  os  navios  fundeados,  transmitte  os  si- 
gnaes  convencionados  para  a  nau  almirante,  e  como  estes  signaes 
são  conhecidos,  e  podem  ser  traduzidos  facilmente,  chega  por 
este  meio  ao  conhecimento  dos  interessados  o  aviso  do  (e7iipo 
provável  i-xpedido  pelo  observatório  de  Paris. 

Quando  é  provável  um  temporal  o  signal  de  alanne  fica  pei-- 
manente  no  alto  da  estação  seniaphorica. 

Nove  postos,  duas  vezes  poi-  dia,  transmittem  as  suas  observa- 
ções meti'orologicas  jtara  o  ministério  da  marinha.  Estas  observa- 
ções são  expedidas,  como  o  aviso  de  Paris,  para  qualorze  estações 
semaphoricas,  e  chegam  também  ao  conhecimento  dos  maritinios, 
quando  podem  ser  interessantes  para  a  navegação. 

Apesar  do  incontestável  adiantamento  do  serviço,  faliam  ainda 
elementos  importantes  para  o  resultado  que  se  deseja  obter.  Quan- 
do o  P.'  Secclii  remette  para  o  observatório  im()eiial  a  curva  da 
borrasca  de  22  para  23  de  dezembro,  e  afiirma  que  a  existência 
dos  instrumentos  registradores,  em  todos  os  observatórios,  torna- 
ria fácil  a  discus.são,  o  sr.  Lc  Verrier  responde  ao  benemérito  di- 
rector do  observatório  do  coUegio  r-omano,  que  também  elle  co- 
nhece a  conveniência  dos  r-egistr'Os — que  os  tem,  mas  somente  par-a 
o  magnetismo  — e  ainda  assim  em  trabalho  iiregirlar',  e  qrre  a  si- 
tuação íinani-eir'a  do  observatório  não  dá  meios  par"i  a  adipiisição 
de  meteorogra[)lios,  nem  para  o  trabalho  regular  dos  magnetogr-a- 
plios,  que  o  estabeliícimento  possue ! 

Esta  inesperada  e  sincera  coníissão,  quando  já  o  observatório  do 
Infante  D.  Luiz  tinha  em  exercício  peniranente  a  sua  excellente 
collecção  de  magnetr^ographos,  o  seir  barograpiro,  o  psychr-ogra- 
pho,  e  o  anemogr'a|)ho-udographo,  dá  coragem  aos  que  trabalham 
aijui,  n"este  pequeno  paiz,  e  com  peqirenos  recursos.  Dá  coragem, 
c  irão  inspira  vaidade,  qire  seria  loucrrr-a,  quando  em  tantos  outr-os 
pontos  é  nranife^ta  a  posição  inferior'  que  nos  compete. 

Em  2;j  lie  janeirit  appar'eceirr  no  bol(!tinr  inlerriaiional  as  curvas 
baromptricas  de  llisparrha  e  Porlugal.  conr|)aradas  coirr  a  de  Paris 
iro  mez  ile  dezembro  de  18(i;t.  O  sr.  Agirilar,  director  do  obser- 
vatório real  de  .Madrid,  com  (juem  temos  reliiçues  directas  e  fr'e- 
quentes,  reirne  em  um  qirailr'o  as  rurvas  de  Ihlliáo,  Pnito,  Lisboa, 
S.  Fei'ri;indo,  Alicante,  Palma,  Barcelona  e  Madrid;  i;  o  observa- 
tório imperial  apresenl<'j  a  curva  de  Paris  do  dito  irrez,  para  facili- 
tar as  comparações. 


O  serviço  internacional  adianta-se.  Os  coUaborador-es  do  sr.  Le 
VerTier  cumpr^em,  com  zelo,  os  deveres  que  esta  honrosa  coUa- 
bor-ação  impõe.  N'este  caso,  e  em  muitos  outr-os,  de  que  não  dare- 
mos agora  noticia,  os  elementos  for^necidos  pelo  telegrapho,  com- 
pletam-se  depois  por  informações  escriptas.  A  corr-espondencia 
internacional  scientifica  facilita  e  corrige  os  trabalhos. 

Os  homens  de  bom  senso  — que  só  exigem  da  sciencia  os  resul- 
tados, que  ella  pôde  fornecer,  e  na  época  em  que  esses  resultados 
devem  ser  exigidos — admiram  o  pr-ogr-esso  dos  novos  estabele- 
cimentos, louvam  a  dedicação  de  quem  os  dirige,  mas  ao  mesmo 
tempo  dizem  ao  publico: 

«Notae  que  a  aurora  da  meteorologia  desponta  apenas  no  ho- 
risonte. 

«Conheceis  o  numero  dos  elementos  que  é  preciso  reunir? 

«Comprehendeis  a  difficuldade  de  uma  solução  actual? 

«Aquelles  que  se  atr'evem  a  compar-ar  as  predicções  meteoroló- 
gicas com  os  cálculos  astr'onomicos,  não  conhecem  o  abysmo  que 
separa  estas  duas  oiilens  de  estudos. 

«Antes  de  quali|uer  outr-a  consideração  convém  notar  que  a 
predicção  meteorológica  é  necessariamente  restricta  a  uma  certa 
localidade  especial  estudada.  O  que  deve  ser  ver-dade  á(iuem,  será 
erro  além  dos  Alpes. 

«Qual  é  o  phenomeno  mais  variável  que  o  aquecimento  real  das 
camadas  aer-eas  e  da  superfície  do  solo? 

«A  altur-a  do  barometr-o  não  depende  só  das  altitudes;  de  um 
para  outro  dia  ha  cui'vas  barometricas  tão  dilTerentes  como  difle- 
rentes  são  as  curvas  anemometricas  em  dois  dias  consecutivos.  Os 
climas  não  variam  somente  com  as  latitudes;  as  ondirlações  das 
linhas  isother^micas,  como  se  vê  das  projecções  determinadas  por 
Humboldt  e  Arago,  são  muito  irregulares;  o  estado  magnético  e 
eléctrico  tem  seus  períodos  arrnuaes  e  diversos,  ainda  que  não  se 
considere  a  influencia  das  correntes;  o  estado  hygrometrico  da 
almosphera  depende  de  influencias  múltiplas  combinadas,  e  o  es- 
tado anemometrico  varra  com  a  distancia  do  mar,  com  a  dir"ecção 
das  cadeias  de  montanhas,  com  a  configur-ação  do  litor'al,  etc. 

«Acima  de  todas  eslas  causas  secundarias  note-se  a  influencia 
preponderante  ilo  sol. 

«Par'a  resolver  o  problema  sejam  pois,  eru  primeir-o  logar,  esta- 
belecidas as  bases,  conheçam-se  as  quantidades,  que  devem  ser 
postas  em  equação,  e  quando  todas  estiver'em  bem  determinadas, 
pr'0cur-e-se  então,  e  só  então,  o  valor  da  incógnita.» 

Os  observatórios  acceitam  o  conselho  dos  homens  de  bom  senso, 
trabalham  assidrramenle,  crrmprem  a  sua  missão  de  observar,  es- 
tudam, indagam  as  r'elações  entre  os  factos  verificados,  c  pr'epa- 
r"im  com  ijiudencia  lirdo  (juanto  é  necessário  par-a  resolver'  o  pro- 
blema. 

Enrquanto  elles  trabalham,  os  incrédulos — apontando  com  des- 
dém, par'a  os  gr'ossos  volunres  prrblicados  pelo  oliseivator-io  plry- 
sico  central  da  Urrssia —  perguntam  par-a  que  servem  os  milhai'es 
de  algarismos  enfileirados  n'esses  arinaes;  e  os  impacientes  pe- 
dem á  sciencia  (jire  tr-adusa  em  predicções  segui'as  as  IcLs  iinmu- 
Idifis  lia  mcleor(ilo(/i(i,  (]rre  ella  ainda  não  descobriu! 

Os  estirdos  r-elativos  ao  temporal  de  2  d(í  dezembi'0  ofler'ecem 
ensejo  par-a  a  manifestação  de  todas  as  opiniões,  mas  o  obser'va- 
torio  não  as  discute.  Depois  de  resporrder  modestamente  ao  ma- 
rechal Vaillant,  ([ue  o  aconselha  a  desviar'-se  das  pr-edicções,  (i 
observatório  deixa  registr-ados  no  seu  boUetim  todos  os  fiictos 
averigrrados,  publica  os  telegramnras  expedidos  nos  últimos  dias 
de  noverrrbr'0,  e  rros  dois  itrirrieir-os  de  dezembro,  o  corrtinua  a 
pr-ocurar  os  elemenlos  necessar'ios,  par'a  pôr  o  pr'oblerna  em  eipia- 
çã(i,  pedindo  esclar-ecimentos  e  informações  a  os  serrs  collalioia- 
iloi'es,  e  a  lodos  (prantos  lhe  ]]ar'e('em  habilitados  jiara  dar'  notrcr;is 
do  [)henornen(i  ([ne  i)relen(l(!  estrrdai'.  Observando,  iniiuiiindo, 
e  ('(irii|iar';irido.  estirda  e  piepar-a-se  para  rrrelhorar  o  serviço. 


lUAI)i:SS()  DA  SIIVEIHA 


METEOROLOGIA  MVRITIMA 


FOnÇA  DOS  GERAES  1)0  ATLÂNTICO  -CEliAL  NORDESTE 


Agosto  e  setembro. — Nos  mezes  de  agosto  e  setembro  occupa 
o  geral  NE  a  posição  mais  septemtrional,  assim  como  sopra  com 
menor  foiça  ilo  (iiic  cm  qualipier  época  do  anno;  occasiões  lia  em 
que  se  aciía  intorrompido  principalmente  nas  regiões  occidentaes. 

Para  esta  época  temos  a  estudar  somente  desde  os  paralielos 
de  35°  até  ao  de  15."  N,  do  lado  oriental,  e  de  30"  ao  de  10"  N, 
do  lado  Occidental.  Ao  sul  dos  pai^allelos  de  10  e  15°  íica  situada 
a  zona  das  calmas  e  movvão  SO. 

Consideraremos  ainda  a  superlicie,  em  ([ue  sopra  o  NE,  dividi- 
da nas  mesmas  quatro  regiões  de  que  falíamos  no  artigo  anterior. 

A  força  do  NE  na  denominada  região  central,  como  na  época 
já  estudada,  se  deduz  ainda  das  derrotas  lioUandezas  para  o  N  e 
das  americanas  para  o  S;  porém,  como  n'esta  época  estes  dois  gru- 
pos de  derrotas  se  achem  bastante  aíTastados,  cada  um  delles  for- 
nece andamentos  médios  em  separado.  A  posição  relativa  e  a  quali- 
dade dos  navios  dos  outros  grupos  são  mui  proximamente  as 
mesmas. 

Na  !.•■'  região,  a  E  das  ilhas  de  Cabo-Veiile,  temos  18  derrotas, 
14  hollandezas  e  4  americanas;  o  vento  é  ainda  í/6c?7o  por  BB; 
applicou-se  o  mesmo  coefliciente  1,1  a  todas  as  secções. 

O  andamento  médio  correcto  é  de  6,3  milhas,  0,2  superior  ao 
correspondente  da  época  já  descripta. 

O  máximo  6,7  fica  entre  os  paralielos  de  20  e  25°  N ;  o  minimo 
tem  logar  na  secção  setemptrional. 

Ni  2."^  região,  a  O  das  ilhas  de  Cabo-Verde,  o  andamento  mé- 
dio de  130  navios  hoUandezes  e  25  americanos  é  igual  a  6,5  mi- 
lhas; excede  o  da  região  antecedente  em  0,2  de  milha,  e  a  mesma 
quantidade  o  dos  mezes  de  fevereii'o  e  março.  O  coelHciente  é  ainda 
1,1.  O  máximo  7,4  fica,  como  na  região  anterior,  entre  20°  e  25°  N, 
e  o  minimo  na  secção  setemptrional. 

Nas  regiões  central  e  occidenlal  é  que  se  notara  grandes  differen- 
ças  na  intensidade  do  vento  em  relação  á  de  fevereiro  e  março.  O  an- 
damento médio  de  69  navios  liollandezes,  (jue  navegam  para  a  Eu- 
ropa, é  de  5,6  milhas;  0,9  inferior  á  da  2.*  região:  applicou-se 
nas  três  secções  o  coefliciente  1,25,  porque  a  navegação  é  geral- 
mente de  bolina  folgada.  O  máximo  6,4  fica  entre  os  paralielos  de 
1 5°  e  20"  N,  mais  ao  S  do  que  nas  duas  regiões  orientaes ;  o  mi- 
nimo ainda  apparece  na  secção  setemptrional. 

Algims  grãos  mais  a  O,  129  navios  americanos,  que  navegam 
para  o  Sul,  dão  a  média  de  5,1  milhas.  Á  primeira  secção  appli- 
cou-se o  coeiriciente  1,25;  á  segunda  1,1  por  ser  em  parte  a  na- 
vegação de  bolina  folgada,  e  em  parte  larga,  e  á  ullinia  secção 
não  se  applicou  coefliciente  algum,  por  ser  já  o  vento  largo. 

A  média  da  região  central  é  pois  igual  a  5,3  milhas;  1,2  infe- 
rior á  de  fevereii'o  e  março. 

Na  região  occidenfal,  as  derrotas  de  35  navios  americanos  na- 
vegando para  o  N  vem  confirmar  a  diminuição  da  intensidade  do 
vento  com  o  augmento  de  longitude.  A  navegação  é  aqui  toda  com 
vento  largo:  o  andamento  médio  desde  o  parallelo  de  10°  até  ao 
de  30°  N  é  apenas  de  4,8  milhas.  O  máximo  6,0  fica  ainda  entre 
os  parafielos  de  15°  e  20°  N;  o  minimo  na  região  setemptrional. 

O  andamento  médio  a  iim  largo,  em  toda  a  superficie  do  geral 
NE.  é  pois  igual  a  5,7  milhas,  e  é  este  numero  que  representa  a 
Intensidade  relativa  do  venlo  NE  em  agosto  e  setembro. 


Nos  mezes  de  fevereiro  e  março  achámos,  por  processos  idênti- 
cos, a  intensidade  deste  mesmo  vento  representada  por  6,4  milhas. 

É  para  notar  que  em  agosto  e  setembro,  quando  o  aquecimento 
das  terras  centraes  do  N  cfAfrica  está  no  seu  máximo,  seja  justa- 
mente do  lado  oriental  do  Atlântico  N,  que  o  vento  possue  maior 
intensidade,  intensidade  que  ainda  é  superior  á  obtida  nas  mes- 
mas paragens  em  fevereiro  e  março,  quando  o  mesmo  geral  se 
acha  no  seu  máximo  desenvolvimento. 

Do  lado  Occidental  é,  como  acabamos  de  ver,  onde  se  nota  uma 
enorme  diflerença  de  força  relativamente  á  obtida  em  fevereiro  e 
março. 

Talvez  se  possa  explicar  esta  diminuição  d'intensidade  do  vento, 
pelo  augmento  de  temperatura  que  se  vae  encontrando  nas  aguas 
do  Oceano,  á  proporção  que  se  avança  mais  para  0.  As  cartas  ther- 
micas  de  Maury  e  do  Instituto  Neerlandez  mostram  um  espaço  de 
forma  triangular,  entre  as  Antilhas  e  as  Bermudas,  cuja  tempera- 
tura média  de  agosto  é  superior  a  29"  c. 

Esta  temperatura  é  realmente  excepcional,  e  a  não  ser  n"algumas 
paragens  do  Oeeano  Indico,  ou  do  Mar  Veimelho,  durante  a  esta- 
ção quente,  não  se  encontrará  outra  similhantc  nos  mares  do  globo. 

Conclue-se  portanto:  1.°  Que  o  geral  NE,  em  agosto  e  setem- 
bro, sopra  com  muito  mais  força  do  lado  oriental,  do  que  do  (jcci- 
dental,  exactamente  o  contrario  do  que  achamos  em  fevereiro  e 
março. 

2.°  Que  a  zona  ou  faixa  de  vento  mais  fiesco  dirige-se  ao  SO, 
desde  30°  N  em  18"  O,  inclinando-se  pouco  a  pouco  para  O,  até 
ao  meridiano  de  50"  O  por  17°  N  (Veja-se  est.  2.''). 

3."  Da  intensidade  do  vento  decrescer  tanto  para  O,  como  para 
E  da  2."  região,  segue-se  que  o  vento  possue  a  sua  maior  intensi- 
dade em  um  espaço  isolado.  A  estampa  mostra  um  espaço  fechado 
por  uma  curva,  para  dentro  da  qual  o  vento  NE  sopra  com  força 
superior  á  correspondente  a  6,5  milhas  a  um  largo. 

Em  outra  occasião  fallaremus  das  modificações  que  ha  a  fazer 
nas  derrotas  que  se  devem  seguir  para  atravessar  o  Allantico  .N, 
durante  as  épocas  que  estudámos. 

GEUAI,  SUESTE 

Agosto  e  setembro. — Na  época  em  que  acabamos  de  fallar, 
quando  o  geral  NE  está  muito  enhaquecido,  é  justamente  quando 
o  seu  antagonista  se  acha  mais  desenvolvido,  e  invade  o  hemisphe- 
rio  N,  avançando  até  aos  12"  ou  15°  N.  Ao  N  do  equador,  desde 
os  meridianos  de  30°  ou  35"  pai'a  E,  a  sua  direcção  vae  incli- 
nando-se pouco  a  pouco  para  o  NE,  e  constitue  assim  a  chamada 
monção  SO  do  Atlântico  e  golplio  de  Guiné. 

Os  calores,  que  reinam  nas  terras  centraes  da  Africa  setemptrio- 
nal produsem  uma  enorme  rarefacção  do  ar,  e  ahi  chamam  o  ar 
que  assenta  sobre  o  golpho  de  Guiné,  e  até  de  regiões  muito  occi- 
dentaes ao  N  do  equador.  D"esta  sorte  se  explica  o  desvio  da  di- 
recção primitiva  do  geral  SE  ifestas  paragens,  ou  a  transformação 
do  vento  SE  em  a  conhecida  monção  SO. 

Temos  pois  a  estuilar  a  força  do  vento,  desde  o  limite  meridional 
do  geral  SE,  isto  é,  desde  os  paralielos  de  25°  S,  junto  á  costa  d"Afri- 
ca,  e  do  de  20"  S  do  lado  occidenlal,  até  aos  paralielos  do  5°  e  10°  N. 


xu 

Consideraremos  ainda  a  superfície  do  Oceano  Allantico,  desde 
a  zona  das  calmas  atè  ao  limite  meridional  do  geral  SE,  dividida 
em  três  regiões. 

Região  setemptrional. — A  parte  que  denominámos  setemptrio- 
nal  está,  n'esta  época,  muito  mais  desenvolvida;  acha-se  augmen- 
tada  pela  superflcie  em  que  sopra  a  monção  SO,  e  é  justamente 
quando  o  vento  SO  do  golpho  é  mais  fresco. 

Para  esta  região  a  força  do  vento  foi  dedusida  de  51  derro- 
tas de  navios  portuguezes.  A  força  do  vento  SO  do  golpho  pa- 
rece ser  muito  igual.  O  máximo  6,3  de  toda  esta  região  nota-se 
na  secção  mais  occidental,  entre  os  meridianos  de  20"  e  25°  O, 
e  0°  e  5.»  N. 

O  minimo  3,3  apresenta-se  junto  á  Costa,  entre  10"  e  15"  S. 
N'esta  época  o  vento  ao  S  do  equador  e  junto  á  costa  d'Africa  é  o 
mais  fraco  de  todo  o  anno. 

O  andamento  médio  correcto  em  toda  esta  região  é  igual  a  5,3 
milhas. 

O  vento  SO  do  golpho  (quatro  secções  desde  a  costa  do  Gabão 
ate  ao  meridiano  de  10"  0)  é  representado  pelo  andamento  corre- 
cto de  6,0  milhas ;  e  o  vento  SO  junto  á  costa  d' Africa,  desde  o 
equador  até  ao  parallelo  de  15°  S,  por  4,0  milhas. 

A  monção  SO,  propriamente  dita,  ao  N  do  equador,  (Ires 
secções  entre  5"  e  10"  N  e  10"  e  25"  O,  e  a  secção  entre  O"  e 
5°  N-e  10"  e  15°  O)  é  representada  pelo  andamento  correcto  de 
5,5  milhas. 

Finalmente  o  andamento  médio  das  paragens,  onde  o  vento  so- 
pra mais  ou  menos  do  SE,  è  igual  a  5,6  milhas. 

liegião  central.  —  N'esta  região  temos  124  derrotas  com  vento 
d  popa:  85  hollandezas  e  39  americanas. 

As  derrotas  médias  dos  dois  gmpos  dirigem-se  de  3°  e  5"  E, 
em  25°  S,  e  cortam  o  equador  por  21°  e  33"  O.  Estes  dois  grupos, 
como  na  época  já  estudada,  affastam-se  cada  vez  mais,  á  propor- 
ção que  se  aproximam  do  equador.  O  andamento  médio  correcto 
do  giupo  hollandez,  desde  25"  S  até  o  equador  é  igual  a  7,1  mi- 
lhas. O  máximo  7,8  nota-se  na  secção  junto  ao  equador  entre  15" 
e  20"  0;  o  minimo  vê-se  na  secção  meridional. 

No  grupo  americano,  mais  occidental,  o  andamento  médio  cor- 
recto, até  a  linha  A  C,  é  igual  a  7,7. 

O  máximo  8,5  fica  entre  os  parallelos  de  5"  e  10"  S,  e  20°  e  25°  O. 
O  minimo  6,6  na  secção  meridional. 

Vé-se  que  o  andamento  do  grupo  americano  excede  em  0,7  o 


do  hollandez;  este  excesso  pude  ter  a  mesma  explicação  que  de- 
mos para  os  meses  de  fevereiro  e  março. 

O  andamento  médio  de  toda  a  região  central  é  igual  a  7,'». 

Região  occidental.  —  Na  parte  que  fica  ao  S  do  equador,  temos 
2  grupos  de  derrotas  de  navios,  que  navegara  para  o  S.  geralmente 
de  bolina  folgada.  O  mais  oriental  compõe-se  de  IGi  navios;  123 
hollandezes  e  39  americanos.  A  derrota  média  deste  grupo  corta 
o  equador  entre  21  e  22°  O,  e  vem  atravessar  o  limite  meridional 
do  vento  SE  por  27"  0. 

O  máximo  8,7  fica  entre  5"  e  10°  S,  e  25"  e  30"  0;  o  minimo 
6,5  na  secção  meridional.  O  andamento  médio  correcto  de  todo 
este  grupo  é  igual  a  7,6  milhas. 

O  grupo  occidental  compõe-se  de  70  navios ;  47  americanos  e 
23  hollandezes ;  coita  o« equador  entre  27"  e  28"  O,  e  o  parallelo 
de  20"  S  por  33"  0.  O  andamento  médio  correcto  deste  grupo  é 
igual  a  7,4  milhas. 

Nota-se  aqui  uma  grande  differença  para  menos  na  2.''  secção 
quando  comparada  com  a  correspondente  do  grupo  oriental;  a 
única  explicação  plausível  deste  facto  ainda  è  a  que  dêmos  no  ar- 
tigo antecedente.  Se  a  esta  secção  applicassemos  o  coeíTiciente  1,4 
de  bolina,  que  mais  conviria  a  este  caso,  teríamos  o  andamento 
de  8,9  em  vez  de  7,7,  e  este  viria  a  ser  o  máximo  de  todo  o  gru- 
po, o  que  concordaria  perfeitamente  com  o  do  grupo  oriental. 

Á  região  occidental  ainda  pertencem  os  andamentos  8,6  e  7,5 
da  continuação  do  grupo  americano  da  região  central  e  os  anda- 
mentos 6,2  e  3,1  do  grupo  análogo  hollandez.  Assim  o  numero  que 
representa  a  força  do  geral  SE  na  região  occidental,  é  igual  a  7,3. 

Pondo  de  parte  todas  as  secções,  onde  o  vento  parece  soprar 
mais  ou  menos  do  quadrante  SO,  resulta  o  numero  6,9  para  re- 
presentar o  andamento  médio  correcto  do  geral  SE;  numero  exa- 
ctamente igual  ao  que  achámos  em  fevereiro  e  março. 

Parece  pois  ser  a  intensidade  do  geral  SE  muito  constante  em 
todo  o  anno,  visto  termos  achado  um  numero  idêntico  nas  duas 
épocas  em  que  as  circumstancias  mais  concorrem  para  diversifi- 
cal-o.  Outro  tanto  se  não  verifica  no  geral  NE ;  ahi,  como  vimos,  os 
andamentos  médios  nas  duas  épocas  difíerem  entre  si  de  0,7  milhas. 

As  posições  relativas  das  paragens  de  maior  intensidade  tam- 
bém são  sensivelmente  as  mesmas  no  geral  SE  nas  duas  épocas 
alludidas,  emquanto  no  geral  NE  variam  extraordinariamente. 

A  estampa  apresenta  uma  região  do  geral  SE,  onde  a  força  é 
superior  á  correspondente  ao  andamento  de  7,5  milhas  a  um  largo. 


BRITO  CAPELLO. 


Aíjosto  f  iSeteiiibro. 


XIII 


MAGNETISMO  TERRESTRE 


1801 
DIAS 


MoJias  liasj^^'^ 

(1ecjd.'is.  .n]» 

iMoilia  mensal 


DECLINAÇÃO   O 


Janoiru 


Horas  do  obsoivalorio 


8  da  manhS 

-' 

8', 8 
5  .8 
(i,U 

5  ,S 

5,í 

-  ,3 
Cl  ,-2 

.1  .3 

3,1 
li.l 

'■>  ,t 
4,9 

'■>  ,9 

,■; .:! 

(1  ,i; 

5.8 
.")  ,9 
4   7 

4,2 

21 
21 

°6',I9 
5,87 
5,2-2 

II  ,7 
10,1 
11  ,2 
9  ,li 
9,4 
9  ,(! 

9,:i 

10  ,f. 

8,0 
8,5 
8, ti 
9  ,0 

12,1. 

10,7 


8',90 
9  ,84 
10  ,05 


Media  mensal    2I'>7',G8 


Variações 
(liarias 


■0',1 
-2,6 


5,8 
4,9 
4,6 


Fovprriro 


Horas  do  observatório 


21°  4',5 
6,0 
4.7 


4,:í 

4,0 
3,9 
3  ,G 
3,2 
3,6 
C,l 
3,7 
5,1 
3,8 
2,8 
3,7 
2,3 
3,9 


3  ,89 
21"  4  ,45 


10  ,2 
9,0 
10,1 
13  ,9 
11,1 
12  ,2 
H  ,1 


9,6 
7,6 
8,8 
8,8 
8,4 
H  ,0 
9,7 


21»  9',86 
9  ,72 
8,82 

21°  9  ,'.9 


Variações 
diárias 


3 ',9 
4.1 
4  .2 


8,8 
4,5 
7.5 


5  ,0 

6  .0 

4  ,7 


5',20 
4,98 
4,93 


Media  mensal    21»  6',97 


Marío 


Horas  do  ol)servatorio 

__^_ 

.-    ^_^— - 

Variações 

diárias 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

21»  5',4 

21°ir,3 

5.9 

4,1 

10  ,3 

6  2 

2,8 

8  ,9 

6,1 

3  .0 

8,7 

3,7 

6  ,'> 

12  ,9 

6  ,3 

3  .9 

11)  ,i; 

6.7 

8  ,2 

13  ,0 

0  ,8 

1  ,0 

1-2,0 

8.0 

1  .6 

M  .8 

10  .2 

3,0 

16,1 

13,1 

8,5 

12  ,7 

4,2 

6,1 

12  ,5 

6,4 

3,'t 

12.7 

9  .3 

2  ,0 

H  ,3 

9  ,5 

3,7 

13.1 

9  ,4 

2  5 

H  ,0 

8.5 

2  ,;í 

10,9 

8.4 

0  ,0 

13  ,2 

13  ,2 

4,3 

13,0 

8,3 

0,3 

11  ,1 

10.8 

0,3 

11  .2 

10,9 

20  59,9 

10  .8 

10,9 

21.  0,5 

10  .3 

10  ,0 

3,8 

13.7 

1 1  ,9 

1  ,4 

12,8 

11  ,4 

1  ,3 
1  ,1 

9,9 
13,2 

8,6 
12,1 

1  .6 

14  ,6 

13,0 

2,1 

10,8 

8,7 

4,3 

13,7 

9,2 

21»  4',24 

21»  H',76 

7',32 

3,34 

12,49 

8  ,93 

1  ,53 

12  ,21 

10  ,68 

21"  3  .03 

21°  12, 13 

9,10 

INCLINAÇÃO  N 

Janeiro —  Fevereiro — Março 

Horas  do  observatório 

2  da  larde     2  da  tarde     2  da  lai'de 


CO»  16  ,40 


Extremas  das  mezes  < 


(máxima 21»  12/,4  em  27  ás  2  t. 


variação  inaxima  . 


Declinação 

Fevereiro  Marçii 

1"  13',9  em  10  ás  2  t 21»  16', 1  em  10  ás  2  l, 

2,3.    28  .  8  m 20.  59  ,9   .    23  .  8  lu. 

11  ,6 16,2. 

Declinações  absolutas 

Janeiro  

fevereiro 

Marro 


Períuibacões 


Janeiro     em  :  1,  13,  16  e  26 

Fevereiro    •     1,  2.  9,  10.  11.  12  e  13  . . . 
Marco         .     5,  6,7,  8,  10,  11,  12,  19.: 


As  leituras  ás  8  horas  da  manhã  e  2  da  tarde  são  deduzidas  do  registro  photographico  do  declinoraetro. 


EPOCHA 
1864 


Janeiro  26  . . 
Fevereiro  26 
Março  29... 


INTENSIDADE    MAGNÉTICA 


12°,  10 
U",13 
13»,60 


Tempo 
medio 
de  uma 
oscilla- 
ção  O 


,48331 
,49346 


Lo^;. 

9.2292944 
9.2292970 

9.2279993 
9.2280004 

9  2275325 
9.2273322 

Intensidade  med 

da  componfTile 

horisontal 


4,82136  (  ,  „.,,,,. 

4,82136  í  *'^-"'' 

4,81343  j  /  oirtin 

LUní-x  4,813.3 


9,72668 
9,72613 
9,70683 


4,48ill 
4,48416 
4,47527 


(■)   O  tempo  medio  de  uma  oscillação  é  correcto  da  marcha  do  chronometro,  temperatura,  torsão,  ano,  e  acção  inductora  terrestre,  e  deduzido  da  media  de  24  series  de  100  oscillaçBes. 
Os  resultados  são  reduzidos  á  temperatura  del°,7  (33°  Farli.) 
Na  observação  dos  desvios  segue-sc  o  metbodo  do  sr.  Lamont. 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

MARÇO 

1864 

i                                                                        BAROGRAPHO 

1.=* 

1 
1 
2/ 

1 
3.^ 

4." 

3.^ 

6/ 

7.^ 

8.^ 

9/ 

10.^ 

U.'' 

Meio  dia 

i.^ 

2.* 

1 

751,4 

750,8 

750,3 

750.5 

750,1 

750,0 

749,9 

750,0 

750,0 

750.0 

730,2 

750,4 

730,0 

750,0 

2 

52,6 

52,4 

52,0 

61,9 

52,1 

32,1 

52,4 

32,7 

53,0 

53,2 

53,3 

52,6 

52,3 

52,0 

3 

49,4 

48,9 

48,5 

48.1 

48,0 

47,9 

48,0 

48,0 

48,0 

47,8 

47,9 

47,5 

46,5 

45,9 

4 

44,1 

43,5 

43,3 

43,2 

43,1 

42,9 

42,4 

42,3 

41,3 

41,0 

40,3 

39,3 

37,9 

36,7 

5 

36,1 

36,0 

35,9 

35,9 

36,1 

36,3 

37,3 

38,4 

39,7 

40,8 

41,7 

43,1 

43,8 

45,3 

G 

51,2 

51,0 

50,8 

50.8 

50,9 

31,0 

61,4 

51,7 

32,1 

32,3 

52.2 

51,8 

51.4 

51,2 

7 

50,9 

50,4 

30,1 

49,7 

49,6 

49,5 

49,5 

49,5 

49,6 

49,3 

49,5 

48,7 

48,1 

47,6 

8 

46,3 

45,8 

45,2 

44,9 

44,4 

44.0 

43,8 

43,3 

43,2 

42,9 

43,0 

43,0 

42,9 

43.0 

9 

44,7 

44,3 

43,9 

43,9 

43,9 

44,1 

44,0 

44,8 

45,6 

46,3 

46,5 

40,6 

47,2 

47,3 

10 

53,0 

53,0 

32,9 

33,2 

33.4 

53,8 

54,3 

54,7 

55,1 

53,6 

33,9 

56,3 

50,2 

56,1 

11 

738,6 

758,7 

738.6 

738,6 

739,0 

739,3 

759,7 

760,1 

760,6 

760,8 

700.8 

700,8 

700,2 

759,9 

12 

60,8 

60,6 

60,4 

60.4 

60,6 

00,8 

61.1 

61,3 

61,8 

61,7 

01,8 

61,2 

00,7 

00,4 

13 

61,4 

61,3 

61,0 

61,1 

01,1 

61.2 

61,3 

01,8 

61,9 

61,9 

01,9 

01,3 

01,0 

00,8 

14 

60,9 

60,4 

60,2 

60,1 

60,1 

00,4 

60,8 

60.7 

61,0 

00,9 

00,7 

60,0 

39,4 

39,0 

15 

57,2 

56,7 

36,1 

33,8 

33,7 

35,8 

35,9 

56,1 

56.2 

36,0 

33,7 

55,2 

31,0 

34,1 

16 

52,3 

51,8 

51,1 

51.0 

51,0 

50.9 

51,2 

51,7 

51,8 

52,0 

51,8 

51,1 

30,0 

50,2 

17 

50,0 

49,9 

49,7 

49,7 

49,3 

49,8 

49.9 

50,0 

50,1 

60,0 

49,9 

49,6 

49.0 

48,8 

18 

48,2 

47,0 

47,1 

46,7 

46,3 

45,9 

46,0 

45,4 

44,9 

44,3 

43,3 

42,3 

41,0 

40,0 

19 

36,0 

35,3 

35,0 

34,8 

33.0 

35,2 

35,5 

36,1 

36,8 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

30,6 

20 

30,8 

30,8 

31,0 

31,3 

31,7 

32,2 

32,3 

32,9 

33,4 

33,5 

33,5 

33,4 

33,3 

33,3 

21 

736,0 

736,0 

735,9 

736,0 

730,2 

736,5 

736,8 

737,0 

737,2 

737,5 

737,5 

737,3 

737,3 

737,1 

22 

39,4 

39.3 

39,2 

39,1 

39,3 

39,0 

40,0 

40,2 

40,7 

40,8 

40,7 

40,7 

40,5 

40,1 

23 

41,6 

41,6 

41,6 

41,7 

41,8 

41,9 

42,4 

42,8 

43,4 

43,0 

43,8 

43,6 

43,3 

43,7 

2i 

46,3 

46,3 

46,4 

46,7 

47.0 

47,7 

48,3 

49,0 

49,7 

50,1 

50,2 

50,5 

30,4 

30,5 

25 

53,3 

53.1 

53,0 

52,9 

32.9 

33.0 

33,4 

33,7 

34,0 

54,3 

54,2 

34,1 

3'i,l 

33,8 

26 

53,2 

52,7 

52,3 

51,9 

31.5 

51,4 

51,3 

51,1 

51,3 

51,1 

50,4 

49,8 

49,1 

48,7 

27 

48,3 

48,2 

47,9 

47,9 

47,9 

48,1 

48,6 

49,0 

49,4 

49,3 

49,0 

49,8 

49,9 

30,0 

28 

53,2 

52,9 

32.8 

32,9 

32,9 

33,4 

53,8 

53,9 

54,1 

34,3 

34.3 

53,9 

33,7 

33,3 

29 

54,0 

53,8 

33.3 

33,3 

3:1.3 

33,() 

34,0 

54,0 

54,4 

34,4 

54,3 

54,1 

33,8 

53,7 

30 

5i,4 

54,1 

53,8 

53,8 

33,9 

53,8 

54,0 

54.4 

54,6 

54,7 

54,7 

54,6 

34,3 

34,0 

31 

55,2 

55,2 

34,9 

33,0 

55,1 

35,4 

55,8 

56,2 

36,8 

36,9 

56,8 

56,8 

56,6 

30„3 

il.',... 

747,97 

747,01 

747,33 

747,21 

747,16 

747,10 

747.30 

747,34 

747,78 

747,90 

748,03 

747.93 

747,63 

747,33 

Mcdiís  "ias  ja  . 
detadas.  j 

751,02 

751, .30 

731,02 

730,95 

751,00 

751.15 

751,41 

731,63 

751,85 

731,83 

731,66 

751,21 

750,68 

730,3! 

la.' ... 

748,63 

748,47 

748.30 

7i8.:n 

748,:)6 

748,58 

748,96 

749,21 

749,60 

749,73 

749,68 

749,58 

749,:!8 

7V.I,22 

Hfdias  do  mpz.  .  .  . 

749.38 

749,11 

7V8,86 

748,81 

748,8,3 

7 '18, 93 

749,24 

749.45 

749,74 

749,84 

749.79 

749,37 

749,24 

749,03 

XV 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

MAK(;0 

' 

3/ 

i/' 

!>.^ 

6.^ 

7." 

8." 

9." 

10.^ 

H." 

Meia 
noite 

Medias 

Ma\ima 
absoluta 

Minima 
alKsoiuta 

Va- 
riação 

1864 

749,9 

750,1 

750,4 

751,0 

751,5 

752,1 

752,6 

752,7 

752,8 

752,7 

750,82 

752,7 

749,9 

2,8 

1 

51,9 

51,9 

51,8 

51,7 

51,9 

51,8 

51,6 

51,2 

50,7 

50,1 

52,05 

53,3 

50,1 

3,2 

2 

45,2 

44.8 

44,6 

44,6 

44,5 

44.4 

44.6 

44,4 

44,4 

44,3 

46,51 

49,9 

44,3 

5,6 

3 

36,3 

35,9 

35,9 

36,0 

36,0 

36,1 

36,4 

36.4 

30,2 

36,2 

39,30 

44,2 

35,9 

8,3 

4 

46,0 

47,0 

47,7 

48,6 

49,5 

50,3 

50,9 

51,1 

51,3 

51,2 

43,33 

51,3 

35,9 

15,4 

5 

51,0 

51,0 

51,0 

50,8 

50.8 

50.6 

50,9 

51,0 

51,0 

50,9 

51,21 

32,5 

50,6 

1,9 

6 

47,3 

46,9 

47,1 

46,9 

47.0 

47,4 

47.4 

47,3 

47.5 

40,8 

48,52 

30,9 

46,8 

4,1 

7 

42,9 

43,2 

43,5 

43,7 

43,9 

44,3 

44.0 

44,8 

4o,0 

44,9 

44,02 

40,6 

42,9 

3,7 

8 

48,1 

48,7 

49,3 

50,0 

50,7 

51,3 

51,7 

52,3 

52,5 

52,6 

47,55 

52,6 

43,8 

8,8 

9 

56,2 

50.5 

56,8 

57,0 

57,4 

58,1 

58,3 

58,5 

58,0 

58,5 

55,81 

33,0 

52,8 

5,8 

10 

739,8 

759.0 

759,5 

759,9 

700,2 

760,5 

700,8 

700,9 

760,9 

760,9 

759,94 

700,9 

738.6 

2,3 

11 

00,1 

59,9 

60,0 

60,4 

00,9 

61,2 

01,4 

61,5 

61,4 

61,3 

60,91 

01,8 

39,9 

1,9 

12 

60,4 

60,2 

60,4 

00,6 

00,8 

01.0 

61, 4 

61,5 

61.4 

61,3 

61,18 

62,0 

60,2 

1,8 

13 

58,0 

58,3 

58,2 

58,2 

58.1 

58.1 

57.9 

57,8 

57,4 

57,3 

59.33 

01.1 

57,3 

3,8 

14 

53,6 

53,3 

53,1 

52,7 

52,8 

52,8 

52,9 

52.8 

52,8 

52,8 

54,61 

57,2 

52,7 

4,5 

13 

49,8 

49,8 

49,8 

49,9 

50,2 

50,5 

50,6 

50,7 

50,3 

50,1 

30,85 

52.0 

49.8 

2,8 

16 

48,6 

48,6 

48,5 

48,0 

48,8 

49.1 

49,2 

49,2 

49,1 

48,7 

49,35 

50.1 

48,4 

1,7 

17 

39,3 

37,6 

37.9 

37,9 

37,9 

37,9 

37,9 

37.8 

37,2 

30,6 

41,97 

48,4 

36,6 

11,8 

18 

36,3 

35,7 

35,0 

34.3 

33,4 

31.9 

30.6 

29,4 

30.2 

30,7 

34,66 

37,1 

29,4 

7,7 

19 

33,4 

33,9 

34,1 

34.5 

34.8 

35.2 

35.5 

35,5 

35,9 

36.0 

33,43 

36,0 

30,8 

5,2 

20 

736,9 

737,1 

737,4 

737,5 

738,0 

738,0 

738,8 

739.0 

739,3 

739,4 

737,35 

739,4 

735,9 

3,5 

21 

39,8 

39,9 

39,9 

40,1 

40,3 

41,0 

41,3 

41,4 

41,3 

41.5 

40,26 

41,5 

39,1 

2.4 

22 

43,7 

43,7 

44,1 

44,1 

44,4 

44,9 

45,2 

45.6 

45,9 

46,1 

43,53 

46,1 

41,6 

4.5 

23 

50,3 

50,9 

51,2 

51,0 

51,9 

52,0 

52,8 

52,9 

53,2 

53,2 

50,00 

53,2 

46,2 

7.0 

24 

53,7 

53,7 

53,7 

53,8 

53,7 

53,9 

54,0 

54,1 

53,9 

53,6 

53,66 

54,3 

52,8 

1.5 

25 

48,6 

48,3 

48,0 

48,0 

48,3 

48,0 

48,5 

48.5 

48,2 

47,8 

49,94 

53,4 

47,8 

5,6 

20 

50,1 

50,1 

50,4 

51,0 

61,5 

52,3 

52,7 

53,0 

53,2 

53.4 

50,07 

53,4 

47,9 

3,3 

27 

53,4 

53.4 

53,6 

53.8 

54,2 

54,3 

54,5 

54,4 

54,3 

54.2 

53,74 

54,5 

52,8 

1,7 

28 

53,4 

53,6 

53,7 

53,8 

54,1 

54,5 

54,5 

54.4 

54,5 

54,5 

53,99 

54,5 

53,4 

1,1 

29 

53,8 

53,8 

o3,9 

54,2 

54,4 

54,8 

55,0 

55,2 

55,4 

55,4 

54,37 

53,4 

53,8 

1,0 

30 

56,1 

56,2 

56,5 

56,7 

57,0 

57.7 

58,1 

58,4 

58.4 

58,5 

50,52 

38,5 

54,9 

3,0 

31 

747,48 

747,60 

747,81 

748,03 

748,38 

748,04 

748,89 

748,97 

749,00 

748,82 

747,91 

751.26 

745,30 

3,96 

l.M 

749,98 

749,68 

749,65 

749.70 

749,79 

749,82 

749,82 

749,71 

749,68 

749,57 

750,02 

752,72 

748,37 

4,35 

"'  l     das  décadas 

749,07 

749,15 

749,31 

749,51 

749,80 

750,29 

750,49 

750,63 

750,71 

750,69 

749,40 

751,29 

747,84 

3,45 

3.") 

748,85 

748,82 

748,94 

749,09 

749,34 

749,01 

749,76 

749.80 

749.83 

749,73 

749,32 

751.74 

747,19 

4,55 

Medias  do  mez 

XVI 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

MARÇO 
1864 

THERMOGRAPHO 

1.^ 

2.» 

3.^ 

l'-* 

5.-'' 

6.^ 

7.* 

s.--' 

9.^ 

10.' 

•li.-" 

Melo  dia 

•1.'' 

2/1 

1 

iO.6 

11.3 

11,4 

11,4 

11.3 

11,8 

11,2 

12,0 

12,0 

13,0 

12,8 

10,8 

11.9 

12,9 

2 

12,8 

12,9 

13.1 

13,2 

13,1 

13,2 

13,2 

13,4 

13,8 

li,4 

14,8 

13,1 

13.1 

li.9 

3 

12.4 

12,0 

11,6 

11,0 

10.8 

10,3 

10,1 

10,6 

H.l 

11,3 

12,9 

14.2 

li.7 

li. 8 

4 

12.3 

12.4 

12,0 

11,9 

11.8 

11,9 

12,0 

12,1 

12.6 

13,3 

13,9 

13.0 

12.3 

13.6 

5 

12,3 

12,3 

12,0 

12,1 

12.0 

11,8 

11,9 

13,1 

13.3 

13,8 

13,3 

12.7 

13.Í 

12,6 

0 

11.9 

11,9 

12,7 

12,6 

12.8 

12,9 

12,9 

13,3 

13,8 

14,3 

14,7 

11,2 

l't.7 

14.3 

7 

13.0 

12,8 

13,0 

13,1 

13.0 

13.0 

12,8 

13,2 

13,3 

14,7 

13.0 

1  i.7 

14.9 

li.8 

8 

12,8 

12.7 

12,8 

12,8 

12.8 

12,8 

12,9 

12,7 

13,3 

13,7 

13,7 

1 2.9 

13,0 

13.6 

9 

11,0 

10,9 

10,6 

9,9 

8,8 

9,8 

9,1 

10,0 

10,8 

10,3 

12  2 

12.7 

U.6 

12,2 

10 

9,1 

9,1 

8,7 

7,9 

7.9 

7,7 

7,8 

9,0 

10,0 

11,0 

11.3 

12,3 

11,2 

12,2 

11 

8,1 

7..J 

7,0 

7.1 

7,2 

0,9 

6,9 

8,3 

9,0 

9,9 

10,8 

11,4 

12,0 

12,5 

12 

8,9 

8,9 

8.8 

8,9 

8,5 

8,3 

8,4 

9,2 

10.7 

12,4 

12.7 

13.3 

li,l 

li,4 

i:} 

10,3 

10,2 

10,1 

9,8 

9,1 

8,6 

8,8 

10,1 

10,3 

10,9 

12,1 

13.3 

li,4 

13.2 

14 

10,9 

10,3 

10,4 

8,9 

8,0 

7,7 

8,4 

9,0 

10,7 

11.4 

12,'i 

13,7 

li,6 

13,8 

i;í 

10,6 

9,9 

9,4 

8,8 

8,4 

8,0 

7.6 

8,9 

10,4 

11,2 

12,3 

13,3 

11,8 

13,4 

IG 

11,4 

11,0 

10,8 

10,1 

9,7 

9,6 

9,7 

10,1 

10,9 

13,2 

13,4 

14,7 

15,9 

10.0 

17 

11,9 

11,2 

10,6 

10,3 

9,7 

9,5 

9.3 

9,7 

11,1 

12,4 

13,8 

14,7 

li, 7 

13,0 

18 

12,3 

12,3 

12.0 

12,6 

12,3 

12,3 

12,8 

13,0 

13.4 

13,7 

13, í 

13,3 

12,0 

12  2 

19 

11,0 

11.7 

10.0 

11.7 

11,3 

11,3 

11,0 

11,3 

12,6 

13,1 

12,3 

13.3 

12,0 

13,3 

20 

10.0 

10.0 

9.8 

10,3 

11,0 

10,7 

10,8 

11,7 

12,3 

12.9 

13,3 

12,7 

13,8 

13,2 

21 

11,7 

11,7 

11,0 

11,7 

11,7 

11,4 

11,7 

11,0 

12,3 

12,3 

13,4 

13.1 

13.4 

13,2 

22 

H.8 

11,7 

11.3 

11.3 

11,0 

10,6 

10.4 

10,9 

11,0 

13,2 

13,6 

13,7 

li.l 

li.S 

23 

10,0 

10,4 

10.3 

10,4 

10,0 

9,8 

9.9 

9,7 

9,8 

11,2 

11,2 

11,S 

12.0 

11.6 

24 

9,8 

9,8 

9.9 

9.4 

9.1 

9.6 

9,3 

10,9 

11,3 

13,6 

14,3 

13,7 

11. '1. 

M,2 

25 

ll.l 

11.1 

11.1 

11.0 

10,9 

10,0 

10,8 

11,0 

12,5 

11,0 

12,3 

13,4 

13.0 

14,8 

20 

10,2 

10,2 

10.0 

9,8 

9.4 

9  2 

9,3 

9,4 

10,2 

10,3 

10.8 

11,1 

11,7 

11,9 

27 

8,1 

7.2 

0,8 

7,1 

6,7 

6,0 

0,2 

0.0 

7,8 

8,4 

9.4 

9,2 

9,5 

9,0 

28 

',8 

7,8 

7,0 

'•" 

8,0 

8,0 

8,2 

9,0 

10.6 

11,2 

11,8 

12,7 

13,0 

12,9 

29 

10,0 

10.3 

10,0 

10,4 

10,4 

10,'i. 

10,2 

10,S 

11,0 

11,7 

12,3 

12,8 

12,9 

13,0 

.10 

10.4 

10,6 

10,4 

10.2 

10,1 

10,2 

10.1 

11,1) 

12,0 

12,7 

13,3 

r<.2 

li, 3 

14,4 

:tl 

11,1 

10,9 

10,9 

11,0 

10,9 

10,7 

1 1 ,0 

10,9 

12,8 

14,0 

13,4 

i:í,'i 

13,9 

10,4 

li.'  .. 

11.82 

11.83 

11,79 

11,39 

11,43 

n,:>2 

11.39 

II. 9V 

12,32 

13,00 

I3.'»S 

13,20 

13.3Í, 

13,39 

Medias  das  |    . 
df radas  •  1       ' 

10,00 

10,4:1 

10,00 

9.89 

9,32 

9,:ii 

9,'i:) 

10,19 

11,16 

12.11 

12,69 

13,'i3 

13,93 

14.32 

10,29 

10,17 

10.08 

10,00 

9,8 '1 

9,08 

9,73 

10,11 

11,03 

11.78 

12,:í8 

12.83 

13.21 

13,26 

Medias  do  mn  .  .  . 

10,90 

10,K0 

10,01 

10,48 

10,23 

10,13 

10,18 

10,73 

11,:í6 

12,28 

12,91 

13,17 

1,3,30 

13,71 

TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 
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riIIilRMOORAPPIO 


14.9 

13,-2 
13,0 
14,1 
14.9 

i:j,i 

12,3 
12.2 
13,1 
14,9 
13,4 
15,2 
lo,(i 
17,4 
14,7 
12,4 
13,1 
12,0 
13,0 
14,4 
10,6 
14,3 
14,1 
12,3 
8,3 
13,3 
12,7 
14,4 
13,6 

13,69 
14,38 
13,06 
13,69 


13.2 

14.:; 

13,6 
li.7 
13,7 
14.0 
14,3 
13.1 
11,3 
12.5 
13,7 
15,1 
13.9 
16,1 
17,3 
18,0 
13,9 
12,4 
12,0 
11,2 
12,7 
14,3 
11,3 
14,4 
13,6 
12,2 
8,8 
12,0 
11,9 
14,3 
13,2 

13,73 
14,62 

12,84 
13.70 


12,9 
14,0 
13,3 
14,7 
13,4 
13.« 
14,3 
12,9 
11.6 
11,4 
13,1 
13,7 
10,1 
16,3 
16,1 
18,4 
14,1 
12.3 
12,7 
11.8 
12,8 
14,0 

9,8 
13,9 
13.5 
11,8 

9,7 
13,2 
11,8 
14,0 
14,7 

13,43 
14,48 
12,65 
13,49 


12,3 
13,4 
13,1 
13,8 
12,4 
12,9 
13,8 
12,7 
10,9 
10.2 
11,3 
12,3 
13,1 
14.1 
13,7 
17,0 
13,8 
12.2 
12.0 
12.2 
12,4 
13,6 
10,1 
13,3 
13,1 
10,8 
9.2 
12,4 
11,8 
12,9 
13,7 

12,77 
13,61 
12,14 
12.82 


12,4 
13,0 
14.4 
13,9 
12,1 
13,1 
11,6 
12,3 
10,4 

9,8 
10.4 
11.6 
14.2 
12,7 
14,4 
10,7 
13,6 
12,1 
11,8 
12,3 
12,5 
12,9 
10,9 
12,7 
12,0 
10,1 

8,6 
11,5 
11,4 
11,8 
12.4 


12,30 
12,98 
11,53 
12,25 


12.6 
12,9 
14,3 
13.8 
11,9 
13,1 
12  2 
11,3 
10,1 
9,8 
10.0 
11,0 
12,9 
12,4 
13,4 
16,3 
12,9 
12  2 
11,3 
12,3 
12,3 
12,4 
10,6 
12,3 
11,6 
9,3 
8,2 
11.0 
11,1 
11,3 
11,6 


12,20 
12,49 
11,10 
11,90 


12,7 
13,0 
13.8 
13,0 
11,8 
13,0 
13.2 
11,9 
9,9 
9,4 
9,7 
10,8 
12,6 
12,1 
13,3 
15,7 
12,8 
12  2 
12.0 
12,0 
12,2 
12,1 
10,4 
12,0 
M,4 
9,6 
8,0 
10.8 
10,8 
11,3 
11,3 


10.^ 


12,17 
12,34 
10,90 
11,77 


12,7 
12,9 
13.3 
13.1 
11,9 
12.6 
12,3 
12,0 
9,3 
9.2 
9,3 
10.3 
12,1 
11,6 
12,8 
13,4 
12.2 
11.8 
12.2 
11,9 
11,8 
11,4 
10,3 
11.9 
11,1 
9,0 
8.2 
10,9 
10.7 
11,3 
11,1 


11.^ 


11,97 


12.9 
13,0 
12,9 
13,2 
12,1 
13,1 
12,7 
11,3 
9,1 
8,8 
9,3 
10,3 
11,4 
10.7 
12,4 
13,7 
12  2 
11,9 
11,6 
12,0 
11,8 
11,3 
10,3 
11,6 
10,7 
8,6 
8,0 
10,7 
10,7 
11,3 
11,0 


Meia 
noite 


11,91 


12,00       11,57 


10,70 
1 1,53 


10,33 
11,32 


13,0 
12,6 
12,7 
13,0 
12,3 
13,1 
12,4 
11,2 
9,1 
8,5 
9,2 
10,4 
11,4 
11,1 
11,3 
12,7 
11,7 
11,8 
10.9 
11,7 
11,8 
10,9 
9,7 
11.3 
10,3 
8,3 
8,0 
10,7 
10,6 
11,2 
10,9 


11,79 
11,24 
10,37 
11,11 


Medias 

12.22 

Máxima 
absoluta 

13,5 

13,63 

15,2 

12,94 

15,6 

12,98 

14,7 

12,58 

14,2 

13,32 

14,7 

1.3,48 

13,1 

12,72 

i3,7 

10,60 

13,2 

9,S8 

12,6 

9,77 

13,7 

11,20 

13,1 

12,10 

16,1 

11,89 

16,0 

12,17 

17,3 

13,69 

18,4 

12,33 

13,3 

12.52 

14,9 

12,02 

14,0 

11,80 

13,9 

12,27 

13,8 

12,36 

15,0 

10,56 

12,8 

11.99 

14,5 

11,96 

14,8 

10,25 
8,02 
10,55 
11,30 
12,01 
12,70 


12,43 
11,93 
11,27 

11,86 


12,6 
10,1 
13,6 
13,4 
14,9 
16,4 


Miiiinia 
[ibsoliila 


14,25 
15,53 
13,81 
14,51 


9.7 

12,7 

10,1 

11,8 

11,8 

12,6 

12,7 

10,2 

8,2 

7,7 

6,6 

8,0 

8,4 

7,7 

7.3 

9,3 

9.2 

12.0 

8,5 

8,9 

11,2 

10,2 

9,0 

8,9 

10,5 

8,4 

6,0 

7.2 

10,0 

9,8 

10,4 


Va- 
riação 


MARÇO 

1864 


10,75 

8,59 
9,24 
9,32 


3,8 
2,3 
3,3 
2,9 
2.4 
2,1 
2.4 
3,5 
3,0 
4.9 
7,1 
7,1 
7,7 
8,9 
10,0 
9,1 
6.1 
2,9 
5,3 
3,0 
2.6 
4,8 
3,8 
5,6 
4,3 
4,2 
4,1 
6.4 
3,4 
3,1 
6,0 


3,50 
6,94 
4,37 
4,99 


Mrdi.is 
das  décadas 


Medias  do  mez 


xvm 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICQ  EM  MILLIMETROS 

PSYCHROGRAPHO 

MARÇO 

18G4 

l.^ 

2.» 

3/ 

4/ 

5.^ 

6.^ 

7.^ 

8.* 

9.* 

10.* 

■11.^ 

Meio  dia 

•1.=' 

2.* 

1 

8,57 

8,26 

8,20 

8,33 

8,26 

8,21 

8,09 

8,69 

8,94 

8,82 

8,96 

9,20 

9,06 

9,67 

2 

10,48 

10,54 

10,83 

10,91 

10,83 

10,64 

10,33 

10,69 

10,70 

10,72 

10,47 

9,91 

9,77 

9,60 

3 

9,20 

9,03 

8,93 

8,90 

8,56 

8,47 

8,74 

8,80 

9,14 

9,38 

10,16 

10,30 

10,13 

10,08 

4 

10,00 

10,35 

10,05 

10,10 

9,92 

10,24 

10,05 

10.10 

9,98 

9,83 

9,72 

9.85 

10.30 

10,30 

o 

8,99 

9,38 

9,18 

9,30 

9,43 

9,43 

9,38 

9,93 

9,43 

9,76 

9,68 

9,00 

8,19 

8.94 

6 

8,63 

8,51 

9,01 

9,18 

9,72 

9,67 

10,03 

10,06 

10,16 

10,39 

10,13 

10,32 

10,38 

10,64 

7 

10,25 

10,37 

10,50 

10,57 

10,25 

10,39 

10,27 

10.28 

10,48 

10,52 

10,63 

10.80 

10.56 

10,47 

8 

8,95 

9,26 

9,97 

9,58 

10,26 

10,11 

10,44 

9.91 

10,48 

9,40 

9,82 

10,18 

9,08 

8,72 

'J 

6,34 

6,04 

6,69 

0,29 

0,50 

0,93 

0,99 

0.71 

7.27 

7,11 

6,66 

7,40 

7.97 

7,23 

10 

6,58 

6,44 

6,60 

6,52 

5,60 

5,57 

6,24 

7,12 

7,64 

6.82 

0,86 

0,94 

9.49 

6,32 

11 

6,48 

6,20 

0,12 

5,94 

5,06 

5,28 

5,41 

5,31 

0,19 

0.10 

6,22 

6.:;4 

5,28 

5, 11 

12 

5,59 

5,59 

5,31 

5,14 

5,07 

5,07 

5,12 

5,18 

5,95 

5,51 

5,79 

5,27 

3,67 

4,13 

13 

6,08 

5,93 

5,30 

5,38 

3,70 

3,34 

5,20 

5,30 

5,40 

5,73 

7,44 

6,45 

5.80 

4,95 

li 

6,05 

6,41 

6,13 

0,35 

0.03 

5,88 

5,70 

5,95 

6,05 

6,45 

0.63 

6.45 

5,68 

5,07 

lo 

,3,18 

5,65 

6,06 

5,77 

5,47 

0,03 

5,90 

5,70 

0,12 

6  22 

6,10 

6,45 

o,;íi 

5,79 

10 

6,33 

6,51 

0,70 

0,80 

0,78 

6,00 

6,44 

0,52 

0,87 

6.87 

6,40 

7,05 

7.06 

7.0J 

17 

7,57 

7,61 

7,48 

8,15 

8.04 

7,58 

7,25 

7,24 

7,07 

8,20 

8,32 

8,95 

9,62 

9,32 

18 

9,73 

9,88 

9,90 

9,80 

9.73 

9,73 

9,59 

9,47 

9,60 

9.41 

9,00 

9,85 

10,13 

9.18 

19 

8,18 

9,00 

8,09 

9,50 

8,63 

8,88 

8,70 

9,00 

9,86 

9,17 

9,38 

9,54 

9.4t) 

9,15 

20 

8,18 

8,57 

8,08 

8,14 

7,71 

8,02 

7,01 

8,29 

8,64 

8,38 

8,76 

8,75 

9.05 

8,70 

21 

9,00 

9,00 

8,82 

8,87 

9,00 

8,47 

9  22 

8,93 

9,14 

9.02 

9,09 

9.40 

9,37 

8,70 

22 

8,17 

7,90 

7,67 

7,43 

7,50 

7,99 

8,20 

8,63 

8,34 

8,57 

7,59 

7,04 

7,00 

7.06 

23 

8,19 

8,08 

8,26 

8,32 

8,30 

8,30 

8,37 

8,15 

8,20 

8,31 

8,70 

8,34 

8,07 

8.83 

24 

7,63 

7,63 

7,58 

7,88 

7.60 

7,54 

7,38 

8,38 

8,77 

9.10 

8.S0 

9,40 

9,30 

9,00 

2o 

8,63 

8,63 

8,49 

8,09 

8,74 

8,45 

8,06 

8.09 

9,54 

8,09 

8,03 

7.72 

7,38 

6.90 

2G 

7,40 

7,29 

7,40 

7,51 

7,41 

7,28 

7,33 

7,65 

7,60 

7,24 

7,27 

7,44 

7,07 

0,40 

27 

5,64 

3,97 

3,69 

5,28 

5,10 

5,42 

5,52 

5,84 

5,82 

5,22 

5,29 

6,16 

5.88 

6,18 

28 

6,18 

6,25 

6,39 

6,22 

0,25 

6,25 

6,25 

6.95 

7.28 

7.37 

7.51 

7,50 

7.48 

7,42 

29 

7,97 

7,58 

7,03 

6,12 

6,57 

6,46 

6,94 

7,27 

7.14 

7,'il 

6,94 

7,34 

0.94 

7.10 

30 

7,50 

7,62 

7,29 

7,41 

7,46 

7,28 

7,00 

7.37 

7,25 

7,05 

7,06 

6,89 

7.16 

6,88 

31 

8,26 

8,37 

8,25 

8,00 

8.02 

7.79 

7,80 

8,37 

8,18 

8,10 

7,24 

7,36 

7.23 

7,57 

li'.. 

8,80 

8,82 

9,00 

8,99 

8,94 

8,97 

9,08 

9,26 

9,42 

9,27 

9,31 

9,39 

9,29 

9.20 

Mídias  lias  Jj,  ^ 
diífadas . 

6,94 

7,13 

6,92 

7,11 

6,88 

6.84 

6,69 

6,80 

7,23 

7,20 

7,40 

7,51 

7.29 

0.87 

3."  .  . 

7.7« 

7,67 

7,54 

7,44 

7,43 

7„38 

7,47 

7,84 

7.93 

7,83 

7.59 

7,09 

7,65 

7,51 

Mídias  do  mn  .  .  . 

7,H4 

",H7 

7,H| 

7,83 

7,75 

7.72 

7,74 

7.9(i 

H,I9 

S,01) 

8.10 

8,|S 

8,00 

7,85 

XIX 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGIIROGRAPHO 

MARÇO 
1864 

3.^ 

4.^' 

5.^' 

6.'' 

7.» 

S.''' 

9.^ 

•10/ 

H.^ 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Uiuima 

Va- 
riação 

9,'tO 

10,40 

10,18 

10,30 

10,09 

10,34 

10,43 

10,67 

10,54 

10,61 

9,34 

10,67 

8,09 

2,58 

1 

9,o0 

9,33 

9,65 

9,61 

9,44 

9,39 

9,44 

9,39 

9,44 

9,32 

10,05 

10,91 

9,32 

1,59 

2 

io,o:j 

10.09 

10,69 

10,67 

10,43 

9,35 

9,33 

9,15 

9,39 

9,90 

9,54 

10,69 

8,47 

2,22 

3 

10,71) 

10.95 

10,70 

10.30 

10,36 

10,42 

10,06 

10,18 

10,00 

9,86 

10,18 

10,93 

9,72 

1,23 

4 

7,65 

7,40 

7,47 

7,83 

7,41 

7,42 

7,36 

7,33 

7,41 

8,14 

8,58 

9,93 

7,36 

2,57 

5 

1Q,6:} 

10,69 

10,81 

10,96 

11,10 

11,10 

10,39 

10,12 

10,86 

10,46 

10,17 

11,10 

8,51 

2,39 

6 

10,67 

10,38 

10,63 

10,69 

9,28 

9,70 

9,60 

9,38 

9,63 

9,19 

10,23 

10.80 

9,19 

1,61 

7 

7.83 

8,75 

7,99 

7,50 

8,23 

0.96 

6,83 

6,77 

6,63 

6,43 

8,75 

10,48 

6,43 

4,03 

8 

6,94 

7,67 

7.14 

7,20 

7,05 

6,64 

6,34 

6,68 

6,12 

5,81 

6,83 

7,97 

5,81 

2,16 

9 

G,:J2 

6,35 

7,00 

7,85 

7,20 

6,48 

6,85 

6.75 

6.53 

6,48 

6.73 

7,83 

5,57 

2,28 

10 

5,06 

4.58 

6,80 

6,30 

6.10 

5,70 

5,78 

5,77 

5.56 

5,73 

5,81 

6,80 

4,58 

2  22 

11 

3,92 

4,44 

6.1 7 

6,14 

5,53 

5,57 

5,78 

6,19 

6,19 

6.24 

5,36 

6,27 

3,67 

2,60 

12 

4,61 

4,87  . 

5,21 

5,71 

5,91 

6,45 

5,00 

5,54 

3,65 

5,75 

5,64 

7,44 

4,61 

2,83 

13 

5,28 

5.47 

3,63 

5,62 

5.09 

5,19 

5,67 

5,02 

5,84 

5,02 

5,83 

6,63 

5,02 

1.61 

14 

0.64 

6,99 

7,20 

6,82 

6,78 

6,64 

6,46 

6,38 

6,52 

6,51 

6,25 

7,20 

5,18 

2,02 

15 

6,27 

5,82 

5,82 

6,89 

6,47 

6,58 

7,07 

0,77 

6,58 

7,29 

6.65 

7,29 

3,82 

1,47 

16 

9,21 

10,77 

10,90 

10,70 

10,81 

10,06 

9,59 

9,31 

9,31 

9,23 

8.87 

10,90 

7,24 

3,66 

17 

9,81 

10,22 

10.02 

9,83 

9,23 

9,46 

9,18 

8,92 

8,02 

8,08 

9,31 

10,22 

8,02 

2.20 

18 

9.55 

9.72 

9,00 

8,36 

8,80 

8,87 

9,82 

9,45 

8,93 

8,14 

9,06 

9,86 

8,09 

1,77 

19 

9,70 

8,70 

9.32 

9.18 

9,51 

9,63 

9,43 

9,49 

9,35 

9,38 

8,81 

9,70 

7,61 

2,09 

20 

9,89 

9,42 

9,20 

9,18 

8,87 

8,87 

9,03 

9,16 

9,03 

8,47 

9,05 

9,89 

8,47 

1,42 

21 

8,08 

8,28 

8,47 

8,83 

8,86 

9,20 

9,13 

9,05 

8,«7 

8,74 

8,22 

9,20 

7,04 

2,16 

22 

8,54 

8,87 

8,43 

8,26 

7,44 

7,96 

8,08 

7,91 

7,81 

7,82 

8,30 

8,87 

7,44 

1,43 

23 

9,08 

9,00 

9,31 

9,13 

9,14 

9,00 

8,81 

8,75 

8,82 

.  8,30 

8,56 

9,40 

7,38 

2,02 

24 

7,30 

7,00 

6,95 

7,27 

7,83 

7,61 

7,37 

7,30 

7,56 

7,34 

7,92 

9,54 

6,90 

2,64 

25 

0,84 

6,67 

6,78 

7,03 

7,56 

7,13 

6,14 

5,31 

5,46 

5,28 

6,96 

7,67 

3,28 

2,39 

26 

6,15 

6,42 

4,78 

4,67 

5,46 

3,79 

5,93 

6,10 

6,45 

6,33 

5,67 

6,45 

4.67 

1,78 

27 

7,34 

7,05 

7.21 

7,23 

7,66 

7.49 

7.84 

7,36 

7,69 

7,69 

7,00 

7,84 

6.18 

1,66 

28 

6,83 

7.90 

7,84 

7,50 

7,16 

7,44 

7,50 

7,33 

7,34 

7,51 

7,22 

7,97 

6,12 

1,85 

29 

7,22 

6.35 

7,23 

7,28 

7,50 

7,68 

7,90 

8.04 

8,15 

8,21 

7,37 

8,21 

6,53 

1,66 

30 

8.13 

8,03 

7,91 

7,40 

7.38 

7,60 

7,53 

7,67 

7,85 

7.64 

7,83 

8,37 

7,23 

1,14 

31 

1 

8.98 

9,20 

9,29 

9,29 

9.06 

8,78 

8,69 

8,66 

8,66 

8,62 

9,04 

10,13 

7,85 

2,29 

l.M 

7,00 

7,16 

7,62 

7,60 

7,48 

7,41 

7,44 

7,34 

7,21 

7,14 

7,18 

8,23 

5,98 

2,25 

^^    í        Medias 
das  décadas 

7,78 

7,65 

7,63 

7,62 

7,73 

7,80 

7,75 

7,65 

7,75 

7,60 

7,65 

8,49 

6,66 

1,83 

3.= 

7,92 

7,99 

8.17 

8.15 

8,08 

7.99 

7.95 

7,88 

7,87 

7.78 

7,93 

8.94 

6,83 

2,11 

Medias  dn  nicz 

XX 


] 

HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO 

=  100 

MAEÇO 

1864 

1.^ 

PSYGHROGRAPÍIO 

2.» 

3.^ 

4.-^ 

a." 

6.^ 

7.'^ 

8." 

9/ 

10.=' 

11. =• 

Meio  dia 

l.' 

2.'^ 

1 

89,6 

81,8 

81,7 

82,8 

82,7 

79,3 

81,6 

82.3 

82,4 

79,0 

81,4 

94,8 

87,3 

86,8 

2 

93,2 

93,2 

96,3 

96,3 

96,3 

94,0 

92,8 

92,9 

90,8 

87,4 

83.6 

77,4 

76,4 

76,3 

3 

80,6 

86,4 

87,4 

91,0 

88,4 

90,8 

94,7 

92,3 

92,4 

93,7 

91,7 

83,4 

81,4 

80,4 

4 

93,8 

96,4 

96.4 

97,3 

96.3 

98,7 

96,4 

96,4 

91,5 

86,0 

82,1 

88,0 

96,4 

88,3 

S 

80,2 

87,7 

87,6 

90,1 

90,0 

91,3 

90,0 

88,0 

81,8 

83.1 

83,0 

82.4 

71,9 

82,4 

•  6 

83.1 

82.0 

82.3 

81.7 

87,9 

86.8 

90,3 

88,0 

86.2 

83.4 

81,4 

83,4 

82,7 

87,4 

7 

91.7 

93.9 

94,0 

94,0 

91,7 

92,8 

92,8 

90,6 

90.7 

8i,5 

83,7 

86,3 

83,7 

83,6 

8 

81.4 

84,8 

90,4 

86.8 

92,8 

91,6 

94.0 

90,4 

90,7 

80,7 

84,0 

91.7 

79,3 

75,3 

9 

64,8 

62,2 

70,2 

09,3 

76,9 

76,6 

81,4 

72,9 

73,0 

74,8 

62,7 

67.9 

78,3 

68,4 

10 

76,0 

74,6 

78,4 

8-2,1 

71,0 

70,7 

78,7 

86,4 

83,4 

69,3 

67,7 

63.3 

75,4 

59,3 

11 

80,3 

79,9 

78,3 

78,1 

74,0 

71,2 

72.4 

6i,7 

72,0 

67,0 

64,3 

62,7 

50,4 

50,0 

12 

63,6 

63,6 

62,9 

60,4 

61,4 

61,4 

62.3 

39,4 

61,9 

31,0 

52,3 

45,3 

30.6 

34,0 

13 

63.2 

63,8 

57,0 

39,0 

63,9 

63,8 

61.7 

o7,2 

56,7 

38,3 

70,7 

56,6 

47,3 

38,0 

14 

62,3 

68,6 

63,3 

74,3 

74.7 

74,4 

68,7 

66,4 

63,2 

64,2 

01,2 

54,9 

43,6 

37,9 

lo 

54,4 

62,0 

68,7 

68,0 

66,4 

74.8 

73,6 

66,8 

63,2 

62,3 

56,4 

55,7 

31,8 

44,4 

16 

62,7 

64,3 

69,0 

74,4 

73,3 

73,9 

71,7 

70.7 

70,3 

60,7 

55,6 

56.4 

52,3 

51,7 

17 

72,3 

76,7 

78,3 

83,9 

89,3 

83,4 

83.0 

80,3 

77,7 

76,3 

71,3 

72.2 

77,1 

73,4 

18 

'.U.'í 

91,3 

91,6 

89.0 

91,4 

91,4 

86,8 

84,8 

84,0 

80,7 

84.0 

83,1 

92,7 

80,3 

19 

80,0 

87,3 

88,1 

92,3 

86,3 

88,6 

83,4 

89,9 

90,4 

81,7 

86,7 

82,8 

86,7 

79,4 

20 

86,0 

89,3 

89,3 

83.9 

78,7 

82,6 

78,6 

79,3 

79,8 

73,8 

77,2 

80.0 

82,0 

77,1 

21 

87,3 

87,3 

86,4 

80,4 

87,3 

84,2 

90,0 

87,4 

83,6 

84,6 

79,4 

82,8 

81,8 

77,2 

22 

79,3 

77,3 

73,7 

74,3 

76,6 

83,7 

87.1 

88,4 

85,1 

71,6 

63,5 

60,3 

58,7 

62,4 

23 

86,0 

83,9 

87,0 

88,3 

90,7 

92,0 

92.1 

90,6 

90,7 

84,0 

87,3 

80,8 

79,9 

80,4 

24 

84.4 

84,4 

83,4 

89,0 

87,8 

84,3 

83,1 

86,1 

86,4 

78,3 

71,9 

80.8 

76,0 

74,7 

25 

87.3 

87,3 

86,2 

88,3 

89,7 

88,3 

83,8 

88,3 

87,2 

88,3 

74,3 

67,7 

03,3 

34,6 

20 

79,3 

78,3 

80,7 

83.3 

84,2 

84,0 

84,1 

86,7 

82,3 

77,2 

73,1 

73.3 

74.6 

61,4 

27 

69,6 

78,3 

76,4 

69,8 

69,3 

77,0 

77,2 

83,2 

73,3 

63.3 

39.6 

71,0 

66.3 

72.0 

28 

'7,4 

78,7 

81.9 

78,7 

77.6 

77,6 

76,4 

81.4 

7(),3 

74,2 

72.3 

68.9 

07,3 

67,2 

29 

83,8 

79,7 

73,6 

63,:t 

69,9 

68,7 

74,4 

75,0 

72,7 

72,3 

63.3 

67,0 

62,6 

64,2 

30 

79,6 

79,8 

77,3 

79,3 

80,8 

78,2 

73,7 

73,3 

69,4 

64,5 

01.3 

56,6 

58,0 

56,0 

31 

83.9 

86,1 

83,0 

82,7 

82,6 

81,3 

80,0 

86,1 

74.3 

68,4 

53,4 

56,4 

33,4 

54,0 

1... 

84.64 

84.:;o 

86,31 

87,48 

87,42 

87,26 

89,29 

88,02 

86,49 

82,41 

80.33 

82,48 

81, .30 

78,82 

Mrdias  das 
dnada-s . 

2.'  .. 

72.12 

74,94 

74,89 

76,73 

76,34 

76,73 

74,62 

71,97 

72,14 

67.86 

68.01 

63,19 

61,67 

37.24 

(3... 

81,83 

82,12 

81,24 

80,33 

81,32 

81,75 

82,17 

84,43 

80,:t2 

75,21 

69,78 

69,78 

67,48 

60,37 

Medias  do  tnn  .  .  . 

79,61 

HO,37 

80,89 

81,33 

81,73 

81,92 

82,03 

81,37 

79,67 

73,16 

72,61 

72,40 

7(),0C. 

67,44 
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HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO  =1(10 

I\SYCHROGRAPIIO 

MARÇO 

1864 

3/ 

4.^' 

0.'^ 

6." 

7.'' 

s.-'' 

!).^ 

•10.^ 

■11.' 

Meia 
noite 

Medias* 

Máxima 

Miiiiiii» 

Va- 

i'ia|;uu 

82,8 

91,8 

91,6 

95,1 

93,8 

95,1 

93,2 

97,6 

95,2 

93.3 

88,22 

97,6 

79,0 

18,() 

1 

73,3 

73,9 

80,9 

84,0 

84,8 

84,7 

84,8 

84,7 

84,8 

83,7 

86,33 

96,3 

73,3 

21  2 

2 

78,4 

79,4 

82,9 

83,7 

85,4 

76,8 

79,6 

79,4 

84,8 

90,3 

83,93 

94,7 

76,8 

17,9 

3 

9o,3 

87,3 

83.6 

87,2 

87,2 

88,3 

89.2 

90,6 

88,0 

87,9 

91,29 

98,7 

82.1 

16,6 

4 

66,6 

63,5 

63.4 

73,1 

70,3 

71,3 

71,4 

72,3 

70,5 

76,3 

79,08 

91,3 

63,5 

27,8 

3 

88.4 

89,6 

91.9 

98,8 

98,8 

98.8 

92,8 

92,7 

96,3 

92,8 

88,96 

98,8 

81.4 

17,4 

6 

84.G 

81,4 

87,3 

90,8 

91,3 

91,4 

83,0 

86,7 

87,8 

83,6 

88,71 

94,0 

83,6 

10,4 

7 

6S,7 

78,1 

72,3 

68,9 

77,3 

69,7 

66,0 

63,8 

66,4 

63,2 

79,20 

92,8 

63,8 

29,0 

8 

6o,4 

73,7 

70,0 

74,3 

74.7 

72,0 

71,7 

76,3 

70,8 

67,2 

71,63 

81,4 

62,2 

19,2 

9 

50.3 

38,6 

73,6 

84,6 

79,3 

71,7 

77,3 

77,4 

77,0 

78,2 

74,07 

80,4 

58,6 

27,8 

10 

4 '1,9 

39,2 

60,3 

64,3 

63,3 

62,2 

64,3 

63,3 

63,7 

66,0 

63,07 

80,3 

39,2 

41,3 

11 

31,3 

34,8 

33,8 

56,4 

33,8 

56,4 

39,4 

63,4 

63,4 

66,4 

34,91 

66,4 

30,6 

33,8 

12 

33,4 

30,4 

38,3 

44,6 

48,8 

38,0 

51,3 

53,0 

53,8 

36,8 

34,16 

70,7 

35,4 

33,3 

13 

41,2 

40,3 

40,2 

46.7 

31,3 

54,3 

53,3 

53,0 

00,3 

50,8 

57,33 

74,7 

37,9 

36,8 

14 

50,4 

47,7 

32,7 

51,3 

33,0 

57,7 

53,7 

57,9 

00,6 

64,3 

59,42 

73,6 

44,4 

31,2 

13 

42,3 

37,8 

37,0 

47,9 

43,9 

47,2 

53,1 

51,8 

56,0 

66,9 

58,15 

73,3 

37,0 

38,3 

16 

74,2 

90,8 

90,9 

90,7 

93,0 

90,4 

86,8 

87,7 

87,7 

90,0 

82,59 

93,0 

71,3 

21,7 

17 

91,4 

93,2 

93,8 

92,6 

87,7 

88,8 

86,5 

86,4 

77,4 

78,4 

87,88 

93,2 

77,4 

17,8 

18 

83.0 

89,0 

82,4 

82,2 

83,4 

88,6 

93,8 

88,8 

87,4 

83,8 

86,37 

93,8 

79,4 

14,4 

19 

92,3 

87,3 

90,0 

86,3  . 

88,9 

90,2 

90,0 

91,3 

91,3 

91,3 

8ô,03 

92,3 

73,8 

16,7 

20 

81,2 

83,8 

83,7 

83,6 

82,4 

83,4 

83,6 

88,7 

87,5 

82,0 

84,76 

90.0 

77,2 

12,8 

21 

66,3 

68,6 

71,5 

76,4 

80,1 

83,7 

86,3 

89,9 

88,5 

89,7 

77,06 

89,9 

38,7 

31,2 

22 

89,6 

88,6 

93,4 

89,4 

76,3 

83,7 

85,9 

84,7 

83,6 

86,7 

86,82 

93,4 

76,3 

16,9 

23 

74,8 

74,0 

78,6 

79,4 

83.6 

84,6 

84,4 

84,4 

86,4 

83,2 

81,92 

89,0 

71.9 

17,1 

24 

60,8 

60,0 

60,0 

63,0 

73,0 

74,5 

72,3 

74,1 

78,6 

77,4 

76,38 

89,7 

54,6 

33,1 

23 

64,0 

62,8 

65,8 

72,7 

82,2 

80,4 

68,8 

62,0 

63,3 

63,7 

74,77 

86,7 

61,4 

23,3 

26 

73,9 

6i,l 

33,0 

33,4 

63,4 

71,3 

73,6 

74,9 

80,4 

79,0 

70,65 

83,2 

53,0 

30,2 

27 

66,3 

63,3 

63,9 

67,7 

73,7 

76,5 

81,4 

77,7 

79,9 

79,9 

74,62 

81.9 

63.9 

18,0 

28 

63,2 

76,2 

73,9 

72,3 

71,1 

73,3 

77,7 

76,3 

78,6 

78,5 

72,66 

83,8 

62.6 

23,2 

29 

59,0 

33,8 

60,7 

66,0 

72,4 

73,7 

79,0 

80,4 

81,7 

82,8 

70,98 

82,8 

33,8 

29,0 

30 

61,8 

62,3 

66,2 

63,3 

70,8 

74,3 

75,3 

77,8 

80,1 

78,6 

72,33 

86,1 

33,4 

32,7 

31 

76,48 

78,43 

80,37 

84,05 

84,33 

82,00 

81,32 

82,17 

82,18 

82,47 

83,37 

93,22 

72,63 

20,39 

'1       «r 

38,90 

59,83 

63,96 

66,32 

67,33 

69,40 

69,44 

70,26 

70,58 

71,47 

69,09 

81,77 

52,84 

28,93 

das  décadas 

69,39 

69,26- 

70,23 

71,96 

73,92 

78,69 

79,13 

79,17 

80,96 

80,32 

76,63 

87-,14 

62,43 

24,08 

3.» 

68,29 

69.19 

71,48 

74,04 

73.93 

76,76 

76,72 

77,26 

78.01 

78,16 

76,38 

87,37 

62,64 

24,73 

Medias  do  mcz 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thermometro  das  temperaturas 
limites — grans  centesimaes 

£ 

Ozonometro 

Serenidade  do  céa  e  nnvens 

MAEÇODE1864 

Máxima 

Mínima» 

= 
■a 

es 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

Ao  sol 

Na 

relva 

Na 
relva 

.\o  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 

metros 

Milli- 
metros 

De  dia 
graas 

De  noite 
graus 

Graus 
médios 

i 
Conflguraçõcs 

Graus 
médios 

Conliguraçues 

1 





8,0 



9,2 

1,60 

9,3 

6,3 

0 

C.-St.,  C.-Ni.,  C. 

0 

Ni.,  Ni.-C, 

2 

36,3 

33,3 

10,6 

— 

0,0 

2,60 

9,3 

9,0 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  Ci.,  c. 

1 

C.-Ni.,  C,  Ci.-C,  Ci. 

3 

34.7 

33,7 

7,8 

— 

0,4 

3,00 

7,0 

6,0 

0 

Ni  ,  Ni.-C. 

1 

C-Ci,Ci.,C.,  C.-Ni. 

4 

— 

23,0 

8,2 

— 

18,8 

2,10 

8,3 

9,0 

1 

St.-C.  C.-Ci.,  C.-Ni. 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

5 

35,1 

28,6 

8,3 

— 

0,4 

3,24 

7,5 

9,0 

4 

C.-Ni  ,  C,  Ci. 

3 

C.-Ni.,  C,  St.,  Ci. 

6 

33,9 

33,0 

7,3 

— 

17,0 

2,80 

6,3 

8,0 

3 

C.-St  ,C.,  Ni. 

0 

Ni.,  C-Ni.  C.-Ci.,  c.     [ 

7 

37,0 

33.8 

10,4 

— 

17,3 

2,88 

9,0 

6,0 

1 

C.-Ni,  C.-St.,  C.,Ci. 

1 

C,  C.-Ni.,  Ci.             i 

8 

36,3 

33,8 

10,3 

^ 

1,3 

2,80 

8,3 

9,5 

0 

Ni.,  Ni.-C.  St.,C.-Ci.,c. 

1 

Ni.-C,  Ni.,  C.-Ci. 

9 

37,9 

40,1 

2,6 

— 

14,4 

2,74 

9,0 

6,5 

5 

C.-St,  C,  Ni. 

5 

C,  C.-Ni.,  Ci.              1 

10 

40,3 

44,9 

1,0 

4,8 

1,3 

2,80 

6,3 

7,3 

7 

C,  St.-Ci.,  Ci. 

4 

C.  C-St..  C.-Ni. 

11 

34,0 

40,4 

2,1 

3.2 

0,0 

4,24 

3,3 

3,0 

10 

St.-C. 

9 

c 

12 

37,7 

40,4 

3,1 

6,7 

0,0 

3,72 

5,5 

3,0 

10 

St.-Ci. 

10 

St.-C,  Ci. 

13 

3S,3 

40,7 

3,0 

3.6 

0,0 

4,24 

5,0 

4,3 

10 

— 

10 

- 

14 

39,9 

43,3 

1,9 

4,9 

0,0 

4,32 

3,0 

6,0 

10 

— 

10 

c 

lo 

41,1 

43,9 

1,4 

— 

0,0 

4,76 

3,3 

3,3 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

7 

Ci, 

ir> 

41,3 

47,3 

5,3 

6,7 

0,0 

3,60 

8,0 

G,0 

6 

Ci.,  St.-Ci 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

17 

36,6 

39,2 

3,2 

7,4 

0,3 

1,32 

5,0 

7,0 

2 

C.-Ci.,  Ci.,St. 

1 

C -Ci.,  C-St  ,  C.-Ni. 

18 

— 

37,0 

7,7 

— 

19,0 

2,86 

9,5 

10,0 

0 

Ni.-C.  C-St.,  St. 

0 

Ni.,  Ni.-C 

19 

33,9 

37,6 

7,7 

— 

13,3 

2,20 

10,0 

10,0 

1 

C-Ci.,C,-Ni.,  C.-St. 

0 

Ni.-C,  C.-Ci.,  c. 

20 

37,0 

37,2 

7,4 

_ 

13,1 

1,74 

9,5 

8,0 

4 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

0 

C-Ni.,Ni..Ci.-C,Ci.,c, 

1             "* 

37,1 

38,8 

8,1 

— 

6,7 

3,34 

8,0 

8,0 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  C,  c. 

0 

Ni.,  C-Ni.,  Ci.,  c. 

22 

38,3 

44,3 

5.7 

— 

0,2 

3,00 

8,0 

4,3 

1 

C,  C.-St.,  C.-Ni. 

7 

C,  C-St. 

23 

39,9 

46,8 

8,0 

— 

31,0 

1,90 

8,5 

7,3 

0 

C.-Ni.,  C,  C.-St  ,  c. 

2 

C,  C.-St. 

24 

40,1 

41,1 

3,0 

— 

0,0 

2,10 

6,0 

5,5 

6 

C.-St.,  C 

4 

C,  C.-Ni. 

2a 

33,8 

40,4 

6,0 

— 

3,9 

2,40 

8,0 

8,0 

1 

C.-St.,C., C.-Ci.,  C.-Ni. 

3 

C,  C.-Ni.,  St.-Ci. 

26 

30,6 

29.4 

6,0 

— 

0,0 

.1,98 

3,0 

7,0 

0 

Ene. 

0 

Ci.,  C,  C.-Ni.,  St. 

27 

33,7 

44,3 

2,3 

— 

1,1 

3,46 

5,0 

8,0 

5 

Ci.-St.,  C,  C.-Ni. 

4 

c,  C.-St.,  C-Ni.      : 

28 

38,2 

32,2 

1,2 

— 

0.0 

3,32 

7,5 

3,3 

6 

C,  C.-St. 

3 

C,  C.-Ni. 

29 

38,0 

— 

3,3 

0,0 

3,20 

5,5 

4,3 

3 

est.,  C,  (UNi. 

0 

C-.\i.,  C.-St.,  c. 

30 

37,3 

44,2 

3,9 

— 

0,0 

4,30 

5,0 

3,3 

7 

C,  C.-St. 

9 

C.  C.-St. 

31 

40,6 

46,7 

6,7 

- 

0,0 

4,80 

6,0 

3,5 

9 

St.-C,  Ci. 

9 

Ci.,  Ci.-St..  C 

Medias  <l«  Ia  , 
1     (Icradas .  j   ' 

36,71 
38,06 
37,30 

34,24 
40,92 
40,82 

7,34 
4,48 
5,31 

5,73 

80,5 
48,1 
44,9 

2,66 
3,50 
3,13 

8,13 
6,83 
6,64 

7,70 
6,75 
6,14 

2,1 
6,1 
3,3 

1,6 
5,5 
3,7 

'  Hcdia^  do  mcz .  .  . 

37,38 

.38,81     :í.70 

173,3 

3,10 

7,19 

6,84 

3,9 

3,1) 

IVcssiio  atinosplierica 

Tcnipcratora  á  sombra     Tvmpcralura  da  relva  > 

,    ,                 "                                  ^^ 

18  4  em  16.       .   .  47  5  em  16 

Extrnnas  do  mcz 

|niin.'ab.soluta  729,4   »   19  »  10  n 

Ivnr.  luax.'  ..     32,6 

6,0    ..27 1,2    »    28 

12.4 'itl,:!  ..: 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  e  nuvens 

:!  horas  da  tarde 

9  horas  da  noite 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

MARÇO  DE  1864 

Graus 
médios 

Confij;uratõo8 

Graus 
médios 

OonliguraçSes 

2 

C.-Ni.,  Ni.,  Ci. 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  c. 

V.  bast.  ir.,  eh.  por  intervallos. 

1 

2 

C,  C.-Ni.,  Ci. 

0 

Ni.-C,  Ni.,  c. 

T.  ventoso  c  de  peq.°*  aguaceiros. 

2 

0 

Ni.,  C.-Ci.,Ci.,  c. 

5 

C-Ci.,  C.-Ni. 

Nuh.,  eh.  mi.  e  chuviscos  por  vezes. 

3 

1 

Ni.-C,  C,  Ci.,  St. 

5 

Ni.,  Ni.-C. 

Nub.  e  ene,  eh.  for.  das  5  10'  ás  (i  30'  m.;  eii.  por  vezes. 

4 

õ 

C.,Ci.,Ci.-C.,C.-Ni. 

8 

C-St. 

Nub.,  ag.,  V.  bast.  fr.  do  m.  d.  ás  4  t. 

5 

0 

C.-Ni.,  Ni. 

0 

Toid.,  Ni. 

V.  raj.  for.,  eh.  mi.  e  chuv.,  eh.  reg.  e  seguida  das  3  25'  t.  ás  9  n. 

6 

5 

C.,.C.-Ci.,  C.-Ni. 

0 

Tuld.,  Ni. 

Temp.  doSO,  a  maior  força  das  10  m.  ás  7 1.;  ás  6  20' eh.  for.;  ch.seg.atém.n. 

7 

3 

C.St.,C.-Ci.,C.-Ni. 

3 

St.-C,  C.-Ni. 

V.  bast.  fr.  de  SO,  bast.  for.  das  11  m.  ás  8  n. ;  peq."  ag. ;  tr.  lon.  ás  ti  30'  t. 

8 

4 

C,  C.-Ni. 

9 

St.-C,  St. 

Tempo  OSO  do  n.;  eh.  for.  e  sar.  ás  4  30',  7  30'  m.,  e  12  30';  b.  t.  á  n. 

9 

a 

C,  C-St.,  Ni. 

7 

Ci.-C,  Ci.,  St. 

Nub.,  alg.  eh.  peia  t. 

iO 

y 

C. 

10 

- 

M.  b.  t. 

11 

9 

Ci.,  C. 

10 

— 

M.  b.  t.  e  alg.  t.  ventoso. 

12 

10 

- 

10 

- 

M.  b.  t. 

13 

iO 

Ci.-St. 

10 

— 

M.  b.  t. 

14 

i 

Ci. 

2 

St.-Ci.,  Ci.,  C-Ci. 

Lig.'"  nub.;  ha  lu. 

13 

6 

Ci.,  Ci.-C. 

7 

Ci.,  St.-Ci. 

Lig.'"  nub.,  m.  b.  t. 

16 

0 

Ni.,C.-Ci.,St.-C.,c. 

3 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

Nub.,  eh.  ra.  ás  3  t.,  chuv.  pela  t.                                                     , 

17 

0 

Ni. 

2 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

Told.,  V.  fr.  SSO;  ag.  ás  11  10';  v.  for.  e  eh.  da  1  ás  6  t. 

18 

0 

Ni.-C,  Ni, 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

V.  fr.;  eh.  for!  da  1  43'  ás  3  10'  m.,  v.  muito  for.  das  9  a  m.  n.,  e  alg.  eh. 

19 

0 

Ni.,  Ni.-C,  Ci.,  c, 

0 

Ni.,  Ni.-C,  c. 

V.  fr.  e  eh.  de  n.,  ag.  e  v.  fr.  durante  o  dia,  abonaneando  para  a  n. 

20 

2 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

1 

Ni.,Ni.-C,C.-Ci.,C 

V.  fr.  peq. O"  ag.  e  ehuv. 

21 

7 

C,C.-St.,C.-Ni.,Ci. 

4 

C-Ci.,  C,  C.-Ni. 

Nub.,  peq.  ag. 

22 

1 

Ni.,  Ni.-C 

3 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

Ene.enub.,eh.mi'.porvezes;ch.ni.'''for.esar.dal50't.ás230't.;ch.reg.atéás6.' 

23 

6 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

6 

St.-C,Ci.-St.,C.-Ci. 

Nub.,  e  muito  enn.  de  n). ;  b.  t. 

24 

5 

C,  C-Ci.,  Ci. 

0 

C-Ci.,  C.-Ni.,  C, 
St.,  c. 

Nub.,  ag.  ás  6  40'  e  9  50'  m. 

23 

0 

Ci.,  C,  C-St.,  e. 

6 

St.-C,  C.-Ni. 

Ene.,  chuv.  ás  7  33'  m.,  ha  ord.  ás  3  t.,  ehuv.  pela  l. 

26 

6 

C-St.,C.-Ni.,Ni.,C. 

7 

St.-C,  St.,  C.-Ni. 

Nub.,  vent.  e  d'ag. 

27 

0 

C,  Ci. 

6 

C-St. 

Nub.;  alg.  t.  vent. ;  ehuv.  e  peq."  ag. 

28 

4 

C,  C.-Ni.,  C-St. 

9 

St.-C 

Nub.;  alg.  t.  vent.;  chuv. 

29 

10 

C 

10 

St.-C 

T.  bast.  ventoso. 

30 

9 

Ci.-St. 

10 

- 

T.  alg.  t.  ventoso. 

31 

2,3 

3,9 

Total  da  1."  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Venlos  pre- 
dominantes 

St.  inf. 

SI.  sup. 

73,7  mil. 

80,3  mil. 

26,.56  mil. 

q.  SO. 

4,8 

5.4 

»      da  2.»      »      .... 

47,3   .. 

48,1   » 

35,00    .. 

qq.NE.eSO. 

5,0 
4,1 

5,8 
5,1 

.      da  3.'       " 

Total  do  mez 

40,7    » 

44,9  » 
173,5  mil. 

34,40    .. 
95,90  mil. 

N. 

161,7  niil. 

q.  SO.  sN. 

Tens.To  do  vapor  atmospherico 

Dias  de  eh.  ou  ehuv.  em  1.  2,  3,  4,  o,  6,  7,  8, 
Humidade  relaliva          Kvaporaç.io           20,  21,  22,  23,  25,  26,27,  28  e  29. 

9,  10,  17,  18,  19, 
5,  7,  8,  9,  H,  12. 

e31. 

Extre 
do 

íniaxiiiia  . .   11, 10  em  6  ás  7  e  8  n t 

™g^^^  mínima  ..     3,67  ■■  12  á  1  l l 

8,8  em  6 4,80en 

0,6  ..  12  á  I  t 1,32  " 

8  2            3,4S 

)31.      18,  19,  20,  21,  22,  27,  29,  30  e  31. 
,.   Dia  mais  ou  menos  ennevoado:  24 
*'■  Saraiva  em  9  e  23. 
Tro\ues  em  8  e  23. 

Luz  zo 

'  Trovãc 

diacfil  nas  r 

á  1  5U    (. 

oites  de  26. 

27,  28,  29.  30 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

DIREGÇAO   DO  VENTO— RUMOS 

-n 

O 

3 

i       a 
Cá 

Mi.ir>  noile 
ás  2  horas 
da  nianbã 

2  ás  4 

4  ás  6 

6ás8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  larde 

2  ás  4 

4  ás  6 

Cás8 

8  ás  10 

10  ás  12 
SO. 

1 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

o 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

S. 

0,0 

3 

SSE. 

SE. 

ESE. 

ESE. 

E. 

SO. 

V. 

E. 

E. 

ONO. 

SO. 

SO. 

0,1 

4 

SSO. 

SSO. 

SE. 

SE 

SE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO 

SSO. 

IS,8 

5 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

0. 

ONO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

O/l. 

6 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

17,0 

7 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

17,3 

8 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

1,3 

9 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

Nu. 

lí.l 

10 

N. 

N. 

NNO. 

N.N"Ú. 

NO. 

OSO. 

N. 

OSO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

N-NO. 

1,3 

11 

.\.N0. 

NNO. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

12 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

13 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

U 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

13 

i\. 

N. 

K. 

NNE. 

NTíE. 

NE. 

ENE. 

NE. 

S. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

11,0 

10 

N.NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

N. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ESE. 

ESE. 

0,0 

17 

E. 

ENE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

V. 

OSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0,3 

18 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

lil.O 

19 

SSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSE. 

S, 

OSO. 

13,3 

20 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

13,1 

21 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

0,7 

22 

SO. 

SO. 

SSO. 

SE. 

SSE. 

S. 

S. 

s. 

s. 

S. 

SSO. 

SSO. 

0,2 

23 

SSO. 

s. 

SE. 

ESE. 

ENE. 

ENE. 

ESE. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

31,0 

21 

.N. 

N. 

N. 

N. 

SSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

O.SO. 

0. 

0. 

0. 

11,0 

2:; 

0. 

0. 

OSO. 

ONO. 

SO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

3,9 

26 

.NNO. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

NE. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

27 

N, 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

1,1 

28 

NNE. 

N. 

N., 

N. 

N. 

N. 

NTíO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

N. 

0,0 

29 

.N.NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

30 

N 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

31 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

\. 

9 

12 

II 

9 

6 

2 

r; 

4 

6 

9 

10 

II 

Tot.il 

NNE. 

2 

0 

u 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

17 

.NE. 

0 

1 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

1 

II 

0 

0 

21 

K.NK. 

0 

1 

0 

0 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

13 

E 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

II 

1 

1 

0 

(1 

0 

4 

ESE. 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

SE. 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

II 

0 

0 

0 

II 

7 

SSE. 

1 

,0 

0 

0 

1 

II 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

l 

S. 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

13 

SSO. 

'. 

2 

4 

3 

4 

2 

3 

4 

4 

- 

3 

3 

38 

SO. 

8 

9 

C 

C 

C 

7 

5 

3 

1 

- 

5 

3 

00 

OSO. 

■1 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

'•' 

4 

:> 

,'.0 

0. 

1 

1 

0 

u 

1 

0 

.0 

0 

0 

2 

1 

1 

7 

O.NO. 

II 

II 

II 

1 

0 

2 

2 

3 

1 

1 

() 

0 

10 

NO. 

0 

II 

II 

u 

1 

(1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

9 

NNO. 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

', 

4 

2 

2 

21 

V. 

0 

II 

(1 

II 

0 

1 

1 

II 

(1 

0 

(1 

II 

2 

c. 

(1 

" 

II 

II 

1) 

li 

II 

0 

II 

(1 

0 

0 

0 

China    Cl,, 
niilliriiiilriis 

7,1. 

.'l.i.l 

2'.. 9 

9,:. 

M 

."■.:) 

13,1 

22.3 

Hi.l 

if.S. 

9.:i 

',,'. 

T.il.il 
173,3 

* 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 


VELOCIDADE   DO  VENTO   EM   KILOMETROS 


9.'' 

10." 

11." 

dui 

1.» 

42 

4Õ 

33 

42 

42 

38 

30 

40 

41 

42 

r. 

7 

2 

5 

5 

12 

13 

17 

22 

17 

\Ú 

21 

28 

48 

31 

4(1 

41 

41 

40 

47 

40 

48 

52 

53 

Cl 

Xi 

44 

47 

41 

48 

37 

37 

33 

38 

32 

4 

3 

6 

G 

11 

1« 

19 

23 

24 

25 

■20 

23 

30 

29 

35 

2X 

28 

25 

21 

20 

10 

18 

10 

9 

7 

44 

10 

14 

13 

11 

12 

10 

10 

15 

17 

9 

7 

4 

4 

10 

30 

32 

39 

39 

43 

25 

39 

30 

40 

40 

24 

27 

34 

33 

37 

30 

34 

38 

42 

44 

12 

11 

13 

10 

0 

4 

6 

11 

21 

21 

3 

10 

0 

11 

11 

9 

7 

9 

10 

7 

17 

32 

43 

47 

40 

21 

27 

30 

31 

30 

12 

20 

26 

27 

28 

44 

42 

39 

31 

33 

28 

23 

14 

" 

U 

30,0 
29.0 
0.2 
10,7 
23,0 

'.2.0 ; 

U,3| 
39,7 
20,9 


28.4 
19,5 


12,0 
12,1 
30,1 
34,8 
30,1 
34,0 
17,2 


10,7 
14,2 


17,2 
19,3 


Medias  das  décadas  e  do  mez 


21,0 

21,9 

23,4 

22,5 

21,9 

22,4 

20,2) 

24,0 

20,9 

30,2 

32,4 

34,2 

33,6 

33,1 

30,0 

3Í,2 

32,0 

29,1 

20,0 

21,3 

24,3 

22,0 

23,5 

21,3 

17,8 

16,9 

19,8 

19,0 

19,0 

18,9 

19,0 

19,2 

19,4 

21,9 

22,5 

22,9 

25,3 

24,7 

2'.,7 

22,9 

21,8 

23,0 

22,7 

22,3 

22,1 

21,3 

22,2 

22.0 

10,8 

13.3 

15,6 

14,4 

15,9 

14,3 

14,5 

15,9 

17,7 

21,2 

23,0 

24,3 

23,8 

23,7 

23,8 
28,7 

20,9 

20,0 

24,6 

19,3 

18,7 

18,1 

17,4 

18,3 

20,0 

18,7 

18,0 

19,5 

18,5 

19,0 

18,4 

17,8 

19,6 

21,2 

24,3 

23,9 

27,0 

28,1 

27,1 

28,0 

26,8 

23,7 

22,8 

21,7 

21,3 

20,1 

21,3 

(na  1."  dccaiia . . 
.2.a       .        .. 
FreqoeDcia  (  .  3.»      > 

Iduraote  o  mez  . 


Chuva  correspondente  em  millimetros  . 


2,3 


4,0 


10,4 


45,6 


23,0 


38,; 


6,0 


7,1 


i'  na  1."  década  . 


Kilometrus  percorridos 


6408 
5133 


'  durante  o  mez 10803 


Dia  o  mais  ventoso 7. 

Dia  o  menos  ventoso 3. 

Velocidade  máxima 63  kilonietros  cm  '. 

Velocidade  mínima 1  »         cni ; 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 


ABRIL 

1861 


9 
10 
11 
12 

i;í 

14 

iri 

in 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
2:í 


20 
27 
28 
29 
30 


BAR O  GR APH  O 


738,4 
60,1 
37,6 
57,:i 
37.1 
56,9 
34,4 
51,2 
50,3 
51,6 
730,7 
48,3 
46,4 
49,3 
31,3 
49,1 
47,8 
50,4 
54,3 
54,8 
731,1 
43,0 
50,3 
49.1 
53,3 
34,6 
37,7 
37,6 
50,4 
34,9 


758,2 
39,8 
37,3 
S7,4 

-  36,9 
36,8 
33,9 
50,7 
50,3 
31,6 

750,4 
48,1 
46,1 
49,3 
51,1 
48,8 
47,7 
50,4 
54,3 
54,3 

730,7 
46,0 
50,2 
48,8- 
53,3 
51,3 
57.6 
57,3 
56.0 
54,8 


3.' 


Mcilias  (las 
(Ipiadas . 


Medias  do  mez. 


733,31 
7.W.24 
733.11 
732,93 


733.31 
730,03 
732,92 
732,70 


738,1 
39,5 
37.1 
37,1 
36.7 
56,3 
33,6 
30.3 
30,4 
31,5 
749,9 
47,9 
43,8 
49,3 
30,8 
48.4 
47,3 
30,3 
34,3 
33,8 
730,3 
43.9 
49,6 
48.8 
53.3 
34,4 
57,7 
37.3 
30.0 
34,8 


738,3 

59,4 

57,1 

56,8 

56,7 

36,4 

53,4 

30,3 

50,3 

31,6 

749,3 

48.0 

43,8 

49,3 

30,6 

48,2 

47,3 

50,3 

54,0 

53,7 

749,8 

46,0 

49,0 

48,9 

53,2 

34.3 

57,7 

57,2 

55,9 

31.7 


733,10 
749,82 
732,81 
732.38 


733,03 
749,67 
732,73 
7.32,48 


738,1 
59,3 
37.0 
36,7 
30,8 
30,3 
33,2 
50.3 
30,4 
31.1 
749,3 
47,9 
43,8 
49,4 
30,7 
48.1 
47,3 
50,8 
31,0 
33,3 
719,6 
40.2 
49,3 
48,9 
33,3 
54.4 
37,9 
57.1 
36.0 
34.9 


738,8 
59,5 
57:2 
56,8 
37,0 
36,6 
53,3 
50,4 
30,8 
51,7 
749,6 
47,9 
46,0 
50,0 
30,9 
48,2 
47,7 
31,3 
31,4 
33,7 
749,6 
47.0 
49,3 
49,4 
33,6 
34.8 
57,9 
37,3 
33,9 
53,1 


733,00 
749,70 

732,78 
732,19 


733,21 
719,97 
732,99 
732,72 


759,2 
59,5 
57,3 
57,3 
37,2 
56,8 
33,4 
30,8 
31,1 
31,7 
749,6 
48,1 
43,9 
50,2 
31,0 
48,4 
48,0 
51.9 
51,6 
33,7 
749,6 
47,3 
49,2 
49,6 
34,0 
31.9 
38,2 
57,3 
36,0 
35,6 


733,43 
730,14 

733,19 
732,93 


739,6 

39,6 

57,7 

57,3 

57,3 

36,7 

33,3 

50,7 

31.4 

51,6 

749,4 

48,2 

46,1 

50,4 

31,1 

48,4 

48,1 

52,3 

33,1 

53,8 

749,3 

47,7 

49,2 

49,8 

31,1 

53.1 

58,4 

57,7 

56.0 

53,8 


•10.^ 


739,9 
59,9 
57,9 
37,3 
37,6 
36,8 
33,6 
51,0 
51.4 
51,7 

749,4 
48,7 
46,4 
50,8 
51,2 
48,4 
48,2 
32,6 
33,4 
53,9 

749,3 
48,3 
49,3 
50,2 
54,2 
33,2 
38,3 
37.8 
36.1 


-11.'' 


735,54 
730,29 
733,31 
733,03 


733,73 
730,30 

733,17 
733,23 


739,9 

39,9 

37,8 

57,6 

57,7 

56,8 

33,5 

30.8 

31,3 

32,1 

719,4 

48,7 

46,0 

51,1 

51,2 

48,3 

48,3 

52.7 

53,6 

53,8 

748,9 

48.8 

49,0 

50,3 

51.4 

33,2 

38,3 

37,8 

36.1 

36,0 


Meio  dia 


739,8 
59,7 
57.3 
37.3 
37,7 
56,7 
33,2 
50,1 
31,3 
32.1 
748,9 
48,4 
40,2 
51,1 
31,1 
48,3 
48,3 
32.0 
33,6 
33.3 
71S.7 
49.1 
48,6 
50.3 

33,3 
38.4 
57.6 
36.0 
33,9 


733,76 
750,57 
73.1.30 
733,28 


739,4 
39,3 
37,2 
37,3 
37,8 
56,1 
52,9 
30.3 
31.6 
32,0 
748.1 
48,2 
46,6 
31,2 
51.0 
48,0 
48,1 
32,3 
33,2 
33,1 
718,4 
49,2 
48,6 
30.3 
31,1 
53.3 
58,1 
57,2 
33.4 
33,9 


733,61 
730,38 
733,46 
733.13 


739,3 
59,0 
57,1 
57.2 
57,4 
36,0 
52,6 
30,0 
31.1 
31,9 
717,9 
47,9 
40,6 
31,2 
30,9 
47.9 
48.1 
32.6 
33,1 
52.7 
718.1 
49,3 
48,9 
30,3 
31,3 
33.6 
37,9 
37,0 
33.3 
33,7 


733,39 
730,20 
733,30 

732,96 


733,19 
750,09 

73:),28 
732.83 


739,0 
58.6 
57.0 
56,9 
57.0 
53,5 
32,1 
49,8 
31,2 
31.4 
747,6 
48,0 
40,6 
31,1 
30,3 
47,6 
4S,I 
32,4 
31.6 
32.5 
717.8 
49,3 
48,4 
50,5 
54.3 
33,7 
37,6 
36.8 
33,0 
53,0 


731,85 
749,90 
733.12 

732.62 


xxvn 


PRESSÃO  ATMOSPnEUICA  EM  MILLIMETROS 


3.^ 

V 

i>.* 

6.^ 

7.^ 

73H,9 

759,0 

759,1 

759,2 

759.2 

08,2 

58,0 

57,8 

57,8 

57,7 

uO,7 

56,7 

56,6 

56,7 

56,7 

5(5,6 

56,5 

56,6 

56,7 

50,8 

06,7 

56,0 

56,6 

56,7 

5(;,8 

oi,9 

5i,8 

54,7 

54,6 

54.5 

iil,6 

51,6 

51,5 

51,5 

51.5 

40.2 

49,1 

49,2 

49,2 

49,6 

oO,7 

50,7 

50,7 

50.9 

51.1 

51,1 

50.8 

50,6 

50,0 

50,7 

7i7.i 

747,5 

747,5 

747.5 

717,5 

47,0 

47,4 

47,4 

47,5 

47,4 

40,7 

47,0 

47,4 

47,6 

48,1 

51,0 

51,2 

51,3 

51.4 

51,7 

50,0 

49,9 

50,0 

49,8 

49,7 

47,4 

47,3 

47,2 

47,3 

47,4 

48.2 

48,3 

48,5 

48.6 

49,1 

52,4 

52,4 

52,5 

52,6 

53,0 

54.3 

54,4 

54,6 

54,7 

55,0 

52,2 

52,1 

52,0 

52,0 

52.1 

747,6 

747,5 

747,2 

747.0 

740,8 

49,6 

49,8 

49,9 

50,1 

50,3 

48,5 

48,6 

48,4 

48,5 

48,6 

50.6 

50,8 

51,1 

51,0 

52,3 

54,1 

53,9 

5i,3 

54,0 

54,7 

55,9 

56,2 

56,3 

56,6 

57.1 

57,5 

57,4 

57,5 

57,4 

57,5 

56.7 

56.7 

50,7 

5G.7 

56,6 

54.7 

5i,8 

54,9 

54,8 

54,7 

55,4 

55,6 

55,6 

55,8 

5G,0 

754,46 

754,38 

754,34 

754,39 

754,40 

749,72 

749,75 

749,84 

749,90 

750,10 

753,06 

753,13 

753,19 

753,31 

753,46 

752.41 

752,42 

752.46 

752,53 

752,67 

754.81 
750,50 
753,74 
753,02 


759.9 

760,2 

57,9 

58,0 

57,0 

57,2 

57,0 

57,1 

57,0 

57,3 

54,7 

54,7 

51,6 

51.7 

50,5 

50,8 

51,5 

51,9 

51,0 

51,2 

747,8 

747,8 

47,6 

47,5 

48.7 

49,0 

52,1 

52.3 

49,9 

49,8 

47,8 

48,1 

49,7 

50,1 

53,8 

54,1 

55,3 

55,4 

52,3 

52,3 

740,9 

740,8 

50,6 

50,9 

48,9 

48,8 

52,8 

53,0 

54,8 

55,0 

57,5 

57,9 

57,7 

57,9 

56,9 

57.1 

54,9 

55,4 

56,4 

50,7 

755,01 
750.64 
753,95 
753,20 


rRAP 

HO 

10.'^ 

M." 

Mfia 
noite 

Medias 

Ma\inia 
absoluta 

Minima 
absoluta 

Va- 
riação 

700,2 

700,3 

760,2 

759,27 

760,3 

758,1 

2  2 

57,9 

57,9 

57,7 

58,83 

60,1 

57.7 

2,4 

57,4 

57,3 

57,3 

57,19 

57,9 

56,6 

1,3 

57.2 

57,3 

57,2 

57,07 

57,6 

50,5 

1,1 

57,3 

57,4 

57,2 

57,11 

37,8 

50,0 

1.2 

54,8 

54,8 

54,8 

53,77 

56,9 

54,5 

2,4 

51,7 

51,4 

51,3 

52,58 

34,4 

51.3 

3,1 

51,1 

51.0 

50,8 

50,32 

51,2 

49.1 

2,1 

52,0 

52,0 

51,9 

51,14 

52,0 

50,3 

1,7 

5J,3 

51,3 

51,0 

51,40 

52,1 

50,0 

1.5 

748,0 

748,1 

748,3 

748,63 

750,7 

747,4 

3,3 

47,3 

47,3 

46,9 

47,84 

48,7 

40,9 

1,8 

49,2 

49,4 

49,4 

47,06 

49,4 

45,8 

3,6 

52,2 

52,1 

51,9 

50,87 

52,3 

49,3 

3,0 

49.0 

49,0 

49,6 

50,47 

51,3 

49,6 

i,' 

48,1 

48,1 

48,0 

48,03 

49,1 

47,2 

1,9 

50,2 

50,3 

50,4 

48,50 

50,4 

47,3 

3.1 

54,2 

54,4 

54,3 

52,38 

54,4 

50,4 

4.0 

55,5 

55,5 

55,1 

54,85 

35,6 

54,0 

1,6 

52,2 

52,0 

51,8 

52,98 

51,8 

51,8 

3.0 

740,7 

740,0 

746,7 

748,37 

751,1 

740,6 

4,5 

51,1 

50,9 

50,7 

48,76 

51,1 

45,9 

5.2 

48,8 

49,1 

49,4 

49,06 

50,5 

48,4 

2,1 

53,1 

53,4 

53,4 

50,73 

53,4 

48,8 

4.6 

53,1 

55,0 

54,8 

54,19 

55,1 

53,2 

1,9 

57,9 

58,0 

57,9 

53.87 

58,0 

54,3 

3,7 

57,8 

57,8 

57,7 

57,85 

58,5 

57.4 

11 

57.0 

57,0 

50.7 

57,14 

57,8 

50.0 

1.2 

55,0 

55,4 

55.4 

55,52 

56,4 

54,7 

1,7 

57,0 

57,1 

57,1 

52,76 

57,1 

54,7 

2.4 

— 

— 

- 

— 



— 

- 

755.11 

755,07 

754,94 

753.07 

756.03 

754,13 

1,00 

750.65 

750.08 

750.57 

750.16 

751,07 

748.97 

2,70 

754,00 

754.03 

753,98 

753,32 

754,90 

752,00 

2,84 

733,25 

753.26 

753,10 

752.85 

754.20 

751,72 

2,48 

ABRn. 

J864 


Ilfdias 
das  dcradas 


Ilfdias  do  nifz' 


XXVIII 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

ABRIL 

1864 

i.' 

2.-' 

3.^ 

■i." 

0.'^ 

C 

7.^ 

S.^" 

9.'' 

•10.' 

ii.^ 

Meio  dia 

1.^ 

2-1 

1 

10.7 

10.3 

10,3 

10,0 

9,9 

9,1 

10,3 

11,2 

12,2 

13,7 

14,0 

14.6 

15.1 

15,9 

2 

10,3 

9,3 

9,2 

9,2 

8,9 

8,4 

9.1 

10,3 

11,8 

11,9 

13,3 

14,6 

14.9 

13,4 

3 

10,6 

10,1 

9,4 

9,3 

9.4 

9,3 

9,6 

11,0 

12.4 

13,3 

13,6 

14,7 

13,2 

13,9 

4 

9,8 

9,3 

9,3 

9,2 

9,2 

9,1 

10,0 

11,3 

12,3 

13,8 

14,8 

13,6 

13,8 

17,2 

3 

13,2 

12,1 

11,3 

10,8 

10.0 

9,8 

10.3 

12,1 

14.2 

13,3 

16,8 

17,1 

18,0 

19,7 

6 

12,8 

12,8 

12,3 

12,3 

12,0 

11,8 

12.1 

14,3 

16,3 

17,0 

17,9 

.19,6 

21,0 

22,0 

7 

16,3 

16,3 

13,6 

13,7 

13,9 

13,6 

14,3 

13,9 

17,3 

18,3 

19,1 

21.2 

22  2 

23,0 

8 

17,1 

13.9 

13,4 

15,5 

13,7 

14,4 

13,2 

16,6 

18,7 

19,1 

20,0 

21,0 

21,4 

22,4 

9 

14,4 

13,7 

12,6 

12,4 

12,2 

12,0 

12,6 

12,9 

13,2 

13,6 

13,3 

14,7 

13,4 

15,1 

10 

13,3 

13,4 

13,4 

13,4 

13.2 

13,4 

13,0 

11,0 

13,4 

14,7 

13,2 

16,3 

17,4 

18,5 

11 

13,2 

12,8 

12,7 

12,1 

11,9 

12,6 

13,6 

13,7 

14,8 

16,0 

18,3 

19,4 

20,3 

20,1 

12 

14,9 

1  i,2 

13,7 

13,6 

13,9 

13,8 

13,4 

13,3 

13,4 

13,9 

14.4 

13.6 

16,0 

13,5 

13 

13,0 

13,4 

13,3 

13,4 

13.2 

13,0 

13,6 

13,8 

13,2 

14,0 

14,7 

14,1 

14,3 

14,8 

14 

12,9 

13,1 

12,9 

12,9 

12.7 

13,0 

12,9 

14,2 

14,4 

14,4 

11,9 

14,8 

14,9 

14,9 

13 

13,0 

12,8 

12,8 

12,7 

12.6 

12,6 

12,3 

12,6 

13,3 

13,8 

14,4 

12,8 

14,1 

14,4 

16 

11,6 

11,3 

11,7 

11,7 

11,3 

11,3 

12,0 

12,4 

12,7 

13,9 

14,0 

14,1 

11,3 

14.8 

17 

11,9 

12,1 

12,0 

12,1 

11.9 

11,8 

11,8 

12,0 

13,1 

13,8 

13,7 

13,2 

13.8 

14,0 

18 

12,1 

11,8 

11,6 

11,6 

11.2 

11,0 

11,8 

11.6 

13,1 

14,1 

14,8 

13,6 

16,1- 

15,5 

19 

12,4 

12,0 

11,9 

11,7 

11.6 

11,4 

12.9 

13,2 

14,2 

14,8 

13,3 

13.4 

13,2 

15,1 

20 

13.2 

13,2 

13,3 

13,4 

12,9 

12,9 

12,7 

12,8 

•13,0 

13,3 

i3,6 

13,8 

14,0 

14,1 

21 

13,7 

13,6 

13,3 

13,3 

13.3 

13,4 

13,8 

14,5 

14,8 

16,0 

16,2 

16,0 

13.8 

16,1 

22 

12,4 

12.4 

12,4 

12,5 

12,6 

12,3 

13.8 

13,7 

11.3 

14.1 

14,8 

15,1 

13.1 

13.3 

23 

12,6 

12,4 

12,3 

11,9 

11,9 

11,7 

12,2 

12,5 

12,9 

13,8 

13,6 

13,4 

13,7 

12.8 

24 

12,2 

11,8 

12,0 

12,3 

12,3 

12,3 

12,7 

13,1 

13,8 

14,8 

13,1 

13,2 

13.3 

13,3 

23 

12,9 

13,2 

13,3 

13,3 

13,3 

13,0 

13.7 

13. 1 

13,0 

11,9 

13,2 

13,8 

16,0 

13,7 

?0 

13,0 

13,3 

13,6 

13.8 

13,9 

13,9 

14,1 

11.2 

14,2 

14.3 

14,8 

13,2 

16.6 

16,6 

27 

11,7 

11.6 

11,3 

11,3 

11,2 

11,6 

12  2 

13.3 

14,0 

13,0 

13,7 

16,4 

16.7 

16,8 

28 

11,6 

11,3 

11,1 

11,2 

11,3 

11,3 

12,9 

13,9 

14,7 

13,6 

16,3 

17,2 

17.8 

17,8 

29 

12,0 

11.9 

11,9 

12,0 

12,1 

12,3 

i:i.(i 

11,4 

14,5 

13.5 

13,7 

16,2 

16,6 

17,0 

30 

13,0 

13,3 

13,2 

12,9 

I2.H 

13,2 

11,2 

13.6 

16,8 

18,0 

18,8 

19,1 

18,9 

19,5 

l'*- 

12,89 

12,40 

11,92 

11,62 

11,44 

11,09 

11,67 

12,98 

14,40 

13,09 

13,82 

16,96 

17,64 

18,51 

deradas . 

12,87 

12,69 

12,61 

12,32 

12,34 

12,36 

12,72 

12,96 

13,32 

14,20 

14,81 

13,08 

13,;)2 

13.32 

12,37 

12,30 

12.39 

12,47 

12,47 

12,38 

13,32 

14.03 

14,50 

13,23 

13,62 

13,96 

16,23 

16,29 

Mídias  dn  mn  .  .  . 

12,78 

I2.:í3 

12,34 

12,20 

12,0H 

12,01 

12.37 

13,33 

14,14 

14, Hl 

13,42 

16,00 

16,10 

16,71 

XXIX 


TEMPERATURA 

EM  GRAUS  CENTESIMAES 

TIIERMOGRAPPIO 

3.-^ 

■i.^ 

;>.■■' 

fi.^' 

7.^ 

S.-'' 

9.^' 

10.^ 

11. '^ 

Meia 
noile 

Modia.s 

Máxima 
absutulu 

Mínima 
absuluU 

Va- 
riatão 

ABRIL 

18G4 

16,6 

17,6 

16,0 

14,0 

13,2 

12  2 

11,7 

11, o 

11,2 

10,9 

12,63 

17,6 

8.8 

K,8 

1 

16,6 

16,6 

17,3 

13,0 

13,6 

12,8 

12,3 

11,7 

11. 1 

1U,7 

12.31 

17.8 

8,3 

9,0 

2 

16,5 

17,3 

16,8 

11,7 

13,8 

12,7 

11,7 

11,2 

10,7 

10.0 

12,48 

17,7 

9,0 

8,7 

3 

1S,7 

19,3 

19,3 

18,2 

16,2 

15,6 

13,2 

14.4 

13,0 

i3,(; 

13,80 

19,3 

8,8 

10,5 

4 

19,6 

19,6 

20,1 

18,1 

14,8 

14,0 

13,3 

13,3 

13,3 

13,4 

14,01 

20,2 

9.4 

10.8 

3 

22,0 

22,0 

21.3 

19,2 

18,0 

17,9 

17,7 

17,4 

16,9 

16,7 

16,83 

23,2 

10,7 

12.3 

0 

23,3 

23,2 

21,8 

18,1 

18,1 

18,4 

18.0 

18,0 

18,3 

17,7 

18.17 

24.2 

13,0 

10.7 

7 

22,4 

22,4 

22,3 

18,9 

17,3 

13,8 

16,1 

13,4 

14,7 

14,6 

17,86 

23,2 

14,2 

9.0 

8 

lo,2 

14,2 

14.2 

13,6 

13,7 

13,7 

13,9 

13,9 

13,8 

13,7 

13,67 

13,5 

11,9 

3.6 

9 

17,6 

18,6 

18,9 

16,9 

13,3 

14,8 

14,6 

14,3 

13,8 

13,6 

15,14 

18,9 

13,0 

5,9 

10 

21,2 

20,8 

18,7 

18,0 

17,6 

16,9 

16.0 

13,7 

15,5 

13,3 

16,15 

21,4 

11,9 

9,5 

11 

14,6 

14,0 

13,9 

13,6 

13,7 

13,6 

13,3 

13,4 

13,5 

13,5 

14,04 

16,3 

13,0 

3,3 

12 

14,4 

14,3 

13,7 

13,8 

13,0 

13,5 

13,0 

13,5 

13,5 

13,3 

13,75 

15,4 

12,9 

2,3 

13 

14,9 

li.3 

14,3 

14.0 

13,6 

13,7 

13,6 

13,4 

13,3 

13,2 

13,81 

15,1 

12,3 

2.6 

14 

14,3 

13,0 

12,9 

12,6 

12,4 

12,5 

12,6 

12,1 

11,8 

11,6 

12,95 

14,5 

11.6 

2,9 

15 

14,3 

14,0 

13,9 

13,4 

13,3 

13,2 

12,9 

12,6 

12,5 

12  2 

12,92 

14,8 

11.0 

3,3 

16 

13,0 

13,1 

13,0 

14,9 

13,3 

13,3 

12.9 

12,3 

12.4 

12.2 

13,17 

lo,7 

11.3 

4,2 

17 

13,8 

16,6 

16,0 

13,3 

14,4 

13.3 

13,3 

12.9 

12,3 

12,3 

13,53 

16,6 

11.0 

3,6 

18 

13,7 

13,9 

13,7 

14,7 

13,6 

13,5 

13.3 

13,0 

12,9 

13,0 

13,68 

16,4 

11,4 

5,0 

19 

14,4 

14,7 

14,8 

14,7 

14,3 

14,5 

14,4 

13,9 

13,7 

13,7 

13,73 

14,9 

12,3 

2,6 

20 

16,3 

16,7 

17,1 

16,3 

13.7 

13,3 

13,3 

13,4 

12,5 

12,1 

14,89 

17,1 

12,7 

4,4 

21 

13,7 

16,1 

16,0 

13,0 

14,3 

14,3 

14,1 

13,8 

13,5 

13,1 

14,05 

16,1 

11,8 

4,3 

22 

12  2 

12,4 

12,5 

12,6 

12,1 

12,1 

12,0 

11,8 

12,0 

12,4 

12,49 

13,9 

11,0 

2,4 

23 

13,0 

14,7 

15,3 

14,9 

14,4 

14,1 

13,9 

13,7 

13,2 

12,8 

13,77 

13,3 

11,1 

4,2 

24 

13,9 

16,3 

16,1 

13,7 

14,3 

13,8 

13,6 

13,0 

13,1 

13,1 

14,41 

10,5 

12,9 

3,6 

23 

16,0 

13,0 

14,7 

14,3 

13,6 

13,2 

12,8 

12,5 

12.2 

11,9 

14,07 

17,1 

11.9 

0,2 

26 

16,7 

16,6 

16,6 

13,8 

13,9 

13,1 

12,8 

12,6 

12,4 

11,9 

13,82 

16,9 

11.2 

5,7 

27 

17,6 

17,6 

16,7 

13.0 

13,1 

13.0 

12,8 

12,7 

12,6 

12,3 

14,07 

18,6 

11,1 

7,5 

28 

17,2 

16,7 

16,3 

13,6 

14,0 

14,2 

li.l 

14,0 

13,8 

13,8 

14,43 

17,4 

11,8 

5.6 

29 

19,4 

18,6 

18,3 

17,0 

13,4 

14,8 

14,9 

14,9 

14,4 

14,2 

13,92 

19,5 

12,6 

6,9 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

18,90 

19,08 

18,89 

16,77 

13,42 

14,79 

14,43 

14,11 

13,74 

13,49 

14,73 

19,76 

10,76 

9,00 

")        «. 

13,48 

15,36 

14,89 

li,o7 

14,01 

13,82 

13.61 

13,30 

13,16 

13,03 

13,77 

16,11 

11,96 

4,15 

9  „              '"•■''''IS 

das  décadas 

16,22 

16,09 

13,98 

15,24 

14,14 

13,79 

13,6o 

13.44 

12,97 

12,76 

14,19 

16,84 

11,86 

4,98 

3.» 

16,87 

16,84 

16,59 

15.33 

14,32 

14.13 

13,90 

13,02 

13,29 

13,09 

14.24 

17,57 

11,53 

6,04 

JIcdia,s  do  mcz 
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TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

P  S  YG II R  O  G  RxVP  H  O 

ABRIL 
1864 

1.=* 

2/> 

3.^ 

-i.'' 

•     0.^ 

O.'' 

7.* 

8.' 

9.^ 

•10.^ 

11." 

Meio  dia 

t.^ 

2.Í1 

1 

7,67 

7,65 

7,57 

7,50 

7,45 

7,35 

7.22 

7,37 

7.39 

7,29 

7,84 

8,35 

8.46 

8,18 

2 

7,57 

7,48 

7,54 

7,30 

7,15 

7.10 

7.36 

7.94 

7.84 

8,26 

8,03 

8,76 

8,03 

8,79 

3 

7,83 

7,80 

7,54 

7,36 

7,54 

7,49 

7,63 

7.00 

7,70 

8.04 

7,71 

8,28 

8,38 

8,50    i 

4 

7.19 

7,12 

7,13 

7,18 

7,18 

7.13 

7,51 

8,04 

8,0o 

8,96 

9,30 

9,40 

9,50 

9,55 

fi 

7,22 

0,92 

0.50 

0,00 

0.70 

0.84 

6,07 

7.72 

8,08 

9,42 

7,44 

8.95 

9,36 

10,14 

0 

7,84 

7,84 

8,25 

8.25 

7,60 

7,96 

7.89 

9,33 

9,50 

8,61 

8,04 

9,75 

9.36 

9,75 

7 

8,26 

8,12 

8,07 

10,23 

9,90 

9,77 

10,03 

10.07 

10.32 

9,58 

'..,'.:  3 

10,37 

9,35 

9,26 

8 

7,64 

7.90 

S.27 

8,07 

7.82 

8,22 

8,78 

8.84 

8,05 

7,74 

8,42 

9,05 

9,10 

10,37 

'.) 

10,11 

10,12 

9.58 

9,45 

9,45 

9,32 

9,71 

9,80 

9,74 

9,89 

9,95 

10,28 

10,12 

9,90 

10 

9,16 

9,21 

9,33 

9,21 

9.09  • 

9,21 

9,73 

9,51 

9,71 

9,63 

9,40 

9,57 

9.73 

9,45 

II 

10.09 

9,06 

9,00 

9,00 

8.86 

8,68 

9,31 

9.20 

9,58 

9,00 

9,74 

7,95 

6.34 

5,56 

12 

10,24 

10,70 

10,60 

10,28 

10,27 

10,08 

10,64 

10,32 

10,14 

10,13 

9,80 

10,38 

10,68 

9,38 

13 

10,34 

10.49 

10,44 

10,38 

10.48 

10,50 

10,28 

10,42 

9,75 

9,00 

10,28 

9,70 

9,48 

9,58 

14 

9,93 

9,44 

9,17 

9,93 

9.90 

10,25 

10,44 

10,70 

10,07 

9,07 

9.23 

9.82 

9.36 

9,23 

15 

9,73 

9,86 

9,80 

9,91 

9,96 

10.10 

9,77 

9,90 

9,87 

9,79 

9.07 

9.01 

9,33 

s,'h 

IG 

9,04 

9  22 

9,24 

8,0o 

8,76 

8,70 

8,08 

8,44 

8,73 

8,52 

8,84 

9,17 

9,20 

9.16 

17 

7,41 

7.18 

7,73 

7,29 

7,31 

7,58 

7,84 

7,90 

8,26 

8,20 

8,04 

8,68 

8.72 

8,73 

18 

8,62 

9,05 

8,93 

9,04 

9.18 

9,18 

9,58 

9,45 

9,55 

9,17 

8,49 

7,37 

7,72 

7,43 

19 

9,19 

9,05 

8,77 

8,72 

8,80 

8,82 

9,52 

9,87 

9,18 

8.77 

8,Xo 

8,92 

9,08 

9.12 

20 

7.98 

7,98 

8,03 

8.43 

8,66 

9,52 

10,18 

10,49 

10,03 

10.74 

10,83 

10,94 

11,10 

11,27 

21 

ii,i;í 

11,05 

11,00 

11,00 

11,11 

11,07 

11,35 

11. IS 

11,27 

10.97 

10,08 

10,30 

10.08 

10.47 

22 

9,82 

9,82 

9,70 

9,76 

9,71 

9,52 

9,22 

9,04 

8,27 

8,48 

8,19 

8,57 

8,17 

8.60 

2:( 

9,95 

9,82 

9,76 

9,48 

9,48 

9,30 

9,32 

9.05 

9,66 

9,04 

8,02 

9,20 

8.88 

7,84 

2t 

9.45 

9,12 

9,05 

9,04 

9.64 

9,0o 

9,80 

10,00 

10,18 

9.71 

9.05 

9,72 

9,66 

9,24  ; 

2o 

10.17 

10.50 

10,:í5 

10,35 

10,21 

10,20 

10,55 

11.11 

11.03 

10.78 

10.09 

9.S5 

10,03 

10.17 

20 

9,73 

10,06 

10,41 

10,77 

11,05 

11,29 

11,43 

11.63 

11,74 

11,86 

11,99 

12,30 

12.01 

11,74 

27 

8,03 

8,58 

8,39 

8.27 

8,20 

8,07 

8,33 

8,62 

8,85 

9,'i0 

9,14 

9,78 

10.12 

10,06 

28 

8,82 

9,12 

H,K8 

8,82 

8,63 

8,70 

9,20 

8.91 

9.23 

9.33 

9.71 

9,70 

9.49 

9,49 

2Í) 

8,32 

8,25 

8.52 

8,50 

8,50 

8,20 

8,44 

9,77 

9.82 

9,00 

9,80 

10,00 

9.78 

9,00 

30 

8,96 

0,02 

9,08 

9,01 

9.06 

8.83 

9,12 

9.20 

8.99 

7,S8 

8,33 

9,12 

8,37 

8,02 

!.,       ('■'•• 

8.05 

7,92 

8,04 

K.ll 

7,99 

8,04 

8,19 

H.<12 

8,70 

S.71 

H,07 

9,28 

9,14 

9.39 

llcdiai  (las  L  , 

9,20 

9,20 

9,1« 

9,10 

9,22 

9.41 

9.62 

9,09 

9,58 

9,'i2 

9,38 

9,25 

9,10 

8.82 

3.'  . . 

9,50 

9,53 

9,51 

9,57 

9.56 

9,51 

9,08 

9,92 

9,'.!0 

9,71 

9.05 

9,85 

9,72 

<),53 

llcili.is  do  rncz .  .  . 

H,'.I3 

S.S'.) 

8,',l| 

K.'.)5 

M.93 

H.9S 

9.17 

9.'il 

9,41 

9,29 

9,21 

9,46 

9,32 

9.25 

1 

___^_ 

XXXI 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPIIERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYCHROGRAPHO 

Aimih  DE  1861 

3.'^ 

4.' 

5.^ 

0.' 

7.* 
8,10 

s;' 

».' 

10.^ 

11/ 

.Mi-ia 
noite 

Ucdias 

Máxima 

Miuima 

7.22 

Va- 
riação 

8,33 

8,11 

9,06 

8,33 

7,85 

7,78 

7,00 

7,49 

7,33 

7,82 

9,00 

1,84 

1 

9,1;! 

8,84 

9,10 

9,13 

8,40 

8,10 

7,34 

7,67 

7.92 

7,77 

8,06 

9,13 

7,10 

2,03 

2 

8.7S 

9.37 

9,40 

8,14 

8.10 

7,77 

7,66 

7,02 

7,53 

7,18 

7,96 

9,40 

7,30 

2,04 

3 

10,01 

10.21 

10,30 

10.22 

9,48 

8,53 

7,03 

0.88 

0.87 

7,34 

8,40 

10,30 

7,12 

3,38 

4 

9,20 

9.03 

10,73 

10,03 

9.0S 

8,72 

8,90 

8,70 

8,40 

7,8'; 

9,12 

10,73 

5,92 

4,83 

5 

10,0:3 

10.32 

11,08 

11.43 

10,03 

8,40 

7,08 

8,11 

8,04 

7,80 

8,49 

11,68 

7,60 

4,08 

6 

H,:JG 

11,20 

10,00 

9,41 

8,07 

7,90 

7,88 

7,37 

7,39 

7,94 

8,83 

11,30 

7,37 

3,99 

7 

10,97 

12,38 

10,80 

10,33 

8,90 

9,73 

9,80 

10,02 

10,13 

10,06 

9.28 

12,38 

7,64 

4,74 

8 

9,80 

10,33 

9,96 

9,89 

9,70 

9,70 

9,84 

9,70 

9,37 

9,30 

9,79 

10,33 

9,30 

1,03 

9 

9,88 

9,82 

9,91 

9,99 

9,54 

9,28 

8,88 

9,04 

10,23 

10,09 

9,33 

9,99 

8,88 

1,11 

10 

5,41 

7.70 

8,90 

9,70 

9,17 

10.27 

10,13 

9.27 

9,60 

10,04 

8,83 

10,27 

3,41 

4,80 

11 

9,29 

9.24 

9,71 

9,30 

9,98 

9,90 

9,98 

10,01 

9,86 

10,22 

10,08 

10,70 

9,24 

1,40 

12 

9,34 

9,99 

9,40 

10,30 

10,07 

10,34 

10,41 

10,07 

10,34 

10,44 

10,11 

10,30 

9,40 

1,10 

13 

9,23 

9,48 

9,84 

10,03 

9,92 

9,97 

9,50 

9,90 

9,82 

9,70 

9,78 

10,70 

9,17 

1,33 

14 

0.20 

9,23 

9,07 

9.84 

9,33 

9,27 

9,22 

9,25 

9,05 

8,43 

9,30 

10,10 

8,43 

1,67 

13 

8.94 

9.11 

8,91 

8,83 

8,90 

8,96 

9,00 

8,82 

8,61 

•    7,90 

8,85 

9,24 

7,96 

1,28 

16 

9,00 

8,33 

8,00 

7,9o 

8,62 

9,00 

9,13 

9.14 

8,70 

8,08 

8,23 

9,14 

7,18 

1,Í0 

17 

7,00 

6,63 

8,43 

0,00 

8,83 

9,02 

9,01 

9,25 

9,20 

9,13 

8,08 

9,58 

6,63 

2,93 

18 

S,7G 

8.34 

8,08 

8,68 

8.71 

8,90 

8.76 

8,57 

8,51 

8,31 

8,84 

9,87 

8,08 

1.79 

19 

11, o4 

11,63 

11.88" 

11,77 

11,02 

11,76 

11.97 

11,29 

11,13 

11,00 

10,32 

11,97 

7,98 

3,99 

20 

10,27 

10,33 

10,02 

10,38 

10,74 

10.84 

10,87 

11,03 

9,52 

9,02 

10,71 

11,35 

9,32 

1,83 

21 

8,07 

7,83 

8,38 

9,17 

9,34 

9,74 

9,84 

10,17 

10,35 

10,20 

9,19 

10,35 

7,85 

2,30 

22 

7,72 

8,90 

8,30 

8,18 

8,23 

8.38 

8.32 

8,82 

8,82 

9,32 

8,99 

9,93 

7.72 

2.23 

23 

9,82 

9,99 

10,17 

10,13 

10,12 

10,27 

10.36 

10,36 

10,27 

10,36 

9,85 

10,30 

9,03 

1,31 

24 

10,07 

9,43 

9,42 

8,70 

9. CO 

9,30 

9,77 

9,73 

9,54 

9,34 

10,03 

11,11 

8,76 

2,33 

23 

11,07 

10,78 

10,13 

9,i0 

9,23 

9,21 

9,47 

9,26 

8,93 

8,86 

10,03 

12,30 

8,86 

3,44 

26 

9,83 

9.77 

.  9.31 

9,47 

8,91 

8,63 

8,37 

8,45 

8,58 

8,77 

8,96 

10,12 

8,07 

2,03 

27 

9,4G 

8,91 

8,68 

8,63 

8,13 

8.19 

8.19 

8,03 

7,90 

8.14 

8,85 

9,71 

7,96 

1,73 

28 

10,12 

9,71 

9,19 

8,54 

8,62 

9,12 

9,18 

9,10 

9,22 

8,97 

9,10 

10,12 

8,23 

1,87 

29 

1     8,07 

■  8.97 

8,36 

8,48 

7.89 

8,10 

7.94 

7,94 

8,35 

8,46 

8,50 

9,20 

7,88 

1,32 

30 

9,7o 

9,97 

10.12 

9,77 

9,01 

8.60 

8,36 

8,34 

8,34 

8,29 

8,73 

10,46 

7,55 

2,91 

1.' 

8,79 

8,98 

9,28 

9,57 

9,52 

9.74 

9,71 

0,.30 

9,30 

9,40 

9,33 

10,21 

7,93 

2,26 

g  j         SloJias 
(     (las  décadas 

9,51 

9,49 

9,26 

9,12 

9,08 

9,20 

9,25 

9,29 

9,13 

9.22 

9,49 

10,46 

»,39 

2.06 

3.") 

9,33 

9,48 

9,33 

9.49 

9,20 

9.18 

9,11 

9,00 

9,00 

8.97 

9,19 

10,37 

7,96 

2.41 

Mnlias  do  mn 
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HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO=ÍOO 

ABRIL  DE  1H64 

PSYGHROGRAPHO 

-_ 

\.^ 

2.^ 

3.-^ 

i." 

a/ 

6.^ 

1.^ 

S.^ 

9.^ 

10.=' 

■M.^ 

Meio  dia 

1.» 

2.a 

1 

79.8 

81.1 

81,0 

82.0 

81,9 

85,2 

70,1 

74,2 

69,6 

62,4 

60,1 

67,9 

oo,a 

60,3 

0 

81,0 

84,2 

86,5 

84,0 

83,9 

86,1 

85,2 

83,7 

76,0 

79,3 

75,2 

71,0 

63,9 

68,6 

:í 

82,4 

84.5 

85,3 

83,0 

83,3 

85,3 

85,4 

77,7 

71,9 

70,8 

66,7 

66,9 

65,3 

63,3 

4 

79,2 

80,3 

81,6 

82,8 

82,8 

82,7 

82,1 

80,4^ 

79,9 

76,5 

74,3 

71,0 

71,2 

65,6 

ri 

64,0 

53,8 

64.3 

68,0 

72,9 

73,4 

65,3 

72,8 

67,5 

71,9 

52,0 

61,0 

60,7 

59,3 

0 

71,3 

71.3. 

76.6 

76.6 

72,0 

77,2 

73,0 

76,8 

69,5 

59.4 

53,8 

57,4 

50,4 

49,5 

7 

38.8 

37.8 

63,8 

87,2 

84,1 

84.0 

82,3 

73,2 

70,5 

01,0 

60,4 

55,2 

40,8 

44,4 

,s 

52.3 

58,8 

63.3 

01.8 

58.0 

67,7 

68,5 

63,0 

53.6 

47,1 

48,5 

48,9 

47,9 

51,4 

O 

82,4 

80,2 

87,8 

87.7 

88.9 

88,8 

89,0 

88,0 

85,9 

85,2 

86,9 

82.5 

77,5 

77,4 

•10 

79,4 

80.4 

81.7 

80,4 

80,4 

80,4 

86,8 

79,8 

74,7 

77,1 

73,6 

68.6 

03,8 

59,5 

11 

81,4 

81,3 

82,4 

85.5 

85,4 

83,3 

80.0 

79,4 

76,2 

71,3 

62,1 

47,3 

35,4 

32,0 

\'l 

8I..J 

88,4 

90,7 

88,2 

87,2 

90.8 

92.9 

90,7 

88,1 

83,3 

80,0 

78,0 

79,0 

71,9 

\:\ 

89.4 

91.7 

90,7 

90.6 

92,8 

94,0 

88,2 

88,3 

85,9 

80,8 

82.5 

81,0 

70,9 

76,3 

li 

89,0 

92,4 

91,2 

89,0 

90.3 

91.7 

9i,0 

88,4 

82,4 

79,0 

73.3 

78,2 

74.3 

73,3 

15 

86,8 

89.0 

89,0 

90,3 

91.5 

92.6 

90,2 

91.3 

86,9 

83.0 

81,3 

80,8 

77,7 

71,8 

IG 

88,6 

91,2 

90,0 

8i,3 

80,3 

86,3 

83,2 

78,7 

79,9 

82,0 

84,4 

76,6 

75,8 

73,2 

17 

71,5 

68,3 

73,7 

69,4 

70,3 

73,5 

76.0 

76.2 

73,7 

70.1 

74,3 

68,4 

74,4 

73,5 

18 

82.2 

87.0 

87.4 

88,6 

92.4 

93,5 

92,3 

92,4 

84,9 

76.7 

68.2 

55,6 

56,4 

50,5 

19 

85,3 

86,3 

83,4 

85,3 

80,3 

87,3 

83,8 

86,9 

76,7 

70,0 

68,6 

68,6 

70,5 

71,5 

20 

70,0 

70,6 

70,7 

73.9 

83,2 

85,8 

92,8 

95,2 

95,3 

94.0 

92,9 

92.9 

93,0 

94,2 

2) 

93.:í 

93.3 

93,3 

96.5 

97,7 

96,3 

96,0 

91.0 

89,9 

81.2 

77,2 

76,2 

79,9 

77,0 

22 

91.4 

91,4 

90.2 

90.2 

88,9 

87,7 

78.3 

77.4 

68,0 

69,4 

07,8 

67.3 

64,2 

00,3 

2:t 

91,3 

91,4 

91.4 

91,3 

91,3 

91,2 

88,7 

88,9 

80,8 

82,0 

74,2 

80,3 

76,4 

71,3 

2i 

88.8 

87,3 

86,4 

90,2 

90,2 

88,9 

89,0 

89,2 

86,2 

77,3 

75,5 

75,5 

73,8 

71,7 

Vi 

91.0 

92,8 

89,4 

89.4 

89.3 

91,7 

89,3 

80,7 

86,6 

83,8 

78,4 

73.9 

74.1 

70,7 

2f) 

86,8 

89,2 

89,4 

90.8 

93,0 

95,4 

93,4 

90,0 

97,8 

97,8 

95,6 

95,7 

85,4 

83,5 

27 

84,3 

84,2 

83,0 

82,8 

82,7 

79,2 

78,5 

73.0 

74,5 

74.4 

08,8 

79,1 

80,4 

71.0 

28 

80.3 

91,2 

89,8 

88,3 

80.3 

86,3 

83,7 

73.3 

74.2 

70.8 

70,3 

67.4 

62.4 

02.4 

2U 

79,3 

79,4 

82.0 

82.1 

81,0 

76,0 

73,2 

73,3 

75,6 

68,7 

73,9 

73,4 

69,7 

07,2 

;)(> 

77.4 

78,3 

80,:i 

81,4 

82.5 

78,1 

73,7 

09.8 

63,2 

31.1 

31.4 

53,0 

61,3 

47,0 

1.' .. 

73,00 

74,04 

77,41 

79,35 

79,14 

81,28 

79,37 

77.10 

71,91 

69,07 

63,93 

65,10 

61,58 

59,93 

Medias  das    ^  ^ 
décadas .    "    ' ' 

82.03 

84,72 

84,92 

84.51 

80,57 

88,08 

87,62 

80.77 

83,00 

79,22 

76.78 

73,42 

71,34* 

69,42 

:i.'  .. 

87,29 

88,07 

87,72 

88,32 

88,29 

87,10 

84,88 

82,36 

80,34 

73,63 

73,:!3 

7'i,'i0 

71,78 

09,49 

Eedias  do  mi7  .  .  . 

81,00 

82.28 

83,33 

84,00 

84,07 

83.31 

84,02 

82,16 

78.42 

74.63 

71,74 

70.97 

68,23 

00,28 

XXXIll 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FllACÇÒES  DE  SATLIIACÃO=IOO 

PSYGHROGRAPHO 

ABRIL 

~  - 

1861 

3.^ 

.'</' 

;>.' 

«.■■' 

7.'' 

s.-' 

!).^' 

■10.' 

73,7 

11.' 

Jleia 
iinilc 

Medias 

.Uaxima 

Miniiiia 

Va- 
riação 

08,8 

33,8 

64,8 

69,7 

71,7 

74,0 

75,9 

75,3 

77,6 

72,13 

83,2 

53,8 

31,4 

1 

6i,8 

63,0 

61,8 

69,7 

7.3.0 

73,3 

•  70,8 

74,7 

80,2 

81,3 

73,89 

86,3 

01,8 

24.7 

2 

62,9 

03,7 

60,2 

03,7 

69,2 

71,2 

74,8 

70,7 

78,3 

78.0 

74,19 

83,4 

02,9 

22,3 

3 

62,0 

61.3 

63,1 

63,8 

69,4 

64,8 

59,0 

56,0 

39,0 

63,4 

71,45 

82,8 

50,0 

26,8 

4 

5:J,9 

53.1 

61.3 

09,0 

77,2 

73,6 

78.2 

77,1 

73,9 

08,7 

60,57 

78,2 

32,0 

26,2 

3 

49,  i 

o2.i 

61,4 

69,3 

63,0 

34,4 

50.7 

54,5 

33,8 

33,3 

62,84 

77,2 

49.4 

27,8 

6 

53,3 

33,2 

31,3 

00,8 

52,0 

49,6 

31,1 

47.9 

46,9 

52,2 

00,30 

87,2 

44,4 

42,8 

7 

5i,3 

61,3 

32,3 

63,6 

60,1 

73,0 

72,4 

81,8 

81,4 

81,3 

61,40 

81,8 

47,1 

34.7 

8 

76,0 

83,4 

82,3 

83,2 

83,0 

83,0 

83,2 

82,0 

79,7 

79,5 

83,92 

•    89,0 

76,3 

12,3 

9 

66.1 

61,3 

61,0 

70,0 

73,7 

74.3 

72,0 

74,8 

79,5 

79.4 

74,20 

'   86,8 

59,5 

27,3 

10 

28,8 

42,7 

33,3 

61,4 

01,2 

72,2 

73,1 

69,9 

73,8 

77.5 

66,83 

83,3 

28,8 

56,7 

11 

73,0 

77.0 

81,8 

81,8 

83,2 

85,1 

80,0 

87,0 

85,1 

88,2 

84,42 

92,9 

71,9 

21,0 

12 

77,8 

8J.i 

80,7 

87,2 

87,0 

89,4 

89,5 

87,0 

89,4 

91,8 

«0,20 

94,0 

70,3 

17,7 

13 

73,3 

70,9 

81,2 

84,2 

85,1 

84,2 

81,8 

86,0 

85,9 

85,9 

83,79 

94,0 

73.3 

20,7 

14 

73,8 

80,3 

86,8 

90,3 

80,6 

85,7 

84,7 

87,0 

87,5 

83,0 

83,71 

92,0 

71,8 

20,8 

13 

72,9 

70.0 

73,3 

77,2 

78,3 

79,2 

81,4 

81.3 

79,8 

73.2 

80,75 

91,2 

72,9 

18,3 

10 

71,1 

04.4 

63,2 

63,0 

73,0 

79.:í 

82,0 

84,7 

81,2 

82,2 

73,35 

84,7 

63,0 

21,7 

17 

32,3 

47,3 

02,3 

68,8 

72,8 

78,3 

80,3 

83.7 

83,7 

83,3 

70,33 

93,5 

47,3 

40,2 

18 

63,9 

62,2 

01,0 

70,0 

73,2 

77,3 

77,2 

77,0 

70,8 

74.7 

76,20 

87,3 

01,0 

26,3 

19 

9i,3 

93,2 

94,4 

94,3 

94,3 

95,3 

97,8 

93,4 

93,3 

94,0 

89,73 

97,8 

70,0 

27,2 

20 

73,6 

74,0 

09,1 

74,3 

81,0 

83,7 

83,0 

84,8 

87,7 

91.4 

83,37 

97,7 

69.1 

28,0 

21 

61,0 

37,4 

03,4 

72,4 

76,8 

79,1 

82,2 

80,2 

89,4 

90,0 

77,42 

91,4 

37,4 

34,0 

22 

77,8 

83.Í 

77,7 

73,3 

78,4 

79,6 

79,4 

85,3 

84,4 

80.0 

83.34 

91,5 

71,3 

20,2 

23 

77,3 

80,3 

78,4 

80,4 

82.4 

85,3 

87,2 

88,2 

90,0 

93,9 

83,92 

9.i,9 

71,7 

22.2 

24 

74,2 

67,6 

09,3 

63,9 

79,0 

80,8 

84,0 

80,8 

84,9 

84,9 

82,14 

92,8 

63,9 

20,9 

23 

86,2 

84.7 

81,4 

77,8 

79,4 

81,6 

85,7 

83,6 

84,0 

83,4 

88,31 

97,8 

77,8 

20,0 

26 

69,7 

69,7 

67,7 

71,2 

73,3 

77,0 

77,8 

77,7 

79,8 

84,3 

77,01 

84,3 

67,7 

10.0 

27 

63,2 

59,3 

01,3 

68,3 

72,7 

73,6 

74,3 

73.4 

73,3 

70,5 

74,64 

91,2 

39.3 

31.9 

28 

69,2 

0>!,8 

03,8 

04,7 

69,9 

75.7 

70,0 

70,5 

78,3 

76,0 

74,17 

82,1 

64,7 

17,4 

29 

48,4 

30,2 

53,0 

58,3 

60,3 

04,8 

03,0 

03,0 

08,8 

70.3 

64,38 

82,5 

47,0 

34,9 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

00,23 

60,91 

02,61 

6S,88 

69,49 

09;  14 

08,81 

70,12 

71,02 

71,67 

70,31 

8'i.,01 

36,34 

27.07 

'1       .,, 

68,73 

70,28 

74  22 

77,82 

80,07 

82,02 

83,64 

83,90 

84,03 

83,80 

80,34 

91,33 

63.69 

27.00 

(las  dpMilas 

70,06 

70.20 

08,71 

70,92 

75,30 

78,12 

79,34 

80,75 

82,14 

84,06 

79,13 

90,32 

63,23 

2:;.-.'7 

3." 

06,33 

67,13 

68,31 

72,34 

73.04 

70,63 

77,20 

78,28 

79.07 

79,84 

76,39 

88,03 

61,76 

20,87 

llfjias  lio  mez 

' 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEM0r,RAPH(1  E  mOGRAPlIO 

•>íl 

i 

Q 

s 

< 

DIRECÇÃO   DO  VENTO-RUMOS 

1 

CHUVA 

EM 

JMILLIMETKOS 

.Meia  noile 
ás  2  horaí 
da  manhã 

2  ás  4 

4  ás  C 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  (lia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4  ás  C 

Gás  8 

8  .is  10 

10  ás  12 

1 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

ESE. 

ESE, 

ESE. 

N. 

N. 

N, 

N. 

(1,0 

í 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

E. 

S, 

SO. 

NO. 

N. 

N. 

NNO. 

0,0 

3 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

E. 

SSO, 

N, 

N. 

NNO. 

N. 

N. 

0.0 

/. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

SSO. 

SSO. 

SSO, 

SSO. 

NNO. 

NNO 

N. 

11,0 

-, 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

SSO. 

SSO, 

OSO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

0,0 

c 

N. 

N. 

NNO. 

N. 

N-NE. 

NE. 

ENE, 

SO. 

N.NO. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

7 

N. 

i\. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

E. 

SO, 

NO, 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

<     0,0 

8 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE, 

E. 

OSO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

0,0 

3 

SO. 

NO. 

N.NO, 

N.\0. 

NNO. 

N. 

OSO, 

OSO, 

OSO. 

NO. 

OSO. 

SO. 

0,0 

<U 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

N. 

N. 

SSO, 

NNO. 

KNO. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

H 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

ENE. 

SE. 

ESE 

SSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

0.1 

12 

ESE. 

E. 

E. 

ESE. 

ESE. 

ESE, 

SE. 

s. 

SSE, 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

(),.■) 

13 

ESE. 

SSE. 

S. 

SSE. 

SO. 

SSO- 

SO, 

uso. 

OSO, 

OSO. 

OSU. 

OSO. 

7,2 

M 

OSO. 

riso. 

OSO. 

SO, 

OSO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

O.NO. 

NO. 

NU. 

NO. 

V2 

13 

O.NO. 

0. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

SSO. 

SO, 

NO. 

SSO, 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

;i,o 

)f. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N, 

N. 

N. 

N. 

0,1 

17 

N. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

ONO, 

0. 

SO, 

SO. 

SO. 

SSO. 

0.0 

IS 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

OSO, 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

19 

NNO. 

ONO. 

ONO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

NO, 

NO, 

SO. 

0,0 

20 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S, 

SSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

:1,'.) 

21 

S.SO. 

SSO. 

s. 

S. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S, 

S, 

SO. 

11,3 

22 

SSO. 

S. 

s. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

4.2 

23 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE, 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

SSO. 

1,3 

21 

NO. 

.NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO, 

NO. 

NO. 

ONO. 

UNO. 

ONO. 

NO. 

0,0 

25 

ONO. 

NU. 

NNO. 

NO. 

SSO. 

OSO, 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

0. 

0. 

0.0 

20 

SO. 

SO. 

SSO. 

ESE. 

ESE. 

E. 

N.NO. 

N.NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

7,3 

27 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

N, 

ESE. 

N.NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO, 

N. 

0,0 

2.S 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

N. 

N^NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

20 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO, 

N.NO. 

NNO. 

N. 

N, 

NNO. 

0,0 

30 

N.NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

N.NO. 

N. 

N. 

0,0 

.\. 

12 

11 

Ill 

12 

- 

Ij 

3 

3 

; 

C 

Ill 

11 

Tol:il 
0,3 

N.\E. 

1 

1 

1 

f> 

0 

0 

(1 

0 

1 

1 

1 

12 

.\E. 

1 

1 

1 

3 

■> 

0 

II 

11 

0 

II 

0 

13 

ENE. 

0 

II 

II 

II 

\ 

1 

II 

11 

II 

II 

II 

2 

E. 

0 

1 

1 

II 

3 

2 

0 

II 

II 

II 

II 

7 

ESE. 

2 

II 

0 

3 

3 

2 

2 

Cl 

1 

1 

1 

IS 

SE. 

0 

II 

0 

II 

0 

2 

II 

0 

II 

II 

II 

2 

SSE. 

II 

1 

1) 

II 

II 

II 

0 

1 

(1 

II 

vil 

3 

S. 

II 

1 

3 

0 

II 

2 

1 

II 

1 

1 

0 

10 

SSO. 

'. 

;i 

3 

4 

r> 

.■i 

3 

1 

1 

3 

3'.l 

SO, 

.'i 

1 

II 

2 

2 

4 

', 

1 

2 

2 

3 

21; 

OSO. 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

i; 

.-. 

2 

3 

3 

30 

0. 

II 

1 

II 

II 

0 

II 

1 

II 

II 

1 

1 

1 

ONO. 

2 

1 

1 

0 

1 

3 

2 

3 

3 

1 

0 

17 

NO. 

1 

.) 

1 

2 

II 

2 

3 

,-i 

.3 

4 

3 

31 

NNO. 
V 

:i 

3 
II 
(1 

II 

"' 

2 

II 
II 

II 

II 

'' 

i; 

8 
II 

II 

4 

.'II 
0 
0 

Chilra    cm 
millimclros 

10,7 

2,H 

2,7 

:i,l 

3,3 

fp,S 

2,3 

4,4 

.1,1 

1,2 

2.7 

II.'.) 

Tol:il 
.37,3 

, 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAI'110  R  UDOGRAPIIO 


VELOCIDADE  DO  VENTO   EM  KILOMETROS 


17,0 
11,3 


i:í,2 


8,9 
32,9 


lO.O 
l(l,G 


l(i,3 
1S,S 


iUedias  das  décadas  e  do  niez 


11,7 

li,.". 

9,9 

11,3 

iu,.-i 

10,3 

7,9 

7,4 

9,0 

9,6 

10,8 

10,0 

9,0 

8,0 

10,6 

13,  í 

15,3 

1,S,8 

20,0 

17,0 

18,1 

16,7 

13,8 

14,3 

H,G 

12,1 

12,.") 

13,5 

12,7 

10,3 

12,0 

1C,1 

17,  i 

17,6 

1,S,0 

18,2 

20,4 

21,6 

21,4 

20,6 

19,5 

10,6 

15,5 

15,2 

14,5 

14,8 

12,3 

12,4 

Ii,3 

10,0 

16,1 

15,6 

16,5 

13,9 

13,9 

15,6 

15,8 

15,4 

17,0 

17,2 

17,8 

19,3 

22,6 

22,0 

23,8 

25,4 

23,1 

21,3 

21,1 

19,7 

21,2 

18,4 

l:),.) 

13,3 

12, .S 

13,.-i 

13,2 

11,"' 

11,3 

13.0 

l'',3 

11,2 

i:í,3 

15,1 

15.9 

lii..'i 

l.S,2 

l>i- 

19,5 

20,3 

19.5 

IS.O 

17,9 

17,1 

I5,S 

15.0 

18,5 


na  1."  década 
Frequência  /  >  3.»      > 

durante  o  me 


Cliuva  correspondente  em  millinietros 


N. 

iN.\E. 

NE. 

E.NE. 

E. 

ESK. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

0X0. 

NO. 

NNO. 

V. 

52 

5 

4 

1 

4 

3 

0 

0 

1 

8 

6 

9 

0 

0 

9 

18 

0 

17 

6 

2 

1 

2 

12 

2 

3 

3 

15 

13 

20 

2 

9 

7 

6 

0 

26 

1 

7 

0 

1 

3 

0 

0 

6 

16 

7 

1 

2 

8 

15 

27 

0 

95 

12 

13 

2 

7 

18 

3 

10 

39 

26 

30 

4 

17 

31 

51 

0 

3,2 

0,0 

0,1 

2,8 

6,8 

4,9 

0,0 

1,1 

7,6 

11,2 

2,0 

12,8 

0,0 

0,7 

4,3 

0,0 

0.0 

(1,0 


I*  na  1."  década  . 


Kilomelrns  percorrido 


2973 
3S01 
4430 

11204 


Dia  o  mais  ventoso 16. 

Dia  o  menos  vt-ntoso 4. 

Velocidade ma.\iraa 40  kilumelros  em  10. 

Vclm-idadc  rainima o  •         cm  22. 


XXXVI 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thernioraelro  das  Icniperaluras 
limites  —  graus  centesiraaes 

» 

o 

Ozoimmotrn 

Serenidade  do 

cén  e  nuvens 

ABRIL  DE  1864 

Máxima 

Mínima 

o 

0  horas  ila  manhã 

Meio  dia 

Ao  sol 

Na 
relv.i 

Na 
relva 

No  espe- 
lho imra- 
bolico 

Mim- 

motros 

Milli- 
raclros 

Dedia 
graus 

De  noile 
graus 

Graus 

Diedios 

Configurações 

Graus 
médios 

Configurações 

1 

39,6 

42.8 

4.3 



0,0  - 

3,56 

6,3 

8,5 

10 

C.  no  hor. 

10 

— 

2 

39,1 

— 

3,8 

— 

0.0 

3,80 

6,5 

5,0 

10 

C.  no  hor. 

9 

Ci.-St.,  st. 

3 

40.2 

46,3 

3,1 

— 

0,0 

4,28 

8,0 

3,0 

9 

Ci. 

9 

Ci. 

4 

40,2 

40,6 

1,9 

— 

0,0 

4.84 

5,5 

3,0 

~     9 

Ci. 

10 

st.,  Ci. 

5 

41,8 

47,6 

2,4 

6,8 

0,0 

5.00 

3,0 

5,0 

10 

c.-st. 

10 

st. 

() 

47,6 

45,4 

6,0 

0,9 

0,0 

6,32 

4,3 

4,5 

9 

Ci.,  St.-Ci.,  ao  SO. 

8 

Ci.,  c. 

7 

47.8 

80,0 

6,5 

10,4 

0,0 

7.80 

4,0 

3,5 

10 

Ci.-St. 

10 

C  hor. 

8 

4G.4 

43.0 

9,0 

11,3 

0,0 

0,12 

3,0 

4.0 

10 

St.-Ci. 

10 

St.-Ci.,  Iior. 

9 

33.0 

— 

6,8 

— 

0,0 

2,60 

6.0 

5.3 

0 

Told. 

0 

Told. 

10 

43,6 

41,4 

— 

— 

0,0 

4,12 

3,0 

3,0 

9 

C-St.,  St.-Ci. 

2 

C,  C-St.,  Ci. 

11 

47,2 

50.8 

5,8 

— 

0,1 

4,64 

3,3 

4,0 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

5 

C,Ci.,  Ci.-St.,  Ci.C. 

lá 

30,0 

47,2 

10,3 

— 

6,3 

1,68 

7,5 

6,0 

0 

C.-Ni.,  C.-St..  Ci.,  c. 

1 

C,  C.-Ni.,  Ci.,  Ci.-C 

13 

39,8 

49,8 

9,8 

— 

7,2 

2,50 

9,5 

7,5 

0 

C.-st.,  C.-Ni.,  Ni 

6 

C.  C.-Ni.,  Ci. 

li 

— 

28.1 

10,9 

— 

4,2 

■  2,32 

9,0 

8,0 

0 

C.-Ni.,  C.,c. 

1 

C.  C.-Ni.,  Ci. 

15 



_ 

10,4 

— 

3,9 

1,00 

7,3 

9,0 

0 

C.-Ni.,  Ni. 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  St.-C. 

IG 

38,1 

42,4 

10,0 

— 

0,4 

4,CC 

9,5 

5,0 

5 

C.-st.,  C,  C.-Ci.,  Ci. 

0 

C,  C.-Ni.,  c. 

17 

40,5 

45,9 

7.0 

— 

0,0 

2,94 

7,0 

5,0 

2 

C.-Ci.,  C.-st.,  C. 

0 

C.-Ni.,  C.-st., C.-Ci. ,c. 

IS 

41,0 

30,2 

3,7 

— 

0,0 

4,92 

5,0 

5,0 

7 

C,  C.-st.,  Ci. 

7 

C,  C.-st.,  St. 

19 

— 

47,9 

4,1 

— 

0,0 

3,76 

3.5 

5,5 

7 

C,  C.-st.,  St. 

4 

C,  C.-Ni.,  C-St.,C.-Ci. 

20 

— 

— 

7,1 

— 

5.9 

0,90 

8,0 

10,0 

.0 

C.-Ni.,  Ni. 

0 

Ni. 

21 

40,5 

49,4 

10,5 

— 

11,3 

2,20 

•  8,5 

4,0 

0 

Ni.,  Ni.-C. 

7 

C,  C-St. 

22 

39,7 

45,2 

10,7 

— 

4,2 

3,00 

8,5 

5,0 

5 

C,  C.-Ni. 

5 

C. 

23 

— 

34,4 

4,4 

— 

4,3 

1,16 

8,5 

6,0 

0 

Ni.-C,  Ni.,  C. 

0 

Told. 

24 

39,9 

44,2 

9,2 

— 

0,0 

3,08 

8,0 

5,0 

0 

C.-st.,  C.-Ni.,  C.  c. 

0 

C,  C.-Ni.,  C.-Ci.,  Ci. 

25 

30,8 

40,7 

7,6 

— 

0,0 

1,40 

9,0 

5,0 

0 

Ni.-C,  St.-C,  C,  c. 

0 

C.  St.-C,  C.-Ni.,  c. 

2f. 

42,2 

47,1 

7,3 

— 

7.5 

3,12 

8,3 

9,5 

0 

Ene. 

0 

Ni.,  Ni.-C,  C,  c. 

27 

45,3 

Sl,4 

6,5 

— 

0,0 

4,00 

7,0 

4,5 

4 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

4 

C  ,  Ci.-St.,  Ci.-C. 

28 

45,3 

51,6 

5,0 

— 

0,0 

5,60 

7,3 

6,0 

9 

C 

7 

C. 

29 

41,0 

48,1 

— 

— 

0,0 

5,20 

6,0 

5,0 

2 

Ci.,  C,  C-Ci.,C-St. 

8 

Ci.,C 

30 

43,1 

51,7 

9,4 

—  ■ 

0,0 

8,20 

4,5 

4,0 

9 

Ci. 

9 

c 

Mcdlis  ii>\^  , 
clfrailas.j' 

42,13 

44,64 

4,87 

4,86 

5,40 

5,  to 

8,(1 

7,8 

40,35 

45,29 

7,97 

— 

— 

2.95 

7,40 

6,50 

3,0 

2,4 

40,87 

46.38     7,84 

— 

— 

3.70 

7,60 

5.'i0 

2,9 

4,0 

Mrilias  iln  DII7  .  .  . 

41,25 

45,51      6,93 

- 

3. 84 

O.HO 

5,07 

4,8 

'i.7 

Hrcssfio  almospherici                                                             Tempe 

aliira  A  somlira     Teniperaliira  da  relva 

7<U)  t  n,„  1    i.:  1  1  , 

24.2  0 

n7 51,7  em  30 

Extremas  do  mcz 

riiin.'ai)9olula  745,8   ..    IM  il.is 
\ar.  liiax.'  . .     l'i,5 

;.,.(•,,„                                  8,3 

.2 1,9    ..    4 

15.9  . 

'líl.S 

XXXVII 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  e  nuvens 

3  horas  da  tardo 

'.)  horas  da  imite 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

MARrO  DE  1864 

Graus 
médios 

Configoraçõcs 

Graus 
médios 

CoDÍigurafiícs 

10 



10 

_ 

M.  b.  t. 

1 

8 

Ci. 

9 

Ci.-St. 

M.  b.  t. 

2 

10 

Ci.-St. 

10 

— 

M.  b.  t. 

3 

10 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

St. 

M.  b.  t. 

4 

10 

St.,  Ci. 

10 

st.,  Ci. 

Hor.  alg.  t.  enn.  m.  b.  t. 

5 

8 

Ci.-St.,  Ci.,  C. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t.;  V.  alg.  t.  fr.  á  n. 

6 

■9 

C,  c.-st. 

10 

St.-C. 

Hor.  enn.  de  m.;  m.  b.  t. 

7 

8 

C.-St.,  Ci. 

9 

st.-c. 

M.  b.  t. :  asp.  de  trov.  de  t.;  fusil.  ao  SE.  á  n. 

8 

7 

C,  C.-St.,  C.-Ci.  ■ 

0 

Told. 

Geralmente  encoberto. 

9 

6 

C.,Ci. 

8 

Ci.,  Ci.-St.,  St. 

Nub. :  b.  t. 

10 

5 

C.-St.,C.,Ci.-C.Ci. 

9 

Ci.-St.,  Ci. 

Nub.,  alg.  eh.  pelas  4  30'  t.;  rei.  depois. 

11 

1 

iNi.,C.,  C.-Ci.,  Ci. 

1 

C,  C.-Ni.,  Ci. 

Ene.  6  nub.,  ag.  for.  á  1  30'  n.;  ag.  por  inter.;  asp.  de  trov.  de  t. 

12 

2 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

1 

C.-Ni.,  C.-St.,  Ni. 

Ene.  pela  m.;  nub.  depois,  ag.  echuv.  de  n.  edia;  eh.  das  10  h.  n.  em  diante. 

13 

0 
0 
1 

C.-Ni.,C.-St.,Ci.,c. 
C.-Ni.,  Ni.,  C.-St., 

C.-Ci.,  c. 
C,  C.-St.,  C.-Ci. 

0 
0 

4 

C,  C.-St.,  C.-Ni.,c. 
Ni.,  Ni.-C. 
C.-Ci.,  C,  St. 

Ene.  e  nub.;  eh.  por  inter,  da  m,  n.  ás  4  m. 
Ene,  ag.  e  chuv. ;  eh.  das  5  ás  6  t. 

Nub.  e  bast.  vent.  ;  alg.  eh.  das  2  ás  4  m. 

li 
13 
16 

2 

C,  C.-St.,  C.-Ni. 

4 

C.-Ci.,  C.-St.,  C. 

Nub.  e  ene.;  b.  t. 

17 

8 

C,  C.-St.,  St.,  Ci. 

9 

St.-Ci. 

Alg.  t.  nub.,  b.  t. 

18 

7 

C,  C.-St.,  St.-Ci. 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  St. 

Nub.,  b.  t.;  ha  lu.  ás  9  n. 

19 

0 

Ni. 

0 

C.-Ni,  Ni.,  C. 

Told.,  cer.  e  eh.  mi.  quasi  seguida,  eh.  mais  for.  de  t.  e  n. 

20 

5 

C,  Ci.,  Ci.-C. 

0 

C.-Ni.,  C.-St.,  Ni. 

Ene.  e  nub. ;  alg.  eh.  pela  n.  e  m. ;  ventoso  pela  t.,  eh.  for.  e  tr.  das  10  ."iO '  á  m .  n. 

21 

7 

C,  C.-St. 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  Ci.-C. 

Nub.;  eh.  até  á  1  4S'  n. ;  alg.  t.  vent.  pela  t. 

22 

0 

Told. 

1 

C.-Ci.,St.-C.,C.-Ni. 

Ene.;  chuv.  pela  m.,  eh.  mod.  e  reg.  do  m.  d.  ás  4  30'  t. 

23 

0 

C.-St.,  C.-Ni.,  C.,r,. 

2 

C.-St.,  C.-Ni. 

Ene.;  chuv.  pelas  7  m.;  asp.  de  trov.  pela  t. 

24 

2 

C.-St.,  C. 

7 

St.-C,  St. 

Ene.  e  nub. 

23 

1 

3 

8 

C.-St..  C,  C.-Ni. 
C.  C.-St.,  C.-Ni., 

St.-Ci. 
C. 

10 
10 
10 

Ci.-St. 
St.-Ci. 
St. 

Ene.  enev.  dem.,  eh.  seg.  mais  e  menos  for.  das  6  50'  ás  11  30' ni.;  b.  t.  án. 

Nub.,  b.  t. 

Nu.  disp.,  V.  fr.  á  n. 

26 

27 
28 

8 

Ci.-St. 

10 

Ci.-St. 

Nub.  de  m.,  alg.  nu.  e  alg.  t.  vent.  de  dia. 

29 

9 

est.,  C,  Ci. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t. ;  V.  fr.  á  t.  e  n. 

30 

8,6 

8,6 

Total  da  1.»  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Ventos  pre- 
dominantes 

St.  inf. 

st.  sup. 

0,0  mil. 

0,0  mil. 

48,Ci  mil. 

N. 

2.6 

3,S 

.      da  2.'      n      .... 

29,5  « 

30,2  » 

29,48    .. 

Vario. 

4,3 
5.2 

6,7 
6,3 

»      da  3."       .. 

Total  do  mez 

26,5   » 
56,0  mil. 

27,3   » 
.57,5  mil. 

3't,96    .. 

qq.NO.eSO. 

115,08  mil. 

qq.NO.eSO 

Tensão  dt 

vapor  almosphcrico 

Humidade  relativa          Evaporação    „, 

Chuva 

ou  ehuv.  em  11, 12, 1.3, 14, 15,  l(i,  20, 
ais  ou  menos  ventosos  em  13, 16,  19, 
.•?n. 

31,  22, 23,  24  e  26. 
20,  21,  22,  26,  28, 

[máxima..   12,38  em 

8  ás  4  t 

37,8  em  20  e  26  . . .  8,20em30.  ^'Ig" 

'rri----  ^ 

41  -  1 
97... 

1  ..  3  t 

28,8  »  11  ás  3  t.. . .  0,96  <>  20.  Nevoeiro  em  26. 

•nn                          1  ar,             Dias  mais  ou  menos  ennevoados:  5  e  7. 

^9'0 ^'-*             Trovões  em  21. 

— •                            —          Relâmpagos  em  8  e  11. 



- 

XXXVIII 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 


MAIO 

1S64 


8 
9 
10 
11 
1^ 
i:! 
11 
i:í 

10 
17 

IK 
11) 
20 
21 


2:j 

2íi 
27 
2S 
2'.l 

no 
:tl 


Meilia.s  lias 
iloradas . 


IIimI 


ia<  (In  nii7. 


BAROGRAPHO 

•1.' 

2  ■'• 

\i.' 

'(.■■' 

ii.'^ 

C' 

7.'' 

8.-' 

9.' 

'10.' 

M." 

Meio  (lia 

•1.^' 

737,1 

737,1 

737.1 

737,0 

757,2 

737,7 

758.0 

738,1 

758,4 

758,6 

758,8 

758,2 

758,4 

38/1 

58,3 

3S.3 

58.3 

58,0 

39,0 

39,3 

59.0 

59,7 

59,5 

59.3 

59.1 

59,1 

39,3 

■    39,1 

59,0 

58,9 

58,9 

39,1 

59,1 

59,1 

59,1 

59.4 

59.2 

59.0 

58.0 

53,6 

53,3 

55,0 

51,7 

51,9 

51.9 

54,8 

34,9 

55.0 

51.9 

55.0 

51.2 

5:í.9 

31,0 

51,0 

;ii.n 

50,5 

50,3 

50,1 

50,5 

50,7 

30,7 

50,6 

50.5 

50,1 

50,0 

47,i 

47,3 

40,3 

46,6 

47,1 

47,2 

47,4 

40,3 

40,4 

46,4 

40.2 

45,0 

40,0 

47,6 

47,2 

47,4 

47,2 

47,3 

47,2 

47.1 

47.1 

47,2 

47,2 

46,6 

40,8 

46,5 

43,3 

44,8 

41.4 

44,:', 

41,5 

44.0 

44,7 

45,0 

43,3 

45,6 

45,8 

10.1 

40,3 

49,3 

49,3 

49.4 

49,0 

50,1 

50,6 

50,8 

31,3 

51,7 

51,8 

51,8 

51.8 

31,8 

51,8 

51,4 

51,1 

31,4 

31,4 

31,9 

52,2 

52,2 

52,6 

32,7 

62.7 

52,7 

32,7 

752,4 

732,3 

752.3 

732,3 

732,6 

753,0 

753,6 

754,2 

734,7 

755,1 

753,0 

755,6 

735,7 

37,0 

37,5 

57,4 

37,2 

56,8 

57,0 

57,9 

58,3 

38,2 

38,0 

58,1 

58,1 

58,0 

37,8 

57,7 

57,6 

37,6 

57,8 

38,0 

58,0 

58,0 

58,0 

38,0 

57,9 

57,6 

57,3 

57,0 

36,9 

56,9 

36,9 

56,9 

57,0 

57,1 

57.1 

57,3 

57,3 

57,0 

53,7 

55,4 

53,í) 

53,8 

53.5 

53,3 

33,5 

53,3 

53,5 

53,5 

53,5 

33,4 

53,4 

32.7 

32,1 

51,2 

31,1 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51,3 

51,4 

51,8 

52,0 

52,0 

51.9 

51,8 

32,7 

32,7 

52,7 

52,0 

52,8 

53,1 

53,() 

53,8 

51,2 

54,3 

51.5 

51,3 

54.2 

33,! 

54,9 

51.8 

54,8 

51,9 

55,0 

55,:í 

35,7 

50,1 

50,2 

50.2 

55,9 

55.7 

35,3 

35,4 

55.3 

53,2 

55,4 

55.5 

55.(i 

50,0 

56,1 

50,0 

55,9 

35,0 

55.4 

53,7 

33,6 

53,3 

53,3 

5:i,3 

53,5 

5:!,9 

5i,9 

53,6 

53,6 

53,5 

52,8 

52.5 

750,8 

750,5 

749,8 

749,5 

750,4 

750,6 

751,0 

750,9 

750,9 

750,9 

731.0 

750,9 

750,5 

51,1 

:ío,9 

50.9 

50,7 

5(1.8 

51.0 

51,:i 

51,4 

51,4 

51,0 

31.6 

51,0 

31,0 

51,9 

51,8 

51.0 

51,1 

51,8 

51,7 

52.:! 

52,3 

52,5 

32,7 

52,6 

52,4 

51,9 

50,2 

30,2 

19,8 

49,3 

49,1 

49,1 

49,3 

49,4 

49,3 

49,2 

49,2 

48,0 

48,0 

4K,1 

47,9 

47,0 

47,3 

47,:í 

47,1 

47,5 

47,7 

47,7 

47,7 

47,7 

47,5 

40,9 

47.4 

47,3 

17,3 

47.3 

47,4 

47.5 

17.8 

48,3 

48,0 

48,7 

48,9 

49,2 

49.2 

51,3 

51,3 

51.3 

51.3 

51.4 

51,7 

31,8 

31,9 

52,3 

52,4 

52,5 

52,3 

52,:í 

54,0 

54,0 

51.1 

51,2 

51.:í 

51,8 

53,2 

33,6 

55,7 

55,9 

56.1 

56,1 

36,1 

50,3 

50.2 

.■).■). 9 

55,8 

55.9 

50.1 

50.:! 

50,5 

56,5 

50,3 

50,1 

50,1 

50.0 

51,3 

51.1 

5Í,() 

5:1.7 

5:1,0 

53,0 

53,0 

53,5 

53,3 

5:{,3 

52,8 

52,3 

51.9 

;;o;í 

50.2 

.■;<i.2 

.•iO,2 
75I,K5 

.■iO,4 

50.4 

50,7 

50,8 

51.1 

51,4 

51,4 

31,4 

51.1 

732,31 

752,08 

75I,9:í 

752,o:i 

752,26 

752,39 

752,43 

752,64 

752,07 

732,39 

752,30 

752,:t:! 

754,09 

751,59 

751,19 

754,15 

751,52 

754,74 

754,98 

755,19 

755,35 

755,39 

755,41 

755,02 

751.80 

731,43 

751.31 

751,11 

7:í0.97 

751,15 

751,29 

751,53 

751,08 

751,75 

751,83 

751,81 

751,07 

751,11 

732.77 

752,02 

752.17 

752,:;:-; 

752,52 

752,72 

752,92 

75:i.05 

753,20 

753,25 

75,3,22 

752,97 

752,H2 

XXXIX 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

DAROGRAPIÍO 

MAIO 

— 

~- 

7-i7.(i 

-'(.■' 

li.'' 
757,8 

«/' 

7.'' 

8.'' 
758,2 

738,0 

■10.' 

11.' 

758,7 

Meia 
110  ilc 

758,7 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Miiiima 
absoluta 

757,0 

Va- 
riação 

1,8 

1864 

757,(1 

757,9 

75S.2 

758,8 

757,99 

758,8 

1 

«8,0 

58,0 

58,8 

58,9 

59,1 

59,5 

59,7 

59,0 

59,0 

59,6 

59,05 

59,7 

58,3 

1,4 

2 

;)7.:! 

57.1 

57,0 

50,8 

56,8 

56,9 

57,0 

5i;,9 

50,8 

50.3 

58,13 

59,4 

56,3 

3,1 

3 

">-i,0 

52, S 

52,8 

52,8 

52,8 

52,7 

52,8 

52.7 

52,5 

52,1 

53,90 

55,0 

32.1 

3.5 

4 

4'.t,J 

49,0 

48,8 

48,9 

48,8 

48,9 

49,1 

49,1 

48,9 

48,1 

49,85 

51,0 

48,1 

3,5 

5 

i5,l 

40,1 

40,2 

46,4 

47,0 

47,4 

47,7 

48,0 

48,0 

47,8 

40.75 

48,1 

45,4 

2,7 

0 

4i),o 

45,4 

45,3 

45,0 

43,2 

45,3 

45.5 

45,7 

45,0 

45.4 

40,34 

47,0 

45.0 

2,6 

7 

4(V.> 

47,1 

47,4 

47,9 

48,2 

48,8 

49,3 

49,3 

49,3 

49,3 

46,53 

49,3 

44.3 

5,0 

« 

51,8 

51,7 

51,7 

51,8 

51,8 

52,1 

52,3 

52,3 

32,3 

52,2 

51,30 

52,3 

49,3 

3,0 

9 

52,1 

52.0 

52,0 

52,0 

52,0 

52,1 

52,3 

32,3 

52,5 

32,5 

52,16 

52,7 

51,4 

1.3 

10 

750,0 

750. 1 

750,3 

756,4 

750,3 

757,0 

757,4 

757,5 

757,5 

757,5 

755,14 

757.5 

752,3 

5,2 

11 

57,4 

57,4 

37,4 

37,4 

57,4 

37,7 

38,1 

58,1 

38,1 

38,0 

37,73 

58,3 

57.2 

1,1 

12 

5G,8 

50,5 

30,3 

36,3 

50,5 

56,7 

50,9 

57,2 

37,2 

57,1 

37,33 

58,0 

56,5 

1,5 

13 

5i,7 

54,7 

34,C 

54,0 

3i,3 

54,5 

54,0 

54,0 

54,6 

54,1 

55,79 

57,3 

54,1 

3,2 

14 

51,9 

51,9 

31,8 

31,8 

51,8 

51,8 

31,9 

51,9 

51,8 

51.0 

52,68 

53,9 

51,0 

2  3 

15 

51,G 

51,0 

31,3 

31,6 

51,3 

31,9 

52,2 

52,4 

52,3 

52,7 

51,68 

52,7 

51,1 

1,0 

10 

5:j,8 

53,8 

33,8 

34,2 

54,4 

34,6 

55,3 

55,7 

55,6 

55,3 

54,00 

53,7 

52,í) 

3.1 

17 

5o,0 

54,8 

34,8 

55,0 

55,6 

53,0 

55.9 

55,8 

55,8 

35,0 

55,42 

50,2 

34,8 

1,4 

18 

54,4 

54,1 

53,7 

53,8 

53,9 

33,9 

54,3 

51,3 

54,1 

53,9 

54,92 

30,1 

53,7 

2,4 

19 

51,7 

51,4 

31,0 

50,9 

50,9 

31,0 

51,2 

31,3 

51,4 

51,0 

32,43 

53,9 

50,9 

3,0 

20 

7i9,7 

749,7 

749,8 

730,3 

750,7 

751,0 

751,3 

751,3 

751,3 

751,2 

750,62 

751,3 

749,5 

1,8 

21 

51,3 

51,4 

51,5 

51,0 

51,6 

51,7 

52,1 

52,0 

52,0 

52,0 

51,44 

52,1 

50,7 

1,4 

22 

51,0 

51,4 

51,2 

51,1 

51,1 

51,1 

51,2 

51,1 

51,1 

50,8 

51,67 

32,7 

50,8 

1,9 

23 

47,7 

47,0 

48,9 

49,5 

49,2 

48,0 

48,0 

48,0 

48,6 

48,5 

48,91 

50,2 

47,4 

2,8 

24 

40,7 

40,5 

40,4 

40,5 

46,6 

47,1 

47,5 

47,0 

47,5 

47,4 

47,29 

48,1 

40,4 

IJ 

25 

48,9 

49,0 

49,1 

49,0 

50,1 

30,7 

51,4 

51.7 

51,6 

51,4 

49,00 

51,7 

47.3 

4,4 

20 

52,3 

32,4 

52,6 

32,7 

33,3 

53,3 

53,9 

33,9 

33,9 

33,9 

52,44 

53,9 

51,3 

2,6 

27 

50,0 

50.0 

50,0 

56,0 

36,0 

36,1 

50,7 

50,9 

50,8 

50,5 

55,63 

50,9 

34,0 

2,9 

28 

55,3 

55,3 

33,2 

53,2 

33,2 

55,1 

33,4 

55,4 

55,2 

34,8 

55,74 

50,5 

54,8 

1,7 

29 

51,0 

51,4 

51,0 

50,8 

51,2 

30,9 

51,2 

51,1 

50,9 

50,7 

52,35 

54,3 

50,7 

3,6 

30 

50,8 

50,0 

50,3 

50,1 

50,0 

50,0 

50,1 

49,9 

49,4 

48,9 

50,45 

31,4 

48.9 

2.5 

31 

751,75 

731,74 

751,78 

751,84 

751,99 

752.19 

752,45 

752,49 

752,42 

752,20 

752,20 

733,51 

730,72 

2,79 

1.-' 

754,33 

734,23 

734,14 

754,22 

754,30 

734,47 

754,78 

754,88 

731,80 

754.08 

734.71 

755,96 

753.'i8 

2,48 

(, ,          Medias 
""  1     lias  décadas 

731,05 

731,03 

751,09 

751,22 

731,36 

731,38 

731,76 

751,77 

731,66 

731,46 

731,42 

752,65 

730,16 

2,48 

:!.-) 

752.34 

732,29 

732,29 

732,39 

732,51 

752,64 

752,96 

733,01 

732,94 

732,74 

752,73 

753,99 

731,41 

2,58 

Medias  do  mcz 
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TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMO GRAPHO 

1864 

1.=' 

2.3 

3.^ 

4.^ 

D.^ 

0.^ 

7.» 

8.^ 

9.^ 

dO." 

•11.^ 

Meio  dia 

1." 

2  /> 

1 

ll.l 

li.2 

13,9 

13.4 

12,8 

13,0 

15,0 

16,0 

15,3 

16,1 

17,2 

18,6 

19.3 

20,5 

2 

15,9 

13,9 

15,4 

13,2 

14,4 

14,1 

15,3 

16,2 

16,3 

18,4 

19,3 

20,2 

20,3 

20,7 

3 

16,3 

16,3 

16,3 

13,8 

14,9 

13,4 

17,3 

18,5 

18,7 

19,0 

21,7 

22,4 

23,1 

23,7 

4 

19,2 

18,9 

18,3 

17,7 

16,3 

16,2 

18,7 

20,7 

21,0 

21,9 

23,5 

24,3 

23,3 

23.8 

5 

20,1 

19,7 

18,6 

19,1 

18,8 

17,6 

19,0 

19,1 

21,3 

22  7 

24,5 

24,0 

23.8 

23.0 

C 

16,8 

17,0 

16,8 

16,8 

17,4 

17,6 

17,6 

17,2 

18,9 

20,3 

21,6 

22,3 

20,5 

18,7 

7 

16,3 

16,1 

15,9 

13,8 

15,4 

15,5 

16,1 

17,5 

16,8 

16,9 

18,1 

18,7 

17,8 

17.4 

8 

lo,0 

14,7 

14,7 

14,7 

14,6 

14.6 

13,7 

14,0 

13,4 

16,2 

16,5 

10,5 

10,2 

16,8 

9 

14,0 

13,6 

13,2 

12,9 

12,6 

13,3 

14.4 

14,8 

15,0 

16,9 

10,7 

17.0 

17,5 

17,5 

10 

15,0 

13,4 

15,3 

13,4 

13,2 

15,4 

15,8 

16,0 

10,0 

16,7 

16,7 

17,0 

17,4 

17,2 

11 

14,9 

13,6 

13,7 

13,8 

13,6 

13,8 

14,1 

14,8 

15,0 

13,0 

15,8 

15,7 

15,7 

16,0 

!2 

12,4 

12,4 

12,1 

11,6 

11,8 

12.5 

13,8 

14,3 

14,6 

15,1 

15,9 

16.1 

10,4 

17,4 

13 

12,9 

12,6 

12,3 

12,3 

11.9 

13,4 

14,4 

13,3 

13,8 

17,4 

18,8 

19,0 

20,4 

21,0 

14 

17,2 

16,3 

13,8 

14,7 

14.5 

15,5 

17,7 

17,3 

19,0 

20,0 

22,1 

23,4 

2i,2 

24,8 

15 

19,8 

19,7 

19,1 

18,7 

17.7 

17,4 

18.8 

20,2 

21,0 

22  7 

23,3 

24,3 

23,8 

26,3 

16 

19,9 

19,2 

18,9 

18,0 

18,6 

19,6 

21,1 

23.1 

22,6 

23,9 

23,8 

23,0 

23,1 

23.2 

17 

18,0 

17,9 

18,1 

17,6 

17,8 

17,9 

20,1 

21,2 

22,0 

22,4 

22,8 

23,6 

23,9 

25,ii 

18 

19,8 

19,8 

19,9 

19,8 

19.8 

20,3 

21,4 

21,S 

21,6 

22,9 

24,1 

25,6 

20,0 

26,1 

19 

21,3 

21,0 

20,7 

20,3 

19,8 

19,5 

19,9 

21,9 

22,3 

23,4 

23,8 

24,8 

24,8 

24,7 

20 

21,1 

20,7 

20,0 

20,2 

20,3 

21.2 

21.4 

21,S 

22,9 

23,9 

23,1 

25,8 

20,5 

20,9 

21 

21,2 

20,4 

19,7 

18,9 

1IS,0 

18,8 

20,1 

20,4 

20,8 

21,4 

22,4 

23,2 

23,0 

22,9 

22 

18.6 

18,3 

18,0 

17,1 

10,0 

17.3 

17,8 

19,0 

20,0 

21.0 

21,4 

21.0 

20,8 

20.2 

23 

18,3 

18,0 

17,9 

17,5 

17.6 

17,4 

18,1 

18,5 

19,3 

20,2 

21,4 

21,4 

22.7 

23.1 

24 

19,4 

17,8 

17,0 

17,3 

17.2 

16,6 

17,5 

19,6 

20,8 

20,5 

22,3 

22,9 

22.4 

22,0 

2.J 

17,2 

16,7 

16,6 

16,6 

10.8 

16.4 

10,5 

10.0 

10,0 

10.5 

10,7 

17.0 

10.7 

10.7 

26 

10,2 

iO.O 

16,3 

16,4 

10,4 

10.9 

17,2 

17.3 

17,1 

1S.8 

10,6 

18,3 

10.8 

17,5 

27 

16,1 

15,8 

13,8 

13,9 

15,9 

16,8 

17,7 

18,0 

18,0 

18,3 

19,0 

18,6 

19.0 

19.4 

28 

16,2 

16,1 

13,9 

13,4 

15,0 

16,2 

17,7 

18,4 

18,9 

19,2 

19,6 

19,3 

19.2 

19,0 

29 

17,1 

16.8 

16,0 

16,4 

10.8 

10.9 

10.7 

17.2 

18,9 

20.7 

20,8 

22,1 

22.8 

22.3 

30 

19.2 

19,0 

18.4 

18,3 

18,2 

18,3 

19,3 

20,3 

21,2 

22,0 

22,0 

22,9 

22,0 

22  2 

31 

lH,:t 

17.7 

17,6 

17,7 

17,7 

18.2 

IS.O 

18.8 

19,3 

19,8 

20.1 

20.0 

19,9 

20.3 

..     .     ("■ 

16,34 

10.18 

15,86 

13,68 

15,20 

15.27 

10,29 

17,00 

17,47 

18,50 

19,00 

20,12 

20,14 

20.13 

■edias  das  i    ^ 
deradís . )   '   ' ' 

17,75 

17,32 

17,08 

16,76 

16,58 

17,13 

18,27 

19,19 

19,08 

20,72 

21.55 

22  24 

22.68 

23,21 

(3... 

17,98 

17,33 

17,30 

17,05 

16,98 

17,25 

17,87 

1H,;í5 

19,19 

19,85 

20,20 

20,01 

20,54 

20,56 

Mpilia^  lio  mi-i  .  .  . 

\ 

17,38 

17.03 

16,70 

16,51 

10,30 

10,57 

17.49 

1  S.28 

18,79 

19,72 

20,40 

20,98 

21,10 

2I.2S 

1 
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TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

• 

TPIERMOGRAPHO 

i.' 

i.^ 

ii. ' 

C' 

7  .^ 

8.^' 

9." 

10.' 

11.^ 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Miiiinia 
absoluta 

\a- 
riação 

MAIO 
1864 

21.1 

22,0 

20,7 

19,0 

16,9 

16,2 

16,1 

13.6 

13,6 

15,8 

16,61 

22,0 

12,6 

9,4 

1 

21,3 

21,6 

21,7 

20,6 

18,3 

17,8 

17,3 

17,7 

17,1 

16,8 

17,83 

21,7 

13,8 

7,9 

2 

24,4 

24,4 

23,4 

22,4 

20,8 

20,2 

20,3 

19,9 

18,9 

18,7 

19,73 

25,4 

14,7 

10,7 

3 

26,1 

23,2 

24,3 

24,0 

22  7 

22,3 

21,6 

20,8 

20,3 

20,5 

21,52 

27,3 

16,2 

11,3 

4 

22,6 

22,6 

22,0 

20,4 

19,4 

19,1 

1S,6 

18,5 

18,1 

17,4 

20,42 

24,6 

17,4 

7,2 

3 

19,7 

18,6 

18,1 

17,1 

13,9 

16,3 

16.7 

16,4 

16,4 

16,4 

17,96 

22,4 

13,9 

6,3 

6 

17,4 

17,2 

15,8 

15,9 

15,6 

13,7 

.13,7 

13,7 

15,5 

15,4 

16,42 

19,0 

13,3 

3.7 

7 

16,:; 

10,2 

16,4 

15,6 

14,7 

14,2 

14,4 

14,3 

14,8 

14,9 

13,27 

17,1 

13,3 

3.6 

8 

17,1 

17,3 

16^8 

15,6 

13,3 

13,7 

13,8 

13,8 

-13,7 

15,3 

13,42 

18,1 

12,3 

5,6 

9 

16,4 

15,1 

16,1 

13,0 

14,6 

14,7 

14,9 

13,1 

15,0 

14,7 

13,66 

17,7 

14,6 

3,1 

10 

1S,8 

lo,7 

13,6 

15,0 

14,1 

13,6 

13,4 

13,2 

13,0 

12,7 

14,50 

17,7 

12,7 

3.0 

11 

17,5 

17,9 

18,1 

16,7 

13,8 

14,8 

14,2 

13,9 

13,7 

12,9 

14,66 

18,1 

11,3 

6,8 

12 

21,3 

21,8 

22,2 

22,2 

19,2 

18,2 

17,7 

17,8 

18,2 

17,2 

17,25 

24,4 

11,7 

12,7 

13 

2o,6 

25,5 

24,6 

23.3 

21,6 

20,7 

21,0 

20,6 

20,0 

19,9 

20,23 

26,3 

14,4 

12,1 

14 

26,7 

26,2 

26,1 

25,3 

23,6 

22  2 

22,6 

22,3 

21,2 

20,8 

22,17 

27.1 

17,2 

9,9 

13 

24,0 

24,2 

24,6 

22,1 

21,3 

20,7 

20,4 

19,3 

18,1 

18,0 

21,34 

24,6 

18,0 

6,6 

16 

26,4 

25,6 

'  24,8 

23,7 

,22,7 

20,9 

20,8 

20,6 

20,1 

20,2 

21,44 

26,8 

17,6 

9,2 

17 

2S,6 

23,0 

25,5 

23,3 

24,4 

23,6 

23,0 

22,5 

21,8 

21,6 

22,84 

27,2 

19,5 

7,7 

18 

23,2 

23,3 

23,9 

23,3 

22,8 

22,8 

23,4 

21,8 

21,3 

21,2 

22,63 

26,8 

19.3 

7,5 

19 

27,7 

28,8 

28,2 

27,8 

25,7 

24,6 

24,4 

23,9 

23,4 

21,9 

23,92 

28,8 

19,9 

8,9 

20 

23,4 

23,7 

24,3 

23,8 

20,8 

19,9 

19,9 

19,9 

19,3 

18,9 

21,07 

23,0 

18,6 

6,4 

21 

20,8 

19,7 

19,7 

19,4 

19,2 

19,1 

18,8 

18,7 

18,3 

18,2 

19,14 

21,8. 

16,6 

3,2 

22 

23,3 

22,9 

22,8 

21,3 

20,2 

20,1 

19,8 

19,3 

19,2 

19,1 

19,98 

24,2 

16,8 

7,4 

23 

18,0 

18,3 

18,2 

18,4 

18,2 

18,2 

18,2 

17,9 

18,0 

17,7 

18,93 

23,8 

16,6 

7,2 

24 

17,0 

16,7 

16,3 

16,3 

16,7 

17,0 

16,1 

16,3 

16,7 

16,6 

16,63 

17,2 

16,1 

1.1 

23 

18,9 

19,1 

19,0 

18,6 

17,7 

16,8 

16,8 

16,6 

16,4 

16,2 

17,23 

19,2 

15,7 

3,0 

26 

19,1 

19,3 

19,4 

18,4 

17,8 

17,2 

17,0 

16,8 

16,6 

16,2 

17,59 

19,7 

15,8 

3,9 

27 

19,8 

19,6 

19,0 

18,7 

18,6 

18,3 

18.3 

17,8 

17,6 

17,3 

17,99 

20,6 

14.9 

3,7 

28 

22,4 

22,3 

22,9 

22,3 

21^8 

20,8 

20,1 

19,7 

19,4 

19,4 

19,73 

24,0 

16,3 

7,7 

29 

20,9 

20,2 

20,4 

20,6 

19,4 

19,2 

18,9 

18,3 

18,4 

18,4 

19,97 

23,4 

18,1 

3,3 

30 

19,4 

19,3 

18,7 

18,7 

18,7 

18,6 

18,6 

18,4 

18,4 

18,7 

18,80 

20,4 

17,6 

2,8 

31 

20,26 

20,02 

10,43 

18,36 

17,44 

17,22 

17,14 

17,00 

16,76 

16,59 

17,68 

21,33 

14,63 

6,90 

l.n 

^-j    f        llpiiias 

"'  1     das  décadas 

23,58 

23,66 

23,56 

22,69 

21,14 

20,21 

20.09 

19,61 

19,10 

18,64 

20,10 

24,80 

16,16 

8,64 

20,27 

20,14 

20,06 

19,70 

19,01 

18,63 

18,41 

18,21 

18,05 

17,88 

18,83 

21,76 

16,63 

3,11 

3.«) 

21,34 

21.24 

20,99 

20,30 

19,19 

18,69 

18,34 

18,27 

17,97 

17,71 

18,87 

22,67 

13.83 

6,83 

Medias  do  mfz 
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TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

MAIO 

1864 

PSYGHROGRAPIIO 

1.' 

2.-1 

:{.'^ 

-'(/' 

ij.'^ 

6.'^ 

7.'' 

8.'' 

!).' 

•10.-^ 

■M.^^ 

Meio  (lia 

1.^ 

2j> 

1 

8,66 

8,33 

7,78 

7,84 

8,67 

8,37 

7,73 

5,80 

6.70 

5,86 

7,19 

7,83 

7.76 

6,23 

2 

6,57 

6,45 

6,39 

6,03 

6,29 

8.14 

6,83 

6.39 

7.:53 

7,38 

6,116 

6,40 

5.70 

6,10 

3 

7.22 

7.34 

7,20 

7,26 

7,55 

7,37 

8,94 

7,97 

7,70 

8.02 

8,91 

8,34 

6.10 

6,00 

4 

8,04 

8,33 

8,64 

8,97 

9,84 

10,87 

10,16 

9.65 

9,88 

10,83 

10,47 

10.42 

8,18 

7.85 

S 

6,33 

6,22 

8.17 

6,96 

6.08 

8.64 

10,54 

9.64 

9,60 

10,94 

11, .39 

8,97 

8,50 

8.10 

G 

11,62 

11,04 

10,51 

10.20 

10,02 

10.00 

10.00 

10.38 

10,58 

9,08 

9,10 

9,67 

11.71 

10.98 

7 

U,34 

11,08 

11,18 

10,97 

11,04 

10,99 

11,20 

11.03 

10.06 

10,16 

9,86 

9,65 

10,28 

10,'iO 

8 

10,77 

10,93 

10,93 

10,93 

11.27 

11,56 

10,90 

11.27 

10,77 

10,02 

9,84 

10.10 

9,86 

9,13 

9 

10,96 

10.15 

9,87 

9,23 

8,67 

8,50 

9,12 

10.48 

8,77 

9,06 

9,47 

9,28 

9,51 

9,11 

10 

9,80 

9,88 

10,03 

9,84 

10.23 

9,84 

9,76 

9,76 

9,50 

9,44 

9,83 

10,23 

10.40 

10,63 

11 

11,36 

10,66 

11,00 

10,96 

9.90 

9,92 

10,11 

9.16 

8,30 

8.08 

7.76 

7,56 

7,17 

7.26 

12 

7.50 

7,50 

7,43 

7,73 

7,61 

7,66 

7,58 

8,02 

8,3  i 

8,04 

8,22 

8,09 

7,82 

8.26 

13 

8,13 

8,19 

8,02 

8,27 

7.55 

7,33 

7,24 

8,18 

8,57 

.     9,03 

8,20 

7,93 

8,13 

7.23 

li 

9,2'8 

11,22 

10,40 

10,40 

9.48 

9,80 

9.35 

9,66 

9,57 

9,32 

9,54 

9.61 

8.'iO 

7,60 

15 

7,57 

8,04 

8,52 

8,91 

10,35 

10,67 

10.64 

9,S2 

10,34 

10,18 

10,10 

10.40 

9,68 

8,30 

IC. 

9,17 

9,47 

9,32 

10,51 

10.33 

10,33 

12,33 

12,24 

12.23 

11,14 

12,16 

12.46 

11,63 

10.32 

17 

11,13 

10,94 

10,50 

10,33 

10.28 

10.12 

11,17 

11,  iO 

12.00 

11,13 

10,23 

11,98 

12.73 

li,21 

IS 

9,77 

9,77 

10,73 

11,20 

12.26 

12,50 

12,82 

13,38 

13,48 

13.80 

14,07 

13,77 

13,21 

13,63 

111 

10,77 

11,52 

11.71 

11,65 

12,41 

13.84 

14,34 

13.63 

14.01 

14,09 

12,30 

13,16 

13,16 

12,50 

20 

11,31 

12,18 

11,24 

9,96 

10,32 

10,50 

10,83 

11,18 

11,12 

10.37 

10,56 

11,06 

11,63 

10,25 

21 

12,62 

13,26 

13.56 

13,44 

14,20 

14,41 

14,25 

12.67 

11,63 

11.91 

11,74 

11.08 

10.43 

12.04 

22 

12.1.! 

11,85 

11,86 

12,46 

12,58 

13,35 

13,48 

13.70 

13,55 

13,06 

12.33 

11.66 

ll,'i6 

11.71 

23 

12.11 

12,48 

12,09 

11,90 

U,98 

12,23 

12,85 

13.20 

13,32 

12,78 

12,04 

11,80 

11,23 

10,33 

2i 

11,32 

11,85 

11,38 

11,28 

11,50 

11,60 

12,33 

12,55 

12,85 

13,06 

13.21 

13,'i8 

12,97 

12,58 

25 

12,24 

10,83 

11,29 

11,86 

12,32 

12,57 

12,96 

12,88 

13.01 

13.10 

12,97 

12.93 

12,67 

12.97 

26 

12,5i 

12,50 

12,47 

12,37 

12,98 

12,97 

13,27 

13,03 

13,17 

12.88 

12,68 

13,93 

13,'i8 

14,00 

27 

12,73 

12,64 

12,24 

12,16 

12,58 

12,61 

13,86 

13,33 

13,22 

12,89 

12,^8 

13,13 

12,45 

12,67 

28 

11,84 

11,76 

11,86 

11,64 

11,73 

12,12 

12,96 

12,84 

13,12 

12.77 

12.37 

12,24 

12.29 

12,54 

2!) 

13.17 

13,19 

12,88 

12,84 

13,48 

13,85 

13,68 

13,70 

14,03 

13,90 

13,98 

13,35 

12.38 

12.43 

30 

11,29 

12,33 

12,38 

12,14 

12,08 

11,75 

11,95 

11,98 

12,48 

11,38 

11,78 

11.47 

10,72 

10,64  ' 

3! 

\'i.n 

13,26 

12,88 

13.39 

13.55 

13,'i0 

12,78 

12,73 

12,57 

12.74 

12.37 

!2,'..3 

12.50 

12,68 

M... 

9,13 

8,99 

9,07 

8,82 

8,97 

9,45 

9,52 

9,24 

9,09 

9,08 

9,30 

9,09 

8,83 

8.45  1 

Hciiias  ias  L  , 
dccadas.J" 

9,60 

9,95 

9,91 

10,01 

10,03 

10.27 

10,66 

10,67 

10,82 

10,54 

10,31 

10.60 

10,36 

9.97 

12,38 

12,36 

12,28 

12,33 

12.63 

12.81 

13,12 

12,97 

13.00 

12.77 

12.58 

12,50 

12,07 

12.25  ! 

Medias  d"  iiicz .  .  . 
___ 

l(i,4'j 

10.50 

10,48 

10,45 

10,62 

10.90 

11,17 

11,02 

11,03 

Id.Nlí 

10,79 

10,79 

10,47 

10,29 

XLIII 


TENSÃO  DO  VAl'Oil  . 

VTiMOSPIIERICO  EM  MILLIMETROS 

1 

PSYaiIROGRAPIIO 

MAIO 

r 

" 

.Meia 
nuilc 

0,6  i 

Va- 
liafão 

1801 

'i.^ 

4.^' 

0." 

7.12 

7^ 

8.'  . 

!).' 

■10.' 

11.' 

Medias 

Máxima 

Miiiiiiia 

6,82 

7,49 

7,02 

6,86 

7,2(i 

7,08 

6,87 

6.0(; 

7,28 

8,67 

5,80 

2,87 

1 

C.o2 

6,19 

0,04 

8,03 

7,4:! 

7,03 

8.04 

7,81 

7,78 

7.07 

0,92 

8,14 

3,70 

2,44 

2 

7,S4 

8,72 

7,14 

8,03 

7,70 

7,18 

7,27 

7,:)9 

8.28 

8,40 

7,60 

8,94 

0,00 

2,94 

:5 

8/iO 

9.37 

8,93 

8,83 

7,03 

3.06 

0.40 

7.11 

7.97 

7.42 

8,75 

10,83 

5,0(j 

3,17 

4 

8,30 

8.62 

9.02 

10,13 

11,00 

11,33 

11,80 

11,38 

11,53 

11.3:1 

9,38 

11,80 

0,08 

3,72 

3 

10,27 

10,03 

10,32 

11,13 

ll,4(i 

11,10 

10,83 

11.16 

10.87 

11.02 

10,58 

11.71 

9,08 

2,63 

0 

10,'iO 

10,78 

12,50 

11,03 

11,09 

10,87 

11.02 

n,:jo 

10,71 

10.:58 

10,81 

12,50 

9,05 

2,85 

7 

o.o,-) 

8,93 

8,39 

8,40 

8,96 

8,84 

9,12 

9,38 

9,90 

10,83 

10.01 

11,50 

8,40 

3.10 

8 

8,08 

8,82 

8,01 

9,07 

9,14 

9,67 

10,12 

10,12 

9,92 

9,67 

9,42 

10,90 

8,30 

2,40 

9 

11,52 

12,2:5 

12.23 

12,33 

11,70 

11,93 

11,93 

12,08 

11,90 

11.22 

10,77 

12.5o 

9,44 

3,11 

10 

7,32 

7,40 

7.11 

7,11 

7,66 

7.97 

7,84 

8,20 

7.02 

7,33 

8,50 

H.:56 

7.11 

4,23 

11 

S/ú) 

8.7:5 

8,07 

7.87 

7,40 

7,73 

7.39 

7,77 

7,91 

8,38 

7,90 

8,73 

7.40 

i,;i3 

12 

0,92 

6.47 

0,80 

7,77 

9,03 

8,70 

8.20 

8,01 

8,28 

8,02 

7,93 

9,03 

6,47 

2,30 

13 

8,28 

9.41 

8,43 

8.07 

7.70 

7.57 

7,10 

7.64 

7,97 

7,52 

8,93 

11.22 

7.10 

4.12 

14 

lO.OS 

ll,:5i 

11,70 

11,:56 

10,84 

9,47 

8,93 

9,33 

9  22 

10,40 

9,88 

11.70 

7,37 

4.13 

13 

10.14 

10,:32 

12,29 

13,17 

12,28 

11,40 

10,41 

10,.32 

11,08 

11,00 

11,13 

13.17 

9.17 

4,00 

10 

14,90 

14,:54 

1:5,90 

13,80 

12,50 

11,42 

10,93 

10,13 

10,01 

10,10 

11,71 

14,90 

10,10 

4,80 

17 

14,00 

13,64 

13.01 

11.37 

9.30 

11,47 

11.33 

10.31 

10.17 

10,X0 

12,09 

14,07 

9,30 

4.77 

18 

1:5,03 

12,80 

12,43 

11,86 

11.48 

10,13 

10,21 

11,17 

10,20 

11,23 

12,24 

14,34 

10,13 

'1,21 

19 

10,34 

10,70 

10,28 

12.08 

10,97 

10,87 

11,29 

12,26 

11,90 

12,34 

11,07 

12,34 

9,96 

2,38 

20 

11,74 

11,07 

11,83 

10,42 

12,42 

12.19 

12,19 

11,76 

12.10 

11,92 

12,2:) 

14,41 

10.42 

3,99 

21 

12.27 

12,48 

12,:ío 

12,37 

12,19 

12,40 

13,20 

12,48 

12,15 

12,17 

12,47 

13,70 

11,40 

2.24 

22 

10,87 

11,60 

12,60 

12,26 

11,43 

11,62 

11.97 

11,68 

11,30 

10,78 

11,94 

13,:52 

10,3:5 

2.79 

23 

13,04 

14,08 

14,00 

13,88 

13,68 

13,68 

13.68 

13,72 

13,31 

13,83 

12,97 

13.04 

11,28 

;i,70 

24 

12.6:5 

12,32 

12,03 

12,90 

12,83 

12,93 

12,33 

12,31 

12.07 

12,70 

12.30 

13.10 

10,83 

2,25 

23 

i:5,88 

13,47 

12,77 

12,69 

12,70 

12,01 

12,76 

12,73 

12,41 

12,6S 

12,97 

14,00 

12.41 

1,59 

20 

,  12.84 

12.12 

11,62 

12  22 

12,60 

11,94 

12,07 

12,18 

12,10 

11,97 

12,53 

13,86 

11,62 

2,24 

27 

13,3! 

i;í,60 

13,52 

13,87  ■ 

13,30 

13,34 

13.04 

13.17 

I3.:j2 

13,35 

12,79 

13,87 

11,04 

2,23 

28 

11,90 

11.98 

11,36 

11,22 

12,41 

11,19 

12,33 

12,13 

11,73 

11,73 

12,72 

13,98 

11,19 

2,79 

29 

i:5,38 

1:5,39 

12,97 

12,33 

12,98 

1:5,10 

13,73 

13,34 

i:i,37 

13,88 

12,41 

13,73 

10,64 

;5,ii 

30 

12.81 

12,90 

14,02 

13,86 

13,38 

14,06 

13,-30 

i:í,39 

13,88 

13,-39 

1.3,22 

14,24 

12.37 

1,87 

31 

8.80 

9.20 

9,06 

9,44 

9,24 

9,13 

9,37 

9,48 

9,30 

9,48 

9.10 

10,77 

7,43 

3,34 

l.M 

10,43 

10,31 

10,41 

10,33 

9,92 

9,67 

;^.'iO 

9,-36 

9,36 

9,87 

10,13 

12,09 

8,4:1 

3.00 

3  a  [           "'■'''''* 

l    (las  (Ifcailas 

12,82 

12,07 

12,69 

12,37 

12,70 

12,04 

12.88 

12,68 

12,62 

12,01 

12,63 

13,93 

11,31 

2.02 

3.») 

10,70 

10.86 

10.79 

10,90 

10,71 

10,30 

10,63 

10,64 

10,64 

10.71 

10,71 

12,32 

9,13 

3,19 

Moilias  (lo  nifz 

> 

XLIV 


] 

HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO 

=  100 

> 

MAIO 

1864 

PSYGHROGRAPIIO 

i.^ 

2.^ 

3.^ 

4.^ 

a.^ 

6.'^ 

7.''' 

8.^ 

9.^ 

10.^ 

11. '^ 

Meio  (lia 

1.^ 

2. a 

1 

72,6 

69,4 

60,0 

68,7 

78.9 

77,0 

01,0 

42.7 

31,6 

42,8 

49,2 

49,4 

46,0 

34,6 

2 

48,9 

48,0 

49,0 

40,8 

51.3 

68,4 

52,0 

43,6 

32,8 

46,9 

41.4 

30,3 

32.3 

33.7 

3 

31,5 

52,8 

52,0 

54,1 

59,7 

36,4 

60,7 

30,3 

48,0 

47,6 

46,2 

41,6 

28,9 

27,4 

4 

48,8 

32,2 

34.9 

39,4 

70,7 

79,2 

63,4 

52,9 

33,3 

53,2 

48,5 

45,7 

33,4 

31,8 

5 

36,4 

36,4 

31.0 

42,4 

37,7 

57,5 

64,7 

58,5 

50,8 

53.3 

49.8 

40,6 

39,9 

39,0 

6 

81,7 

76,7 

73,8 

72,0 

67,6 

66,9 

66,9 

71,4 

63,3 

51,0 

47,5 

48,4 

63,4 

68,7 

7 

82,4 

81,4 

83,2 

82,2 

83,3 

83,9 

82,3 

08,8 

71,0 

71,2 

03,7 

59,8 

08,0 

70.0 

8 

84,7 

87,5 

87,3 

87,5 

91.0 

93,2 

93.0 

91,0 

82,9 

73,4 

70,7 

72.7 

72,4 

04,2 

9 

91,9 

87,0 

86,8 

83,6 

79,9 

74,9 

74,8 

83,0 

69,3 

63,3 

07,0 

64.4 

63,9 

01,1 

10 

74,7 

76,5 

76,6 

75,6 

79,5 

73,0 

73,1 

72,4 

70,2 

66,9 

09,8 

71,2 

70,0 

73,2 

11 

89,9 

91,8 

94,1 

88,3 

85,1 

8i,l 

84,3 

73,2 

67,2 

01.7 

57,7 

50,7 

53,9 

53,5 

12 

69.7 

69,7 

70,6 

73,6 

73,5 

71,0 

64,6 

00,4 

67,8 

63,2 

01,3 

59,3 

53,9 

55,5 

13 

73,5 

75,5 

74,2 

77,5 

72,4 

04,2 

59,0 

03,4 

64,0 

60,9 

30,6 

46,9 

45,7 

39,3 

li 

63,5 

81,4 

77,7 

83,5 

77.0 

74,7 

63,4 

63,0 

58,4 

54,3 

48.3 

44,9 

37,5 

32,0 

lo 

44,0 

47,1 

51.6 

55,3 

68,7 

72,4 

00,3 

33,6 

33,7 

49.0 

47,6 

40,2 

39,2 

32,3 

16 

52,7 

57,0 

58,3 

66,2* 

65,2 

00,9 

06,7 

38.2 

00,1 

30,4 

53,3 

37.8 

53,2 

48,7 

17 

72,8 

72,0 

68,3 

70,7 

68,0 

66,4 

63.9 

01.0 

01,2 

33.0 

49,7 

53,0 

57,0 

38,6 

IS 

o6,7 

56,7 

02.1 

65,5 

71,7 

09,3 

67,7 

08,9 

70,3 

00,3 

63.2 

56,3 

52,8 

54,2 

19 

56,3 

62,4 

6i,5 

60,0 

72,6 

82,2 

83,2 

09.7 

70,0 

63,7 

36,0 

36,4 

50.4 

54,0 

20 

60,9 

67,2 

64,8 

36,5 

58,2 

35,8 

37.1 

37,3 

33,4 

47,1 

44.6 

44.8 

45.1 

38,8 

21 

67,6 

74,6 

79,3 

82,8 

89,2 

89,3 

81,6 

71,2 

03,7 

02,8 

38,3 

32,3 

49,9 

58.0 

22 

76.1 

75,0 

77,3 

85,6 

89,4 

90,8 

88,8 

83,0 

77,7 

78,2 

63,4 

63.2 

03,0 

00,7 

2:( 

77,.'( 

81.4 

79.3 

79,9 

80,0 

82,8 

83,3 

83,4 

80.1 

72,8 

63,0 

62,2 

34,0 

50,1 

2'i 

67.7 

78,2 

77,8 

70,8 

78,7 

82-,3 

82,8 

74,0 

70,0 

73,1 

06,1 

Cii.O 

01,5 

0i,2 

2;í 

83.7 

76.3 

f-'0,i 

84,4 

80,3 

90,3 

92,7 

91,7 

92.8 

9.3,7 

91,7 

89.6 

89,4 

91,7 

26 

91,6 

92,5 

90.4 

90.5 

93,7 

90,7 

90,8 

8S,(i 

90,8 

79,8 

89,3 

89,0 

94.8 

94,0 

27 

93,6 

94,6 

91,4 

90,3 

93,0 

88,4 

92,0 

87.0 

80,1 

82,5 

78,9 

82,0 

70.3 

73,6 

28 

86,3 

86,2 

88,0 

88,8 

92,2 

88,2 

83,8 

81.0 

80,8 

77,3 

73..3 

73.8 

74,0 

74.1 

29* 

90.7 

92,8 

91.7 

92.7 

94.K 

97,0 

90,9 

93,9 

80,3 

76.5 

76,0 

74,6 

61,1 

02.3 

30 

68,4 

75,4 

78,5 

77,5 

77.4 

74.9 

72,3 

07.6 

66,8 

57,8 

57.6 

54,9 

32,4 

33,3 

31 

91.2 

87,8 

8:í,8 

88.8 

89.8 

80,2 

8.3.2 

7H.7 

74.8 

74.3 

71.0 

71.8 

72,0 

71.3 

1.'  .. 

Bdliis  das      ^ 
dioadiN . 

6  7, .36 

66,79 

68,08 

67.23 

09,98 

73.30 

09,24 

63,72 

61,34 

57,16 

53,38 

33,03 

32,28 

50,43 

64.00 

68,08 

68,62 

70.53 

71,24 

70,12 

67,62 

63.89 

62,81 

57.20 

33,43 

32,43 

49,93 

40,75 

3  •  .. 

81.31 

83,18 

83,63 

83,28 

87,75 

87,39 

86,38 

«l,9'i 

79,i;í 

73,i!3 

72,00 

70,70 

68,47 

69.21 

Medias  do  mn  .  .  . 

71,23 

73.02 

73,77 

74,70 

76,09 

77,27 

74,80 

70,24 

08.20 

63.63 

00,()3 

59,14 

57,27 

53,91 

XLV 
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HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO=I00 

PSYGHROGRAPHO 

MAIO 
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3.^ 

1 

•i.^ 

o.» 

6.-' 

7." 

8.^ 

9.» 

10.^ 

W^ 

Meia 
noite 

Medias 

52,98 

Máxima 

Minima 

Va- 
riação 

37,0 

3S,2 

38,7 

43,5 

47,8 

52,7 

31,8 

52,0 

50,3 

49,7 

78,9 

34,6 

41,3 

1 

34,7 

32,3 

31.4 

44,5 

47,3 

50,1 

54,4 

31,5 

53,2 

53,3 

46,14 

68,4 

31,4 

37,0 

4 

34,5 

38.4 

33,4 

40,2 

42,7 

41,0 

41,2 

42,8 

50,7 

51,9 

45,58 

60,7 

27,4 

33,3 

3 

33,4 

40,3 

39.2 

39,9 

34.4 

28,0 

33,8 

38,9 

41,4 

41,5 

46,88 

79,2 

31,8 

47,4 

4 

41,8 

42,5 

43.8 

56,7 

66,0 

69,1 

74,2 

73,3 

74,7 

77,8 

53,33 

77,8 

36,4 

41,4 

5 

60,2 

67,0 

68.3 

76,8 

83,1 

80,3 

76,3 

80,4 

78,2 

79,3 

69,82 

85,1 

47,5 

37,6 

6 

70,6 

74,1 

93.5 

82,2 

84,0 

82,0 

83,0 

83,0 

81,8 

79,7 

77.83 

93,3 

59,8 

33,7 

7 

61,7 

65,4 

61.9 

63,8 

71,3 

73,7 

74,8 

76.8 

79,2 

76,5 

77,49 

93,2 

61,9 

31,3 

8 

59,5 

39,7 

60,2 

6S,7 

69,7 

73,0 

75,9 

73,9 

74,8 

74,5 

72,64 

91,9 

59,5 

32,4 

9 

83,4 

93,6 

93,6 

98,8 

94,3 

93,6 

94,3 

94,5 

93,3 

89,9 

81,72 

98,8 

66,9 

31,9 

10 

o5,9 

53,6 

33,7 

55,7 

64,0 

68,9 

68,7 

72,7 

68,3 

69,0 

69,76 

94,1 

53,5 

40,6 

11 

56,6 

57,0 

32,0 

55,4 

33.0 

61,6 

03,0 

65.9 

6S,0 

73,7 

63,93 

73,7 

52,0 

23,7 

12 

36,7 

33,3 

34,2 

39,2 

34,3 

33,6 

51,0 

52,4 

52,9 

58,7 

55,77 

77,5 

33,3 

41,0 

13 

32,1 

38,7 

36,8 

40,9 

40.4 

41.7 

38,3 

42,1 

43,8 

43,4 

52,63 

83,5 

32,1 

51,4 

14 

41,2 

44,7 

46,3 

47,5 

50,0 

47,5 

43,8 

47,6 

49,2 

57,3 

50,29 

72,4 

32,3 

40,1 

15 

45,7 

46,0 

53,3 

66,7 

64,3 

62,8 

38,3 

62,4 

73,7 

75,6 

59,32 

75,7 

45,7 

30,0 

16 

58,2 

58,7 

60,1 

63,3 

61,1 

62,3 

59,7 

36,1 

60,7 

57,3 

61,58 

72,8 

49,7 

23,1 

17 

57,4 

53.8 

53,0 

47,7 

41.2 

52,8 

35,0 

30.7 

32,2 

36,3 

3S,35 

71,7 

41,2 

30,3 

18 

54,6 

53,3 

30,2 

49,3 

33,0 

49,0 

47,7 

37,0 

33,3 

60.2 

60,17 

83,2 

47,7 

33,3 

19 

38,3 

36,4 

36,3 

43,7 

41,7 

47,4 

49,6 

33,4 

33,3 

03,3 

50,93 

67,2 

36,3 

30,9 

20 

31,7 

30,7 

32,2 

47,6 

68,0 

70,7 

70,7 

68,2 

73,7    . 

73,6 

67,11 

89,3 

47,6 

41,7 

21 

67,4 

73,4 

72,3 

73,9 

73,7 

73,4 

81,8 

77,8 

76,8 

78,4 

76,33 

90,S 

63,0 

27,8 

22 

51,0 

33,6 

61,2 

63,3 

63,0 

66,6 

69,7 

69,4 

()S,3 

63,7 

69,53 

83,4 

50,1 

33,3 

23 

98.0 

90,1 

90,0 

88,2 

88,0 

88,0 

88,0 

89,9 

87,9 

92,0 

80,09 

98,0 

64,2 

33,8 

21 

87,5 

88,4 

91,6 

93,6 

90,6 

89,6 

90,4 

89,4 

89,0 

90,6 

89,02 

93,7 

76,3 

17,2 

23 

85,5 

82,1 

77,9 

79,6 

84,0 

88,4 

89,5 

90,6 

89,3 

92,6 

88,59 

91,8 

77,9 

16,9 

26 

78,0 

73.2 

69,4 

77,6 

83,1 

81,8 

83,6 

85,3 

86,4 

87,2 

84,09 

94,6 

69,4 

23,2 

27 

78,5 

80,3 

82,8 

86,4 

81,3 

83,2 

87,2 

81,8 

88,7 

90,8 

83,22 

92,2 

73,3 

18,9 

28 

59,0 

59.1 

34,3 

33,2 

64.0 

61,4 

71,9 

71.6 

70,3 

70,3 

76,03 

97,0 

54,3 

42.7 

29 

1    7i.0 

77,0 

73,1 

69,6 

77,4 

79,1 

84,6 

85,3 

86,2 

88,2 

72,03 

88,2 

52,4 

35,8 

30 

76,0 

76,6 

87,3 

86,4 

84,5 

88,2 

84,4 

86,2 

88,1 

84,3 

82,08 

91,2 

71,0 

20,2 

31 

31,98 

55,37 

56,80 

61,31 

61.28 

64,53 

63,99 

67,11 

68,06 

07,13 

62,44 

82,73 

43,72 

37,03 

l.'\ 

47,67 

47,97 

47,66 

50,98 

53,07 

54,96 

53,83 

56,31 

58,16 

61,70 

58,29 

77,38 

42,40 

34,98 

^  J       Medias 
"■  1     das  décadas 

73,63 

73,32 

73,83 

74,83 

78,44 

79,49 

81,98 

81,43 

82,29 

83,08 

78,92 

92,11 

63,61 

28,50 

3.-') 

58,28 

59,35 

59,90 

62,85 

63,69 

66,76 

67,74 

68,71 

69,92 

71,14 

66,95 

84,34 

31,00 

33,34 

Sieilias  do  mez 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

DIRECÇÃO   DO  VENTO-RUMOS 

>•  t^  W 

MAIO 

1864 

Meia  noite 
ás  2  hora.-? 
da  niaobã 

2á3i 

4  ás  6 

6ásg 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2ás4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

4 

N. 

N. 

N. 

.NNE. 

NNE. 

N-NE. 

NE. 

ENE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

3 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE. 

N-E. 

NNE. 

N-NE. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

3 

N 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

ENE. 

NE. 

NNE. 

NNO. 

NTÍO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

i 

\N0. 

N. 

N. 

N-NE. 

NNE. 

ENE. 

ENE. 

SO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

5 

.N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

C. 

SO. 

0,0 

G 

E. 

ENE. 

E. 

ENE. 

ENE. 

E. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

s. 

S. 

s. 

0,0 

7 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

0,0 

8 

SSO. 

SSO. 

S. 

N. 

NO. 

ONO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

SO. 

4,0 

9 

OSO. 

ONO. 

0.\0. 

NO. 

.NO. 

S. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

s. 

0.8 

10 

S. 

SSO. 

ssú. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

12,0 

11 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

3.4 

12 

NO. 

NO. 

N. 

NNE. 

ENE. 

E. 

ENE. 

SSO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

13 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

KE. 

NE. 

NNE 

NO. 

NNO. 

NNO 

0,0 

li 

N. 

ENE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NC. 

NNE. 

SO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

13 

.N. 

N. 

N. 

.\NE. 

NE. 

ENE. 

SSO. 

OSO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,0 

16 

NO. 

NO. 

C. 

C. 

ESE. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

NO. 

NNO. 

N.NO. 

0,0 

17 

N.NO. 

NNO. 

NNO. 

V. 

S. 

S. 

s. 

0. 

NO. 

NNO. 

N-NO. 

N^NO. 

0,0 

18 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

V. 

SO. 

NO. 

ENE. 

N. 

NNO. 

0,11 

19 

NXE. 

NE. 

NE. 

V. 

S. 

S. 

SSO. 

SO. 

NNO. 

N.NO. 

NNO. 

NNU. 

0,0 

2<l 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNO. 

N.NO. 

NNE. 

0,0 

21 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

SSO. 

OSO. 

0. 

NO. 

0,0 

52 

NO. 

NO. 

NNO 

N 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

ONO 

NO. 

NO. 

0,0 

23 

C. 

SO. 

NNO. 

.N.NO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

NO. 

NNO. 

.NO. 

NNO. 

0,0 

24 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

SSE. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

O.NO. 

ESE. 

0. 

ONO. 

12,0 

25 

O.NO. 

ONO. 

SSO. 

S. 

SSE. 

SSE. 

s. 

s. 

S. 

S. 

SSO. 

S. 

7,0 

26 

S. 

S. 

C. 

s. 

S. 

SO. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

0. 

OSO. 

10,3 

27 

0. 

0. 

O.NO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

0. 

0,0 

28 

0. 

0. 

C, 

SSO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

0,0 

29 

NO. 

NO. 

N.NO. 

NNO. 

SSO. 

ESE. 

SSO. 

SO. 

SO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

30 

NNO. 

N.NO. 

NTÍO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SSU. 

0.0 

31 

SO 

SO. 

SO.       , 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

s. 

S 

S. 

S. 

SSO. 

1.5        1 

Tot.il 

N 

III 

10 

7 

:i 

0 

0 

õ 

0 

1 

2 

;í 

l 

40 

KSE. 

1 

0 

3 

7 

4 

1 

1 

2 

3 

0 

0 

1 

23         1 

NE. 

0 

1 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

24 

ENE. 

0 

2 

0 

1 

4 

6 

3 

1 

II 

1 

0 

0 

18 

E. 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

(1 

4 

ESE. 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

II 

3 

SE. 

0 

0 

0 

0 

0 

0       ^ 

0 

0 

0 

t) 

0 

0 

0 

SSE. 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

s. 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

32 

SSO. 

1 

2 

2 

3 

7 

4 

9 

3 

4 

1 

2 

3 

43 

SO. 

2 

2 

1 

2 

1 

7 

4 

12 

4 

4 

3 

3 

43 

OSO. 

1 

1 

0 

0 

u 

0 

4 

3 

4 

2 

2 

1 

18 

0. 

» 

i 

1 

0 

II 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

1 

14 

ONO. 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

16 

NO. 

4 

4 

0 

1 

3 

1 

1 

(1 

fí 

4 

4 

3 

33 

NNO. 

( 

3 

6 

3 

0 

(1 

0 

0 

3 

9 

Kl 

9 

47 

V 

II 

0 

0 

2 

•0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

II 

3 

.:, 

1 

0 

.1 

1 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

( 

II 

6 

milliiiiclrrjs 

x: 

",.-. 

1," 

7,.'-. 

■i,:> 

3,0 

C,0 

8.9 

(,.', 

».'• 

11.2 

1.1 

Total 
31,2 

■ 
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l.' 

2.» 

3.» 

4." 

5.» 

6.» 
17 

7.» 

8." 
21 

9." 

10.» 
34 

11." 

Meio 
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1.» 

2.» 

3» 

4.» 

5.. 

6." 

7." 

8.» 
34 

9.» 

10.» 

11.» 

.\Iei.i 

27 

21 

20 

8 

20 

20 

32 

28 

22 

24 

24 

17 

8 

32 

37 

37 

38 

30 

29 

28 

26 

2i 

20 

17 

13 

7 

23 

30 

31 

30 

28 

28 

27 

24 

26 

31 

29 

24 

26 

25 

23 

16 

13 

13 

10 

11 

n 

12 

8 

7 

8 

9 

16 

17 

11 

11 

H 

8 

9 

13 

26 

23 

24 

24 

32 

29 

14 

8 

8 

8 

10 

12 

8 

11 

11 

15 

18 

16 

H 

11 

9 

9 

7 

17 

21 

17 
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18 

23 

12 

6 

3 

6 

4 

2 

3 

8 

« 

9 

11 

13 

9 

5 

12 

21 

26 

28 

27 

21 

20 

11 

5 

0 
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3 
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14 

21 

9 

3 

4 

8 

22 

24 

25 

24 

16 

23 

24 

37 

40 

40 

39 

32 

26 

27 

24 

26 

23 

24 

27 

27 

21 

19 

19 

20 

24 

27 

24 

28 

28 

33 

33 

32 
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12 

10 

10 
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15 
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3 

4 

3 

8 
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35 
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5 
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4 

2 

7 

4 

7 

9 

13 

14 

15 

18 

18 

17 

17 

17 

13 

9 

9 

11 

3 

5 

6 

9 

8 

3 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

7 

15 

12 

19 

22 

27 

27 

24 

22 

18 

12 

14 

12 

11 

16 

15 

14 

8 

4 

4 

1 

1 

7 

13 

19 

23 

27 

29 

23 

25 

22 

21 

20 

18 

10 

7 

7 

6 

6 

7 

-. 

6 

2 

0 

0 

1 

4 

5 

9 

16 

18 

27 

25 

23 

23 

20 

22 

16 

lo 

4 

13 

9 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

3 

2 

3 

2 

6 

7 

7 

11 

18 

18 

19 

15 

9 

12 

14 

12 

10 

6 

8 

6 

8 

9 

7 

7 

3 

1 

0 

3 

6 

11 

14 

19 

23 

28 

29 

19 

14 

21 

12 

11 

18 

13 

14 

26 

21 

14 

15 

16 

IS 

20 

22 

24 

25 

30 

30 

30 

31 

30 

26 

21 

16 

13 

13 

15 

17 

22 

34 

23,5 
21,2 


10,6 
22,5 


23,0 
16,3 
13,S 


10,0 
12.7 
10,8 
14,8 
12,2 
9,7 
9,8 
11.3 
10,4 
11,9 
13,7 


Medias  das  décadas  c  do  niez 


14,6 

13,0 

13,8 

10,5 

10,2 

10.1 

14,8 

17,1 

20,9 

21,0 

19,7 

19,1 

22,4 

22.5 

23,4 

23,9 

23,8 

24,5 

21.9 

17,7 

18,1 

15,6 

13.6 

13,7 

9,5 

9,1 

9,9 

9,1 

10,1 

9,9 

10,4 

11,8 

12,9 

13,5 

12,1 

10,9 

11,1 

11,8 

14,3 

13.8 

15,4 

17,5 

18,2 

18.4 

18,5 

14,2 

12,7 

11,3 

9,3 

8,4 

7,2 

6,3 

6,0 

6,5 

5,0 

5,5 

7,2 

10,5 

13.2 

15,1 

19,3 

20,9 

22,6 

23,5 

19,0 

16,0 

15,5 

11.7 

10,8 

11,3 

9,6 

10,1 

11.1 

10. 1 

10.2 

8.6 

8.7 

8,7 

9.9 

11,3 

13,3 

14.8 

li,  9 

13,0 

17,6 

18,5 

20,2 

21,2 

20.0 

19.2 

18,4 

13. K 

I3,f. 

13,6 

11,9 

11.7 

17,8 
12,8 
12,1 


i  na  1.»  ijfcada  . . 

Freauencia  <  .  3  »      > 

( 

\ durante  o  niez  . 


Ctiuva  correspondi^nU' pni  millimelr 


N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE, 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

V. 

24 

10 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

13 

20 

14 

3 

1 

5 

3 

7 

0 

13 

13 

13 

9 

1 

1 

0 

0 

5 

3 

5 

4 

3 

4 

18 

23 

3 

3 

0 

4 

2 

0 

2 

0 

3 

14 

20 

26 

11 

10 

7 

10 

17 

0 

40 

23 

24 

18 

4 

3 

0 

3 

32 

43 

43 

18 

14 

16 

31 

47 

3 

1,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,8 

0,0 

3,0 

10,5 

12,0 

8,2 

10,9 

0.2 

0,4 

l,-^ 

1.2 

- 

I  na  1.»  década  , 


Kilomelr.js  percorridos 


3084 
3197 


'  durante  o  roez 10560 


Dia  o  roais  ventoso 1. 

Dia  o  menos  ventoso 29. 

Velocidade  máxima 40  kilometr 

Velocidade  roinima O  • 


.5,  14,  16,  23,  26,  28  e  30. 


XLVIII 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

SIAIO 
1864 

Thormnmetro  das  toniperaturas 
limites — ^graus  centesiaiaes 

P 

« 
1 

^ 

s 
o 

Ozonometro 

Serenidade  do 

céa  e  nuvens 

Máxima 

Mínima 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

Ao  sol 

relva 

Xa 

relva 

.No  espe- 
lho para- 
bólico 

Millí- 

metros 

Milli- 
raetros 

De  dia 
grans 

De  noile 
graus 

Graus 
médios 

Conflgnrações 

Graus 
médios 

ConBgnraçfies 

1 

42,8 

50,0 

6.0 

— 

0,0 

8,48 

3,0 

4,3 

6 

Ci..  Ci.-St. 

10 

C.  Ci.-St. 

2 

42,7 

50,0 

3,4 

— 

0,0 

8,40 

5,0 

4,0 

10 

— 

10 

— 

3 

42,9 

51,6 

6,0 

— 

0,0 

9,20 

3,5 

3,3 

9 

Ci. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

i 

49,8 

52,2 

6,6 

— 

0,0 

10,00 

4,0 

4,0 

6 

Ci.,  St.-Ci. 

8 

C,  Ci. 

5 

46,8 

49,6 

9,0 

— 

0,0 

6.54 

3.0 

2,3 

8 

Ci.,  C. 

9 

C,  Ci. 

6 

42.7 

44,4 

8,9 

— 

0,0 

5,64 

4,5 

4.0 

2 

Ci.-St.,  C.-St.,  Ci. 

3 

Ci.,  Ci.-C,  St. 

7 

40,7 

46,8 

11,1 

— 

4,0 

3,80 

3,0 

4,3 

0 

C.,St.,C.-Ni.,  C.-Ci.,c. 

0 

C.-Ni.,  C.-Ci.,Ci.,St.,c. 

8 

40,8 

46,8 

10,7 

— 

0,8 

4,50 

3,0 

9.0 

0 

C.-St.,  C.-.\i.,  C,  c. 

1 

C.-Ni.,  C,  Ci. 

9 

42.3 

32,0 

3,3 

— 

12,0 

5,28 

4.0 

8.3 

5 

C,  C.-St.    . 

4 

C,  Ci.,  Ci.-St. 

10 

— 

48,3 

10.8 

— 

3,4 

3,60 

9,3 

4.3 

2 

C,  C.-St.,  Ci.-C. 

0 

C.  St.-C,  C.-Ni.,  c. 

11 

40,3 

30.0 

8,8 

— 

0,0 

3,88 

0,0 

8,3 

6 

C,  C.-St..  C.-Ci. 

6 

C,  Ci..  Ci.-St. 

12 

43,1 

52,9 

4,9 

— 

0,0 

5,20 

4,3 

3,3 

8 

c. 

7 

C,  C.-St  ,  Ci.-St. 

13 

46,6 

48.1 

3,2 

— 

0,0 

7,60 

3,3 

8,0 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci..  Ci.-St. 

l'i 

48,0 

53,4 

7,3 

— 

0,0 

9,48 

3,3 

5,0 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

Ci.,  Ci.-St.                    1 

i;> 

51,4 

33,3 

— 

— 

0,0 

9,12 

4,0 

3,3 

6 

Ci..  Ci.-St. 

6 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

46,2 

53,0 

— 

— 

0,0 

6,88 

4,0 

2,0 

9 

Ci.,  Ci.St. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

17 

46,0 

52,0 

10.7 

— 

0,0 

9,30 

3,5 

4.3 

10 

c. 

10 

c. 

18 

50,8 

55,3 

13,2 

— 

0,0 

9,00 

3,3 

2.3 

9 

Ci.-St. 

10 

SI..  Ci. 

10 

46.2 

49,8 

12,3 

— 

0,0 

10,32 

4.0 

3.0 

10 

St.  hor. 

10 

c. 

20 

50,3 

54,1 

12,1 

— 

0,0 

9,9  i 

4.3 

4,0 

3 

Ci.,  Ci.-St. 

7 

Ci.,C. 

21 

— 

_ 

— 

— 

0,0 

5,00 

4,0 

4,3 

0 

Tol.I.,  c. 

0 

Ene. 

22 

45,7 

45,3 

10.8 

— 

0,0 

5,20 

3,0 

3.0 

1 

Ci.,  Ci.C,  C. 

2 

Ci.,  C.-Ci.,  C.-St. 

23 

45,4 

47.0 

11,7 

— 

0,0 

6.64 

4,0 

3,0 

2 

Ci.,  Ci.-C,  C. 

6 

Ci  ,  C,  C.-St., 

2i 

47,8 

52,9 

12  2 

— 

12,0 

5.20 

6,0 

4,0 

7 

Ci.-St.,  Ci. 

6 

C.  Ci.,  Ci.,  C.-St. 

25 

— 

43. 't 

— 

— 

7,0 

1,12 

10,0 

10,0 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

0 

Ni.,  Ni-C,  St. 

26 

41,2 

40,0 

14,6 

— 

10,3 

2,40 

10,0 

9,3 

4 

C.-St.,  C.-Ni.C.  C.-Ci. 

1 

Ni.-C.,C.-St..C.,C.-Ci. 

27 

39,2 

44,3 

11,7 

— 

0,0 

4,00 

8,5 

10,0 

1 

C,  C.-St.,  C.-.\i.. 

0 

C,  C.-Ci.,  C.-Ni.,  St.,  c. 

28 

42,3 

51,3 

9,7 

— 

0,0 

4,48 

4,5 

3,3 

3 

C..,  C.-Ci..  Ci. 

6 

C.  C.-St.,  C.-Ci.,  Ci. 

29 

48,8 

53,1 

11,4 

— 

0,0 

5,80 

4,0 

3,0 

8 

C,  C.-Sl. 

7 

Ci.,  C,  Ci.-St. 

:!0 

40,3 

32,0 

1'..4 

— 

0,0 

6.28 

3,5 

4,0 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

4 

Ci.-C,  Ci.,  Ci.-St.,  C. 

31 

44,4 

47,6 

14,1 

- 

1,5 

3.00 

4,0 

3,3 

2 

C.  Ci.,  C.-Ni. 

1 

C,  C.-Ni.,  Ci. 

1  •  .. 

NcJas  du      , 

39,15 

VJ,17      8,10 

2(1,2 

0.34 

4,03 

4,00 

4,8 

3,3 

46,00 

52,27      7,49 

— 

0,0 

8.31 

4,10 

4,85 

8,1 

8,2 

(3... 

4t,57 

48,85    12,29 

— 

31,0 

4,70 

5,39 

0,18 

3,3 

3,0 

i  Mfdiav  lio  mi7  .  .  . 

1 

4:í.()S 

30,10      9.87 

— 

51.2 

6.40 

'..Hl 

5,34 

5.3 

3,í 

Exlroinns  do  nip/ 

l-ress 

.10  almosphcrir.T 

T,„,pe, 

ilura  &  so 

nhra     Tcmperalur.1  da  rviva 

7;if>  7  pin  ?  ixí.  <l 

28.8  0 

11  20  .  . 

"  12  . . 

. ...  53,3  em  18 

...     4,0    ..    12 

niiii  •  absoluta  "'^'t  •'     ■•   S  ••*«  '<■ 

11,3 

\'AV.  líiax.*  . . 

"10  'i 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  e  nuvens 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

MAIO 
1864 

;!  horas  da  tarde 

9  horas  da  noite 

j  Graus 
modios 

Configuraçues 

Graus 

IHodlOS 

ConCgarações 

1        ^ 

c. 

10 

St. 

T  cl.  6  geralmente  ventoso. 

1 

10 

Ci.  ao  N. 

10 

St. 

M.  b.  t. 

2 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

St.,  Ci. 

M.  b.  t. 

3 

7 

C,  C-Ci,  Ci. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t. 

4 

8 

C,  Ci. 

9 

St.-C,  St.-Ci. 

M.  b.  t. 

5 

3 

C,  C.-Ni.,  C.-St. 

0 

Ni.-C,  Ni.,  C,  c. 

Nub.;  ao  in.  d.  o  40'  saltou  o  v.  ao  SSO.  fr.;  alg.  eh.  mi.  ás  6  e  IS'  t. 

0 

1 

C.,C.Ni.,Ci.,C.-St. 

0 

C.-St.,St.,Ci.,Ni.,c. 

Ene.  e  nub.,  S.  e  SSO.  fr.;  alg.  eh.  pelas  4  e  30'  t. 

7 

4 

C,  C.-Sl.,  Ci. 

7 

St.-C,  St.-Ci. 

Nub.;  eh.  das  S  43'  ás  7  m.;  peq.  ag.  ás  9  m. 

8 

() 

Ci.,  C,  C.-St. 

0 

Ene,  c. 

Nub.;  eh.  da  m.  n.  ás  2  m.;  ha  ord.  das  9  m.  ás  3  t.  Ene.  á  n. 

9 

0 

C.,Ni.,  Ni. 

0 

Told.-Ni. 

Ene.,  ag.  á  1  20'  n.,  v.  SSO.  fr.,  eh.  mi.  e  reg.  das  2  30'  t.  ás  8  n. 

10 

0 

C,  Ci. 

9 

C,  St.-Ci. 

Nub.;  b.  t. 

11 

8 

C,  Ci.-St. 

3 

Ci.,Ci.-Sl. 

Nu.  disp.  e  lig."  nub.,  b.  l.;  ha  ord.  lu. 

12 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

Lig.'"  nub.,  m.  b.  t. ;  ha  ord.  lu. 

13 

9 

Ci.-St.,  Ci. 

3 

Ci.-S(.,  Ci.,  Sl.-C 

M.  b.  t.  vir.  bon.;  lig.'"  nub.  e  ha  hi.  ás  9  n. 

14 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

Ci.-St. 

Lig.'"  nub.;  vir.  bon.;  m.  b.  t. 

13 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

Lig."  nul).;  vir.  reg.;  hor.  vap.;  m.  b.  t. 

16 

9 

C,  C.-St. 

(j 

C-Ci.,  Ci.-St.,  c 

Hor.  vap.;  vir.  fra.:  app.  de  trov.  ao  NE.  peia  t. 

17 

8 

C,  C.-St. 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  C.-St. 

Hor.  m.'"  vap.;  vir.  reg. ;  app.  de  trov.  ao  n.  t.  pela  t. 

18 

9 

C,  C.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

Hor.  m.'"  vap.;  vir.  bon.;  trov.  das  6  ás  7  t. 

19 

7 

C,  Ci.,  Ci.-St. 

4 

Ci.,  Ci.-St.,  c 

Lig.'°  nub.;  t.  qu.  e  sec. 

20 

l 

Ci.-Sl.,Ci.,St.-C. 

9 

Ci.-St. 

Ene.  e  nub.;  b.  t. 

21 

3 

Ci  .  Ci.-C,  C. 

1 

Ci.,  Ci.-St.,  Ci.-C. 

Nub.;  vir.  alg.  1.  fr.;  fus.  ao  N.  depois  das  9  n. 

22 

7 
0 
0 

C.-St.,  C,  Ci. 

Ni. 

Ni.-C,  C.-St.,  st. 

3 
0 
0 

C-St.,  Ci.-St. 

Ni. 

Ni. 

Nub.,  hor.  vap.  b.  t. 

Lig.  nub.  de  ui.;  trov.  for.  do  S.  e  SO.  acompanhada  de  eh.  e  sar.  da 

1.30'á.s  O.30' '. 
Told.,  eh.  mod.  quasi  seg.  das  6.30'  m.  ás  'i.ZO'  t.;  chuv.,  pela  t.  e  n. 

23 
24 
25 

3 

C,  C.-St.,  Ni. 

8 

C.-St.,  C,  St. 

Nub.;  eh.  por  inter,  das  7.40 '-ás  2.  t. 

26 

2 

C.-Ci.,Ci.,C.. C.-St. 

8 

St.-C,  St.-Ci. 

Nub.  e  ene;  alg.  t.  vent.  do  m.  d.  ás  3  t. 

27 

G 

Sl.-C,  Ci.-St.,  Ci. 

8 

Ci.-St.,  St. 

Nub.,  b.  t. ;  ha.  ord.  ás  4  t. 

28 

8 

C,  Ci. 

6 

St.-C,  St.-Ci.,  St. 

Nu.  disp.,  b.  t. 

29 

1 

c.-ci.,  Ci..  st.;c. 

3 

C-Ni.,  C.-St.,  Ni. 

Nub.;  app.  de  liov. 

30 

0 

C.-Sl. .C.-NÍ..NÍ..C. 

0 

C.-St  ,  C-Ni-,  c. 

Nub.,  chuv.  ás  3  t.,  cli.  pela  t.  ('i.30'  ás  5.30'). 

31 

0,5 

0,() 

Tolal  da  1.-^  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Ventos  pre- 
dominantes 

St.  inf. 

Si.  sup. 

17,6  mil. 

20,2  mil. 

65,44  ntil. 

N.  e  q.  SO. 

7.6 

6,6 

«      da  2.»       »       .... 

0,0  .. 

0,0  ., 

83,12    .. 

qq.NO.eNE. 

2,8 
5,2 

4,2 
S,4 

..      da  3.»       

Tutal  do  mez 

29,7    » 

31,0  » 

51,72    -i 
200,28  mil. 

qq.SO.eNO. 

qq.SO.eNO. 

47,3  mil. 

51,2  mil. 

Tensão  do  vapor  atmosptierico 

Chu\ 

Humidade  ridaliva           Evaporação     _,. 

Dias 

a  ou  chuv.  em  6,  7,  8,  9,  10,  24.  2.i,  2 
ntais  ou  menos  ventosos  em  1,  2,  6,  7, 
3es  em  19  e  24. 

6e31. 

0.  26,  27,  30  e  31. 

[  máxima  . .    15,04  om  24  ás  3  t í 

8,8  em  10  ás  C  t. . .   10,32 em  19.  Trov( 

Extremasl  ^j   j              S,66    .,     4   ■>   8  n ' 

uoniezj 

Í7,4    "    3"2t...     1,12  »  23.  Relâmpagos  em  22. 

38 

■1,'t 9,'iO 

Saraiva  em  24. 

'  Galiiram  alguns  raios  em  diversos  pontos  da  cidade;  cli.  ra. 

pela  t.  e  n. ;  eh.  rc?.  das  1 1  .-i  iii   ii 

MAGNETISxMO  TERRESTRE 

1864 
DIAS 

DECLINAÇÃO    O 

INCLINAÇÃO  N 

Abril  —  Maio    —  Junho 

Horas  do  observatório 

Abril 

— 

Maio 

Junho 

■ ^ 

Horas  do  obsen'atoriò 

Horas  do  observatório 

Horas  do  observatório 

Variações 
diárias 

Variações 
diárias 

Variações 
diárias 

S  da  manliã 

2  da  tarde    ' 

1 

8  da  maahâ 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  lardc 

2  da  tarde 

< 

21»    2,2 

21»11'.9                9,7 

21°    3'.3 

21»    9',3 

6',0 

21°  r,i 

21»   8,2 

7  .1 

2 

3,4 

10  .9                5  .3 

1,5 

11  U 

9,6 

0,2 

8,8 

8,6 

3 

2.4 

11.2                8,8 

2,6 

10,1 

7,3 

20»  56  ,3 

9,7 

13,4 

i 

0.8 

10  ,3                9  .5 

1,4 

10.0 

8,6 

57,8 

8,1 

10,3 

r. 

1,3 

10,8     ,           9,5 

0,2 

13,2 

13,0 

58,4 

10.7 

12,3 

6 

20"  58  .8 

12  ,7     ;          13  ,9 

2,2 

6,7 

4.3 

58,5 

9,7 

11,2 

7 

9|o    2  7 

14,1      i          11.4 

0,0 

10,6 

10,6 

0,3 

10.9 

10,6 

8 

2,9 

13  ,2     i          10  ,3 

20»  59  ,6 

9,9 

10.3 

21"    9,8 

13,0 

3,2 

9 

0,2 

9,8 

9.6 

21"    1,7 

9.2 

7,5 

7,3 

10,3 

2,8 

H> 

20"  39  ,4 

8,9 

9,5 

0,3 

7,6 

7,3 

20"  39  ,6 

10,3 

10,7 

60"  14 '.75 

60"  14.  .97 

1< 

59,6 

U.6 

12,0 

20»  59  ,4 

9,0 

9.6 

21°    1  .6 

10  ,4 

8,8 

60"  13',94 

li 

21»    1  ,1 

11  .7 

10,6 

21"    1,3 

9,1 

7.6 

■20"  59  ,6 

10,6 

11,0 

13 

20»  59  ,9 

9,9 

10,0 

20»  39  ,7 

10,1 

10,4 

39.7 

8,0 

8,9 

U 

21»    1,2 

8.0 

6,8 

21°    0,1 

8,2 

'  8,1 

21»    0,4 

'  ,4 

7,0 

15 

20»  38  ,3 

7,3 

9,0 

20»  37  ,1 

8,3 

11,2 

20"  58  ,5 

6  ,6 

8,1 

Ití       - 

38,5 

7,7 

9  2 

58,6 

7,9 

9.3 

21°    2.0 

7  5 

17 

38,1 

7.0 

8,9 

59,6 

9,2 

9,6 

20»  59  .6 

9  .6 

10,0 

IS 

21»    0,3 

7.1 

6,8 

21»    0,6 

7,0 

6,4 

39,4 

10,6 

11,2 

19 

0,3 

7,3 

7  ,0 

20 '  39  ,0 

7,3 

8,3 

59,2 

8,8 

9,6 

20 

1,8 

8.5 

6,7 

38,5 

12,6 

14,1 

21»    0,2 

•      9,0 

8,8 

31 

20"  58  ,3 

8,7 

10,2 

21»    3,1 

8,4 

3,3 

20»  37  .7 

1 1  .3 

13  ,8 

CO'  r,  .34 

60"  12  ,84 

22 

39,6 

10.6 

11,0 

0,8 

10,6 

9,8 

39,2 

12.3 

13,1 

60'  14,09 

23 

38,9 

9,4 

10,3 

20»  59  ,1 

10,2 

11  ,1 

21»    3,1 

14  .0 

10,9 

24 

39,7 

14,9 

15,2 

21°    0,3 

12,7 

12.4 

20»  59  ,3 

9.9 

10,6 

23 

21°    1  ,4 

13,0 

11,6 

20"  58  ,9 

6,2 

7,3 

59,3 

7  ,5 

8,0 

26 

20»  39  .5 

7,4 

7,9 

39,2 

9,3 

10,3 

38,1 

7  ,3 

9,4 

37 

39,1 

7.7 

8.6 

,39  ,9 

7,8 

7,9 

21»    0  ,3 

7,3 

7,0 

28 

21»    4.6 

7.1 

2,3 

59,7 

7,8 

8,1 

0,2 

9,0 

8,8 

29 

0,1 

6.8 

6,7 

21»    0,9 

7,6 

6,7 

20"  38  ,6 

10,1 

11,3 

30 

0,3 

9.9 

9,6 

0,3 

9,3 

9,2 

21»    0,2 

8,3 

8,1 

6a"15.i3 

60»  17  .28 

60»  14  ,|-,S 

31 

- 

0,3 

3,5 

5,0 

- 

~ 

itdiís  iIk  |-; 

21»    l',(l| 

21»  H'.38 

!)'.77 

21»    1/28 

21»    9/,  77 

8',49 

21»    0',93 

21»    9',97 

9 '.02 

20'  39  ,93 

8.63 

8,70 

20»  39  .41 

8,87 

9  .46 

0,02 

8,91 

8,89 

décadas..  3. 

21"    0,17 

9.33 

9,38 

21"    0,25 

8,71 

8,46 

20"  39  ,62 

9,74 

10.12 

Media  mensal 

21»    0.37 

21°    9.85 

9,28 

21"    0,31 

21°  9,10 

8.79 

21"    0  ,20 

21°  9,34 

9  ,34 

CO'  13'.1.-1 

6""  15'. 46 

60"  14'.  16 

Mi^dia  nieosal    2l»õ'.21 

.Media  mensal    21» 'i',7fl 

iMedia  mcns. 

I   21"4',87 

Declinarão 

Ahril                                                                   M.iio 

Junhn 

(maiima            ..          21"  14' 9  em  2 

4ás2t 21' 13' 2  em    5  ;is  2  t           

21"  U',0cm23  ás  2  1 

Eilremas  dO;:  mezis  í  mínima 20°  58  ,1   .    1 

?  .  8  m 20'  57  ,1    .    15  •  8  m 

....  20»  .56  ,3   .     3  .  8m. 

1  varijç.lo  niaiima 16  ,8 

10  ,1 

17.7 

1 

11 

Perturbações 

1 

Dcc 

inações  alisoluta.»;                                          \ 

1  Al.ril    cm :  1,  2.  3,  5,  6,  7,  «,  9,  2'.,  25,  27.  28,  29  e  30 

.Maio       .     1,3,  5,  6,  20. -.'3.24.25.26,27  6  28 

Abril 

.M.iio 

13e30  í 

21  i 

,  Junim    .     3.  .•;,  6,  7.  S,  9.  10,  11.  12,  23,  21,  29  ._■  30 

Juniio 

30  j 

KPOCHA 

1864 

INTENSIDA] 

31 

5    MAGNET 

IGA 

Tempe- 

Tempo 

ItiUMi^iidadc  niniia 
il.t  cimipuiiritle 

Intensidade 
da  forra  total 

de  uma 

Dis 

Lincia» 

do.s  SI  nos 

Lnp. 
de  M  X 

de'" 

Valores 
do  aí 

Valores 

Krauí 

çào  Cl 

iiniil.-itlrs 

unidades 

unidades 

unidades 

18",3 

in^-lezas 

de  Gauss 

inglezas 

de  r.auss 

Al.ril  2S, 

5",S021 

9.3937676 
il  08IW337 

0,591'.  4'.0 

9.2269295 
9.2269288 

0.811310 
0,811  :i09 

4,81124 

4,81124 

''.,KH24 

2,21819 

9.69668 

'..47037 

.Maio  28 

2r,i 

5  ,.m6i 

9.3910348 
9  0784500 

0..'.907n26 

9.2259190 
9.22.59181 

0.809731 
0,809730 

4.81.107 
4.81307 

{     4,81307 

2.21903 

9.70200 

S.f7303 

28«.8 

3  ,519.35 

9.38(!0"29 
9  0730490 

0.5888378 

9  2228.508 
9.2228513 

0.805090 
0,805090 

4.81941 
4.81940 

4,81940 

2,22185 

9.70736 

4,47350 

(■;   0  tempo  mcilio  do  uma  osriflafao  6  corredo  da  marcli 

a  do  rhronomelro.  temper.iturn,  loraão,  arco,  c  arçfio  indiietora  terre.slre.  e 

dedurido  da  media  de  24  .seriou  de  l(H)  oseillacòen. 

U>  reiuíladoa  9.1o  reduzido»  á  bmpcralura  de t",7  (3 

"  Karh.) 

Na  obicrTa(9o  do»  de«vios  tenae-se  0  moltiodo  du  sr 

Lamont. 

• 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA 


EM  MILLMETKOS 


LII 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

JUNHO 

BAROGRAPHO 

- — 

1 

1864 

1.^ 

2/ 

3." 

4.^ 

3.^ 

6.^ 

7.' 

8/ 

9.^ 

10.^ 

H." 

Meio  dia 

1.' 

2_a 

1 

748,2 

747,5 

747,5 

747.8 

748,3 

748,8 

749,2 

749,6 

749,9 

750,2 

750,2 

750,1 

750.0 

750,0 

2 

52,2 

52,6 

52.9 

53,1 

53,5 

63,9 

54,4 

55,0 

55,2 

53,4 

35,5 

55,6 

55,4 

55,3 

3 

52,6 

32,0 

51,8 

31.5 

51,4 

51,2 

50,7 

50,5 

50,3 

50,2 

50.3 

50.3 

50.4 

30,4 

4 

50,9 

50,9 

50,8 

50,8 

51,0 

51,2 

51,5 

51,5 

51,5 

51,4 

51,3 

51,1 

50.7 

50,8 

o 

51,8 

51,5 

51.4 

51,4 

51,9 

52,2 

52,4 

52,7 

53,0 

53,3 

53,2 

53,0 

53,0 

52,8 

G 

3),9 

54,1 

54,0 

54.2 

54,4 

34,6 

55,0 

53,3 

35,7 

36,1 

56.1 

36,0 

56.1 

56,3 

7 

59,3 

39,3 

59,3 

39,3 

59,3 

59,4 

39.6 

60,2 

60,5 

60,6 

60,7 

60.6 

60.4 

60,2 

8 

60,4 

60.0 

59,6 

59,5 

59,5 

59,6 

59.7 

59.7 

59,6 

59,5 

59,5 

59.3 

59,1 

59.0 

9 

59,5 

39,4 

59,3 

59,3 

59,6 

59,9 

60,3 

60.6 

60.9 

60,9 

61,0 

60.7 

60.5 

00.1 

10 

61,5 

61.3 

61,1 

61,2 

61.3 

61,7 

61.9 

61,9 

01.9 

61,7 

61.5 

60,8 

00,0 

60,4 

H 

737,8 

737,3 

757,0 

756,5 

756,4 

756,3 

756,4 

756,1 

755,8 

755,5 

755,2 

754,7 

754,3 

754,0 

12 

51,3 

30,8 

50,4 

50,2 

30,2 

50,1 

50,0 

49.8 

49,6 

49,6 

49,5 

49,2 

49,0 

48,9 

13 

48,6 

48,1 

47,9 

47,8 

47,9 

48,0 

48,3 

48,4 

48,4 

48,6 

48,8 

48,9 

48,0 

48,0 

11 

51,6 

3i,3 

51,7 

52,2 

32,4 

52,4 

52,6 

53.1 

33,4 

53,5 

53,4 

33,2 

53.3 

53,3 

15 

36,1 

36,1 

56,1 

36,2 

36,7 

57,1 

57,.S 

58,2 

38,3 

58,9 

59,0 

58.7 

58.4 

58,4 

16 

39,3 

39,4 

59,4 

59.4 

39.5 

59.5 

60,0 

60.3 

60,3 

60.3 

60,3 

00.1 

60.0 

59,7 

17 

39,7 

39,6 

59,5 

59,4 

59,4 

59,5 

59,8 

60,1 

60,1 

60.1 

00.1 

59,7 

59.9 

59,9 

18 

60,7 

60,8 

60,7 

60,4 

60,2 

60,1 

60,0 

59,9 

60,0 

60,2 

60,3 

39,6 

59,3 

59,5 

19 

58.3 

58,1 

57,9 

57,7 

57.7 

57,8 

58,0 

38,3 

58,2 

58,2 

58,2 

58,0 

57,8 

37,6 

20 

57,3 

37,2 

57,1 

57.1 

37,2 

57.3 

57,7 

57,8 

57,8 

57,8 

57,7 

57,5 

57,3 

57,2 

21 

737,1 

757,4 

737.4 

757.5 

757.6 

757,7 

757,8 

737,9 

758,0 

758,0 

758.0 

757,7 

757,6 

757,3 

22 

37,1 

57.0 

57,0 

56,9 

50.9 

56.9 

57,1 

57,0 

57,0 

56,9 

56,8 

56,5 

36,0 

53,9 

23 

35,1 

55,1 

54,9 

5i,9 

55,0 

55.0 

55.3 

55,8 

55,7 

55,7 

55,7 

55,9 

55,8 

55,7 

2i 

56.2 

56,0 

55.7 

55,8 

55,7 

55,7 

55.7 

55.7 

55,9 

56,2 

56,1 

55.6 

55,5 

55,4 

23 

55.4 

55.8 

56.1 

."iCi.D 

55.9 

56.1 

56.7 

56,9 

56,8 

56,7 

56.7 

56,6 

56.5 

56,3 

26 

35,0 

55.tJ 

55,0 

55.0 

54,7 

51.7 

5 '1.9 

55.0 

35,1 

55,0 

34,7 

51.5 

54,5 

54,3 

27 

33,4 

53.2 

33.0 

5;í.o 

.53.1 

53,5 

53.8 

53,8 

53,8 

53,9 

53.8 

53.6 

53,6 

53,3 

28 

33,7 

53,5 

33,5 

53,6 

53,9 

34,0 

54.3 

54,7 

55.0 

55,2 

55.3 

55,3 

55,2 

55,1 

29 

56,2 

36.0 

36,0 

56,2 

56.5 

56,8 

57.2 

57.3 

57,7 

58,0 

57,9 

57,6 

57.1 

57,2 

30 

37,0 

57,0 

56,6 

56,6 

56,8 

57,0 

57,2 

57,3 

57,3 

57,4 

57,4 

56,7 

56,0 

50,1 

,1,'.., 

753,05 

754.86 

751,77 

754,81 

755,02 

755,25 

755,47 

755.72 

753,85 

733,93 

755,93 

755,75 

755,62 

755,53 

ilfraila>. 

3."  ... 

736,09 

753,62 

753,89 
755.60 

755,77 
755,52 

755,69 
755.53 

733,76 
755,61 

733,83 
733,74 

736,06 
736,00 

756,20 
756,14 

736,19 
756,25 

736,27 
736,30 

736,25 
736,24 

755,90 
756,00 

755.H1 
755,87 

753,71 
755,66 

lleilia*  iln  mi7.  .  .  . 

7.5;i.59 

755, 'i5 

755,35 

755,35 

755,46 

755,61 

755,84 

756.02 

756,10 

756,17 

756.14 

755,90 

755,77 

755,63 

mi 


PRESSÃO  ATM0SPHERIC4  EM  MILLIMETROS 

BAROQRAPHO 

JUNHO 

- 

3." 

i.' 

0.'' 

6.' 

7.^ 

S." 

'J.'' 

10.-^ 

H.' 

Meia 
noite 

732,2 

Media.s 

Máxima 
ahsolula 

Minima 
absoluta 

Va- 
riação 

1864 

750,0 

750,0 

750,0 

750,0 

730,2 

750,9 

751,3 

751,8 

752,1 

749,83 

752,2 

747,3 

4,7 

1 

55,2 

53,1 

54,6 

54,2 

54,0 

53,8 

53,9 

53,8 

53,6 

33,3 

54,23 

53,6 

52,2 

3,4 

2 

50,2 

49,9 

49,9 

50,0 

50,2 

50,4 

50.8 

50,9 

30,9 

50,9 

50,74 

52,0 

49,9 

2,7 

3 

51,1 

50,6 

50,3 

50,8 

31,2 

51,9 

32,2 

52,2 

52,2 

32,1 

51,25 

52,2 

50,3 

1,9 

4 

52,9 

52,9 

52,9 

53,0 

53,2 

33,8 

54,1 

54,0 

53,9 

34,0 

52,85 

54,1 

51,4 

2,7 

5 

50,7 

50,0 

57,1 

57,7 

58,2 

58,4 

50,2 

59,3 

59,6 

59,6 

56,43 

59,6 

53,9 

5,7 

6 

60,2 

60,1 

60,1 

60,2 

00,3 

60,6 

01,0 

60,9 

00,8 

60,3 

60,13 

61,0 

59,3 

1,7 

7 

50.0 

59,0 

59,0 

59,0 

59,1 

59,2 

50,0 

50,0 

59,5 

50,3 

39,44 

60,4 

59,0 

1,4 

8 

GO.n 

60,0 

60,2 

60,6 

60,8 

61,5 

02,0 

62,4 

62,3 

62,0 

60,57 

62,4 

59,3 

3,1 

9 

60,2 

60,1 

59,6 

39,3 

59,4 

59,7 

30,8 

30,7 

38,9 

58,4 

60,30 

61,9 

38,4 

3,5 

10 

•  75  ;,i 

733.1 

732,7 

752,6 

752,4 

752,5 

752,7 

752,3 

732,2 

731,7 

754,55 

757,8 

731,7 

6,1 

11 

48,4 

48,5 

48,3 

48,5 

48,7 

48,7 

48,9 

49,0 

49,0 

48,8 

40,40 

51,3 

48,4 

2,9 

12 

48,9 

49,4 

49,5 

49,9 

50,4 

50,5 

50,6 

50,9 

51,4 

31,0 

40,17 

51,6 

47,8 

3,8 

13 

53,2 

33,2 

53,4 

53,0 

5'f,l 

54,7 

53,2 

55,7 

56,1 

56,0 

53,45 

56,1 

51,3 

4,6 

14 

58,4 

38,6 

58,8 

59,0 

59,2 

59,3 

39,5 

59,8 

59,7 

50,7 

58,25 

39,8 

56,1 

3,7 

15 

59,3 

59,2 

50,2 

50,2 

59,4 

50,3 

50,9 

60,0 

59,9 

59,8 

59,71 

60,3 

59,2 

1,1 

16 

59,9 

50,9 

59,9 

59,7 

59,6 

59,6 

39,7 

59,8 

60,3 

60,6 

59,82 

60,6 

59,4 

1,2 

17 

59,2 

30,1 

58,9 

58,9 

58,9 

58,9 

59,1 

39,1 

59,0 

58,7 

50,65 

60,8 

58,7 

2,1 

18 

57,2 

57,2 

57,0 

57,1 

57,1 

57,1 

37,1 

37,3 

57,3 

57,2 

57,64 

58,3 

57,0 

1,3 

19 

57,1 

37,1 

56,8 

53,7 

55,7 

56.8 

57,1 

57,3 

37,3 

37.2 

37,23 

57,8 

56,7 

1,1 

20 

757,2 

737.2 

757,0 

757,2 

737.2 

737,2 

757,2 

757,2 

757,1 

737,1 

737,44 

758,0 

757,0 

1,0 

21 

55,7 

53,0 

55,1 

55,0 

34,8 

5i,8 

55,0 

55,5 

33,4 

53,3 

56,13 

57,1 

54,8 

2,3 

22 

55,5 

53,4 

53,3 

53,6 

33,8 

50,2 

30,3 

56,3 

35,6 

56,4 

55,62 

50,6 

54,9 

1,7 

23 

55,i 

53,1 

53,0 

3i,9 

53,0 

33,0 

53,4 

55,7 

53,6 

55,6 

33,59 

50,2 

54,9 

1,3 

24 

1    5tí,0 

53,8 

33,4 

53,3 

55,3 

53,3 

55,9 

50,1 

56,0 

53,9 

56,00 

50,0 

55,3 

1,6 

23 

53,8 

53,6 

53,6 

53,5 

53,5 

53,6 

53,7 

53,8 

53,7 

53,6 

54,32 

33,1 

53,5 

1,6 

26 

53.2 

33.2 

53,2 

53,2 

53.3 

53,7 

54,3 

31,2 

54,1 

54,0 

53,35 

54,3 

53,0 

i,i 

27 

53,0 

53,0 

54,9 

55,0 

33,2 

53,4 

55,7 

53,8 

56,0 

30,2 

54,83 

36,2 

33,3 

2,7 

28 

50,9 

'  37,0 

56,9 

56,9 

57,4 

57,4 

57,6 

57,8 

57,8 

57,4 

57,13 

58,0 

56,0 

2,0 

29 

55,9 

53,7 

55,0 

53,0 

53,5 

53,6 

55,7 

55,6 

55,5 

33,1 

56,37 

37,3 

33,1 

2,4 

30 

1 
753,33 

733,  i3 

755,37 

735,50 

753,60 

730,02 

756,41 

756,46 

756,38 

756,23 

735,61 

757,20 

734,12 

3,08 

l.M 

753,30 

733,33 

755,47 

755,32 

735,65 

755,76 

755,98 

750,14 

756,22 

756,13 

755,80 

757,44 

754,65 

2,79 

2»         '"fliss 
■  1     das  décadas 

733,46 

753,39 

755,20 

735,22 

735,30 

755,42 

755,68 

755,80 

753,78 

755,66 

753,71 

756,59 

754,80 

1,79 

3.) 

;  753,50 

735,43 

753,35 

755,41 

735,34 

755,73 

750,02 

736,13 

736,13 

756,01 

755,73 

757,08 

754,52 

2,33 

Medias  do  mn 

LIV 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

JUNHO 
1864 

1.^ 

THEB.MOGRAPHO 

2/ 

3.^ 

í.'-» 

5." 

6.^ 

7.^ 

S.'' 

9.» 

IO.'' 

H/ 

Ueio  dia 

1/ 

2.^ 

1 

18,5 

18,4 

18,1 

17,6 

17,4 

17,3 

18,4 

18,6 

18,6 

18,7 

19,3 

19.4 

19,6 

19,5 

2 

16,7 

16,4 

16,2 

16,3 

16,5 

16,8 

17,4 

18,0 

18,1 

18,8 

18,8 

18,7 

19,1 

19.3 

3 

16,2 

16,0 

15,8 

15,8 

13,8 

16,1 

17,1 

18,0 

19.3 

19,7 

18,0 

18,7 

18,1 

19,4 

4 

16,9 

16,3 

15,8 

13,4 

15,1 

16,1 

16,7 

18,4 

18,3 

19,4 

19,9 

18,3 

18.3 

17,1 

S 

14.9 

14,7 

14,6 

14,4 

14,6 

14,8 

16,3 

17,1 

18.3 

19,7 

19,7 

19,3 

20,1 

21  2 

6 

17,7 

17,8 

17,8 

17,3 

16,8 

16,8 

17,2 

17,8 

18,3 

19,2 

21,0 

20,2 

20,7 

20,4 

7 

16,4 

16,4 

15,7 

13,3 

13,4 

15,6 

16,6 

10,4 

17,8 

17,8 

19.0 

19.2 

19,3 

20,0 

8 

15,8 

15,8 

15,7 

13,7 

13,9 

16,9 

17,3 

18,7 

18,7 

19,6 

20,7 

21,1 

21,3 

21,6 

9 

16,1 

15,9 

15,6 

13,2 

13,3 

16,0 

18.0 

17,9 

18,7 

19,3 

19,7 

20,0 

20,1 

19,8 

10 

15,5 

15,1 

15,0 

14,9 

13,0 

13,4 

16,8 

17,2 

17,8 

18,9 

19,5 

20,3 

20,5 

20,6 

11 

13,9 

15,7 

13,7 

15,4 

13,4 

16,3 

17,8 

17,9 

19,1 

20,0 

20,4 

20,7 

20,8 

20,3 

12 

15,6 

15,5 

13,4 

15,3 

15,4 

13,6 

16.6 

17,1 

17,4 

17,2 

18,2 

18,3 

18,1 

18,1 

13 

14,0 

14,2 

14,1 

14,0 

13,9 

14,2 

13,9 

10,6 

17,3 

17,7 

16,7 

17.3 

17,4 

17.8 

14 

14,9 

14,8 

14,7 

14,0 

14,3 

li,6 

10,0 

16.3 

17,2 

16,8 

17,9 

17,0 

13,9 

16,3 

15 

15,7 

13,3 

13,0 

14,6 

14,0 

13,4 

16,4 

16,8 

17,4 

17,7 

18,1 

19.2 

19,3 

19,8 

16 

16,3 

16.4 

16,4 

16,1 

16,0 

16,8 

17,6 

18,9 

19,6 

20,9 

22,0 

22,3 

22,0 

23.3 

17 

18,0 

17,5 

17,0 

16,9 

16,8 

17,3 

19,9 

21,2 

22.7 

24.9 

27,1 

28,4 

2s,il 

29,0 

18 

20,4 

20,2 

20,4 

19,9 

19,1 

19,9 

21,2 

22,4 

23,8 

23,1 

20,2 

27,6 

27,6 

27,3 

19 

19,7 

19,8 

19,4 

19,4 

19,2 

19,9 

20,9 

22,3 

23,4 

2i,7 

20,3 

27,8 

2S,2 

28,5 

20 

18,9 

18,6 

18,4 

18,3 

18,3 

18,7 

20,4 

21,2 

22  2 

24,6 

20,4 

27.3 

28,6 

28,6 

21 

22,0 

21,3 

21,1 

21,1 

20,9 

21,0 

21,6 

23,1 

23,1 

20,7 

27,7 

28,1 

28.4 

28,6 

22 

19,4 

18,9 

18,8 

18,5 

18,1 

18,9 

20,1 

21  2 

22,3 

2i,0 

23,2 

26,4 

27,5 

2S,0 

23 

20,1 

19,4 

19,0 

18,9 

18,9 

19,7 

21.0 

23,1 

24,4 

20,0 

27,4 

26,3 

23,0 

23,3 

24 

17,2 

17,2 

16,9 

16,3 

10,3 

10,0 

17,3 

17,1) 

2I),U 

21,'i 

22,3 

23,3 

2:!. 7 

21,9 

23 

18,3 

17,8 

17,8 

18,1 

18,2 

18.0 

19,'t 

20,9 

22,4 

21.3 

2.'i,7 

26,4 

26,7 

29,0 

26 

23,1 

22,6 

22  7 

21,0 

21,6 

22,4 

23.0 

23,3 

24,3 

20.3 

20,1 

23,3 

23.8 

27,7 

27 

25,2 

24,3 

23,6 

23,5 

23,3 

23,7 

2'i,8 

25,9 

26,7 

27,9 

2^.7 

29,0 

29,6 

29,6 

28 

20,0 

19,9 

19,7 

18,4 

18,1 

19,7 

21.1 

22  2 

22,5 

21,1 

20,0 

27,0 

27,2 

23,7, 

29 

ái,8 

22,7 

22,3 

22,9 

22,9 

2:1.9 

24,3 

23,0 

23,0 

27.1 

2,),0 

30,1 

30,4 

31,3 

30 

2i,2 

23,3 

22,9 

21.7 

20,8 

21,1 

22,9 

23,3 

23,3 

28,2 

28,3 

29,3 

29,8 

30,3 

11-.. 

I(i,'i7 

10,28 

16,03 

13,81 

13,78 

16,20 

17,20 

17,81 

18,,39 

19,11 

19,56 

19,3't 

19,73 

19,89 

Mediai  das  1 
décadas  .1 

17,01 

16,H0 

16,03 

10,39 

10,3.) 

10,8'.) 

18,27 

19,09 

20,01 

20.90 

21,93 

22,63 

22,70 

22,92 

(:.^.. 

21,4,) 

20,80 

20,50 

20,06 

19,93 

20,36 

21,61 

22,61 

23,90 

23,66 

20,66 

27,20 

27,47 

27,94 

Medias  do  mez .  .  . 


I8,:)0 

17,96 

17,73 

17,42 

17,33 

17,88 

I9,0:! 

l9,N't 

20,77 

21,91 

22,72 

23,13 

23,32 

23,58 

LV 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMÂES 

THERMO GRAPHO 

3.^ 

S/' 

5." 

0." 

7.'^ 

s.-'' 

9.^ 

17,9 

IO.' 

11.' 

Meia 
Duile 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Va- 
riação 

1864 

19,1 

18,9 

18,6 

18,5 

18,3 

18,1 

17,5 

17,3 

17,0 

18,37 

19,9 

17,0 

2,9 

1 

19,8 

19,6 

19,6 

19,0 

18,6 

17,8 

17,7 

17,4 

17,0 

16,6 

17,92 

20,0 

16,1 

3,9 

2 

19,G 

19.:t 

19,1 

18,5 

18,4 

18,3 

17.0 

16,7 

17,1 

17,0 

17,73 

20,0 

15,8 

4,2 

3 

16,3 

1S.4 

19,3 

19,9 

18,2 

17,7 

16,4 

16,1 

13,2 

15,0 

17,27 

19,9 

13,0 

4,9 

4 

20,8 

21,0 

21,1 

20,2 

19,3 

18,5 

18,5 

17,7 

17,8 

17,5 

18,02 

21,8 

14,2 

7,6 

6 

20.O 

20,0 

19.3 

18,6 

17,8 

17,4 

17,1 

16,7 

16,4 

16,1 

18,30 

21,1 

16,1 

5,0 

6 

20,4 

20,3 

19.8 

18,6 

17,9 

17,1 

17.0 

16,7 

16,3 

16,0 

17,55 

21,1 

13,2 

5,9 

7 

20,8 

20,3 

20,2 

19,8 

18,5 

17,7 

17,3 

16,9 

16,5 

16,3 

18,31 

22,2 

15,6 

6,6 

8 

19,9 

20,2 

19,5 

18,7 

17,8 

17,2 

16,8 

10,3 

16,0 

13,5 

17,74 

20,5 

13,0 

5,5 

9 

20,5 

20,1 

19,4 

19,2 

17.7 

16,8 

16,7 

16,3 

16,2 

16,0 

17,57 

21,2 

14,8 

6,4 

10 

20,6 

20,3 

19,8 

19,5 

18.6 

17,6 

17,0 

16,3 

15,9 

15,6 

18,02 

21,2 

13,3 

3,9 

11 

18.2 

17,0 

17,3 

17,1 

16,9 

16,0 

13,8 

13.6 

15,3 

14,9 

16,60 

19,0 

14,9 

4,1 

12 

18,0 

18,0 

17,7 

17,2 

i6,4 

15,8 

15,5 

13,4 

13,2 

13,2 

16,09 

18,9 

13,5 

3,4 

13 

16,8 

17,3 

18,0 

18,0 

17,5 

16,7 

16,3 

16,0 

15,9 

13,8 

16,22 

18,3 

13,9 

4,4 

14 

20,1 

20,1 

19,7 

19,2 

18,4 

17,6 

17,1 

16,9 

16,7 

16,7 

17,43 

20,4 

14,6 

3,8 

13 

23,4 

23,4 

23,9 

23,5 

21,7 

20,4 

19,3 

18,8 

18,3 

18,2 

19,85 

24,0 

15,8 

8,2 

16 

30,S 

28,6 

28,4 

27,2 

23,3 

24,4 

23,8 

22  3 

21.1 

20,4 

23,25 

31,2 

16,6 

14,6 

17 

20,7 

23,9 

25,0 

23,9 

23,1 

21,8 

21,2 

20,4 

19,6 

19,3 

22,84 

28,5 

19,1 

9,4 

18 

27,7 

27,1 

26,0 

24,5 

23,6 

22,4 

21,4 

20,6 

20,2 

19,3 

23,02 

28,7 

18,9 

9,8 

19 

29,0 

28,8 

28.6 

28,1 

26,8 

25,4 

23,3 

23,9 

23,8 

22,8 

23.88 

29,8 

18,3 

11.3 

20 

28,0 

28,4 

27.7 

25,9 

23,4 

21.6 

21,2 

20,9 

20,6 

20,1 

23,97 

29,6 

20,1 

9,5 

21 

27,6 

27,2 

26,6 

23,4 

23,7 

22,2 

21,6 

21,5 

21,3 

20,6 

22,72 

29,6 

18,0 

11,6 

22 

23,6 

23,3 

24,0 

22,8 

20,7 

19,1 

18,8 

18,2 

18,0 

18,0 

21,93 

27,4 

18,0 

9,4 

23 

21,0 

24,3 

23,8 

23,4 

22  3 

21,4 

21,5 

20,8 

19,6 

19,3 

20,48 

25,3 

16,2 

9,1 

24 

29,1 

28,3 

28,0 

27,3 

26.3 

25,0 

24,8 

24,4 

23,9 

22,9 

23,48 

29,6 

17,8 

11,8 

25 

28,8 

29,4 

29,1 

27,8 

27,2 

25,9 

20,2 

23,4 

25,7 

25,7 

23,27 

30,4 

21,0 

9,4 

26 

29,4 

2S,8 

27,6 

26,8 

25,0 

23,7 

23,2 

21,9 

21,4 

20,8 

25,63 

31,1 

20,8 

10.3 

27 

26,7 

27  2 

28,0 

28,4 

27,6 

26.6 

26,6 

25,9 

26,0 

25,4 

24,17 

29,0 

18,1 

10,9 

28 

31,7 

30,8 

30,7 

30,0 

28,0 

26,2 

25,6 

24,1 

23,7 

23,7 

26,34 

32,7 

22,5 

10,2 

29 

31,0 

29,7 

29,3 

27.7 

26.2 

23,7 

26,3 

25,7 

23,3 

24,9 

23,99 

31,8 

20,8 

11.0 

30 

19,77 

19,83 

19,61 

19,10 

18,23 

17,66 

17,30 

16,87 

16,58 

16,30 

17,88 

20,77 

13,48 

5,29 

'°            ,M 

23,10 

22,71 

22,44 

21,82 

20,83 

19,81 

19,29 

18,62 

18,20 

17,82 

19,72 

24,00 

16,09 

7,91 

(5  ,         Jiedws 
das  décadas 

28,28 

27,94 

27,48 

26,53 

25,04 

23,74 

23,38 

22,88 

22,55 

22,14. 

24,02 

29,65 

19,33 

10,32. 

3.. 

23,72 

23.49 

23,18 

22,49 

21,38 

20,40 

20,06 

19,46 

19,11 

18,73 

20,54 

24,81 

16,97 

7,84 

Medias  do  mez 

LVI 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

JUNHO 

1864 

PSYGHROGRAPHO 

1/ 

2.» 

•  3." 

4.-' 

5.^ 

6.^ 

7." 

8.^ 

9.^ 

10.'' 

i\.^ 

Meio  dia 

1.^ 

2.^ 

1 

13,83 

14,02 

13,77 

13,31 

12.98 

13,22 

11,95 

11,94 

12,24 

11,74 

12,27 

12,64 

12,36 

12,42 

2 

11,80 

11,84 

11,68 

11,62 

11,64 

11,87 

11,67 

11,45 

11,23 

11,23 

11,07 

10,98 

10,78 

10,50 

3 

H.8i 

11.79 

11,93 

12,06  . 

42,33 

12,44 

12,62 

12,33 

11,81 

10,99 

10,87 

11,74 

10,23 

11,00 

4 

12.70 

11,93 

11,40 

11,64 

11,22 

12.44 

12,23 

12,20 

12,28 

11,48 

11,92 

11,70 

11,70 

9,87 

S 

10,42 

10,67 

10,85 

10,71 

10,99 

11,15 

11,30 

11,28 

11,70 

11,73 

11,15 

11,13 

10,73 

9,38 

6 

10,92 

10,86 

11,00 

11,44 

12,32 

12,48 

12,54 

12,77 

12,43 

11,73 

10.93 

11,27 

11,00 

11,00 

7 

11,27 

11,27 

10,68 

10,32 

10,38 

10,38 

10,75 

9.97 

8.89 

9,18 

9,44 

10,43 

10,23 

10,67 

8 

11,12 

10,82 

11,03 

10,86 

10.90 

11,82 

12,46 

12.32 

12,32 

12,86 

12,03 

12,23 

12,12 

11,63 

9 

11,62 

11.33 

10,93 

10,09 

10,03 

10,28 

10,28 

10.50 

9,23 

9,93 

9,15 

9,80 

8,78 

9,79 

iO 

10,'io 

10,15 

10,09 

10,15 

10,34 

10,38 

10,60 

9,94 

9,48 

9,09 

9,00 

9,37 

10,81 

9,57 

11 

10,19 

10,33 

10.46 

10,64 

10,64 

10,24 

10,42 

10,61 

10,48 

10,82 

10,80 

11,23 

11,05 

11,03 

12 

9,48 

9,40 

9,33 

9,25 

9,06 

8,93 

8,74 

8,30 

8,51 

9,22 

8,03 

7,83 

7,28 

7,42 

13 

8,53 

8,60 

8,40 

8,22 

7,91 

8,34 

7,84 

7,14 

6,73 

6,47 

7,08 

7,13 

6,84 

6,96 

14 

8,83 

8,50 

8,iO 

8,S0 

9,06 

9,02 

9,35 

9,28 

8,51 

9,41 

10,12 

10,90 

13,14 

13,50 

15 

11,30 

11,13 

10.77 

10.43 

10,67 

10,78 

10,57 

9,78 

9,30 

9,55 

9,13 

9,45 

9,15 

8,97 

16 

11,93 

11,89 

11,54 

11,45 

11,40 

11,31 

11,68 

11,76 

11,63 

11,00 

10,74 

10,80 

10,55 

10,28 

17 

10,44 

10,75 

10,W 

10,96 

11,03 

11,75 

12,20 

12,03 

11,57 

11,66 

10,15 

8,03 

7,75 

9,12 

18 

8,42 

8,42 

7,74 

8,04 

8,81 

9,15 

9,82 

10,37 

11,19 

11.00 

10,33 

9,19 

9,67 

9,42 

19 

11,73 

11.82 

12,04 

12,18 

12,28 

12,20 

12,81 

12.73 

12,55 

12,73 

12,70 

12,60 

11,08 

12,17 

20 

11,17 

11,80 

12,07 

12,44 

12,58 

12,06 

11,88 

12,62 

12,48 

12,90 

12,63 

14,00 

13,13 

12,10 

21 

12,00 

12,45 

12,84 

13,00 

13,59 

13.70 

13,81 

13,38 

12,93 

13,0í) 

12,80 

13.08 

12.37 

13,65 

22 

11,18 

11,46 

11,68 

11,90 

11,68 

11,62 

11,79 

11,20 

11,83 

11,55 

12,25 

12,44 

12,64 

12.83 

23 

12.37 

12,63 

12,91 

12,96 

12,83 

13,10 

13,50 

14,00 

13,22 

12,98 

>  13,34 

12,68 

12,05 

12,52 

24 

11,65 

11,00 

1(I,H5 

10.65 

10.52 

10,59 

10,58 

10,55 

11,09 

11,15 

10.02 

10,73 

10,03 

I0,4S 

2o 

10,96 

11,26 

11,41 

11,08 

11,16 

11,52 

12,63 

12,18 

12,38 

12.00 

11,11 

10.87 

H,15 

9.74 

2f) 

11,15 

12,08 

11,24 

13,83 

11,91 

12,05 

12,31 

11.95 

12,70 

13.38 

12,01 

12,03 

12.33 

12.00 

27 

10,80 

10,77 

10,99 

10,77 

10,28 

11,10 

11,19 

11,17 

11,33 

13,22 

13,00 

12,86 

10,37 

10,04 

28 

11,85 

12,03 

12,16 

11,95 

11, S3 

13,10 

13,40 

12.00 

12,76 

12.70 

i:;,04 

14,00 

13.08 

13,21 

29 

10,00 

12,82 

12,00 

8,77 

6,94 

6,04 

6,22 

6,31 

0,27 

0,40 

5,04 

6,27 

5,33 

5,52 

30 

6,56 

7,38 

8,04 

8,33 

11,94 

12.37 

13,20 

13,28 

11,30 

0,56 

5,90 

0,63 

7,92 

8,47 

Mcilias  lias '  ,  ^ 
dciadis . ) " ' 

1 1 ,60 

11,47 

11,34 

11,22 

11,31 

11,65 

ii,rM 

ll,'i7 

11,10 

11,00 

10,84 

11,13 

10,8K 

10.38 

10,20 

10,26 

10,15 

10,25 

10,34 

10,38 

10,53 

10,40 

10,29 

10,'i« 

10,20 

10,12 

10,02 

10,10 

(:«•.. 

10,85 

11,39 

11,41 

11,39 

,11,27 

H,52 

11,87 

11,07 

11,59 

1 1 ,38 

11,03 

11,22 

10,93 

10.91 

Hciliai  do  mf): .  .  . 

10,8S 

11,04 

10,97 

10,95 

10.98 

11.18 

11,35 

11,20 

11,01 

10,115 

10,09 

10,82 

10,61 

10,53 

. 

LVIl 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROGRAPHO 

JUNHO 

~~ 

X^ 

4.'^ 

s.--' 

6.^^ 

7.=" 

s.-'' 

9/^ 

10.'^ 

11.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Minjnia 

Va- 
riação 

1804 

13,00 

12,22 

12,38 

12,31 

12,74 

11,98 

12,08 

11,91 

11,87 

11,76 

12,34 

14,02 

11,74 

2,28 

1 

11,08 

11,63 

11,51 

11,83 

11,65 

11,88 

12,07 

12,08 

12,05 

11.89 

11,34 

12,08 

10,50 

1,58 

2 

11,06 

10,86 

10,50 

10,44 

10,34 

12,00 

13,31 

13,10 

13,48 

12.80 

11,73 

13,48 

10,23 

3,23 

3 

10,51 

9,68 

10,65 

9,87 

8.82 

9,83 

11.16 

10.78 

10.62 

10.61 

11,13 

12,70 

8,82 

3,88 

4 

9,46 

10,04 

12,38 

11,87 

10,94 

10,37 

9,88 

10,47 

10,41 

10,75 

10,83, 

12,38 

9,38 

3,00 

3 

10,38 

10,94 

10,96 

10,50 

10,85 

11. 2C 

11,12 

11.08 

11.16 

11,20 

11,34 

12.77 

10,38 

2,39 

6 

10,73 

10,52 

10,63 

10,65 

10,48 

10,58 

11,07 

10,97 

10,05 

10,98 

10,46 

11,27 

8,89 

2,38 

7 

11.62 

11,54 

11,43 

11,08 

11,26 

11,46 

11,58 

11,72 

11,67 

11,77 

11,68 

12,86 

10,82 

2,04 

8 

9,72 

10,10 

9,95 

10,00 

10,29 

10,23 

10,46 

10,38 

10,53 

10.58 

10,17 

11,62 

8,78 

2,84 

9 

9,61 

9,03 

9,19 

9,57 

9,40 

9,93 

10,12 

9,72 

10,02 

10,28 

9,83 

10.81 

9.00 

1,81 

10 

10,87 

10,92 

11,22 

11,13 

11,80 

11,26 

10.50 

9,95 

9,68 

9,48 

10,06 

11,80 

9,48 

2,32 

H 

7,23 

7,33 

8,69 

8,81 

8,93 

9,09 

9,20 

8,70 

8,85 

8,57 

8,59 

9,48 

7,23 

2,25 

12 

7,20 

7,98 

7,69 

7,85 

8,03 

8,37 

8.75 

8,63 

8,63 

8,78 

7,83 

8,78 

6,47 

2,31 

13 

14,06 

13,77 

12,93 

12.17 

11,74 

11,23 

11,36 

11,53 

11.05 

11,12 

10,74 

14,06 

8,40 

5,66 

14 

9,19 

9,74 

9,68 

9,57 

10,08 

10,33 

11,00 

11,70 

11,93 

11,95 

10,27 

11,95 

8,97 

2,98 

13 

10,37 

10.06 

9,31 

9,09 

9,18 

9,18 

10,09 

10,38 

10,40 

10,18 

10,67 

11,93 

9,09 

2,84 

16 

7,40 

10,17 

10,46 

10,70 

9,85 

8,72 

8,78 

9,72 

9,88 

9,00 

10,13 

12,20 

7,40 

4,80 

17- 

■    9.43 

8,38 

8.22 

7,72 

8,18 

8,12 

9,22 

10,44 

11,05 

11,67 

9,33 

11,67 

7,72 

3,93 

18 

12,33 

H.80 

10,93 

10,77 

10,54 

10,52 

10,26 

10,37 

10,33 

11,23 

11,74 

12,73 

10,26 

2,47 

19 

11,20 

10,98 

11,92 

10,16 

10,95 

11,16 

10,76 

11,29 

11,03 

11,67 

11,87 

14,00 

10,16 

3,84 

20 

13,32 

13,10 

12.32 

11,98 

10,33 

10,86 

11,26 

1J,43 

11,33 

11,33 

12,52 

13,81 

10,53 

3,28 

21 

13,07 

13,12 

13,12 

13,41 

12,20 . 

11,41 

11,62 

11,53 

11.04 

11,92 

12,02 

13,41 

11,04 

2,37 

22 

11,1.-; 

8,63 

9,70 

10,58 

11,42 

10.78 

10,82 

11,46 

11,59 

11,74 

12,06 

14,00 

8,63 

3,37 

23 

10,73 

11.50 

11,04 

10,37 

9,70 

9,81 

10,18 

10,40 

10,90 

11,38 

10,72 

11,65 

9,70 

1,93 

24 

10,63 

10,22 

10,38 

10,00 

10,30 

10,17 

10,89 

10,50 

10,30 

12,68 

11,12 

12,68 

9,74 

2,94 

25 

12,10 

11, Oi 

11,80 

11,91 

11,06 

10,86 

9,60 

10,50 

9,73 

9,87 

11,73 

13,85 

9,60 

4,23 

26 

10.9o 

11.13 

10.90 

11,26 

10,92 

10,12 

10,82 

11,60 

11,91 

11,63 

11,24 

13.00 

10,04 

3,36 

27 

12,74 

13,12 

12,13 

11,91 

12,73 

12,63 

11,22 

10,09 

10,13 

11.01 

12,36 

14,00 

10,13 

3,87 

28 

6,21 

5,83 

3,76 

3,30 

3,06 

4,24 

5,03 

3,12 

6,46 

3,60 

6,57 

12,82 

4,24 

8,38 

29  • 

9,64 

8,94 

7,33 

9,60 

9,88 

8,24 

7,71 

8,50 

8,47 

8,26 

8,95 

13,28 

6,56 

6,72 

30 

10,72 

10,66 

10,96 

10,81 

10,68 

10,97 

11,28 

11,22 

11,25 

11,26 

11,13 

12,40 

9,85 

2,34 

1.» 

9,93 

10,12 

10,10 

9,80 

9,93 

9,84 

9,99 

10,29 

10,31 

10,36 

10,18 

11,80 

8,32 

3,34 

g  ,         Medias 
(las  df fadas 

11,06 

10,72 

10,47 

10.63 

10,38 

9,91 

9,91 

10,18 

10,11 

10,54 

10,93 

13,31 

9,02 

4,29 

3." 

10,57 

10,30 

10.51 

10,41 

10,33 

10.24 

10,40 

10,56 

10,55 

10,72 

10,75 

12.32 

9,13 

3,39 

Mfdia';  do  iiiez 

Lvm 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=\00 

JUNHO 
1864 

PSYGHROGRAPHO 

i.^ 

2.-'' 

3/ 

4." 

5.^ 

6.^ 

7.'^ 

8.^ 

9/ 

10.^ 

11.' 

Meio  dia 

i."" 

2.^ 

1 

87,3 

89.0 

88,9 

88,7 

87,7 

88,7 

73,9 

73,0 

76,8 

73,3 

73,8 

75,6 

73,3 

74,0 

2 

83,0 

83.3 

83,2 

84,3 

83,4 

83,3 

78,8 

74,6 

73,0 

69.7 

68,8 

68,7 

65,7 

63,2 

3 

86,3 

87,0 

89,0 

90,3 

92,5 

91,5 

83,7 

80,3 

71,2 

64,3 

71,1 

73,4 

66,5 

64,7 

4 

88,4 

86,3 

85.0 

88,8 

87,6 

91,3 

80,3 

77,0 

78,4 

68,5 

68,9 

74,8 

74,8 

68,2 

5 

82,6 

83,5 

87,4 

87,3 

88,6 

88,7 

81,5 

77,6 

74,8 

68,7 

65,4 

66,2 

61,3 

50,0 

6 

72,7 

71,8 

72,7 

77,8 

86,3 

87,4 

83,7 

84,1 

79.4 

71,2 

59,1 

64,0 

60,5 

61,7 

7 

81,4 

81.4 

79,9 

78,6 

79,6 

78,6 

76,4 

68,3 

62.3 

60.4 

37,3 

63,0 

61,4 

61.4 

8 

83,2 

81,0 

83,0 

82,0 

81,2 

82,6 

84.7 

76,9 

76.9 

73,7 

69,6 

65.8 

03,6 

60,6 

9 

80,2 

84,1 

83,0 

78.4 

77,3 

76,1 

07,3 

68,8 

37,2 

59,6 

53,3 

36,2 

30,1 

56,8 

10 

79,7 

79.3 

79.4 

80,5 

81,0 

79,6 

74,7 

68,3 

62,4 

35,6 

52,9 

32,5 

55,2 

52,8 

11 

7G,0 

77.7 

78,7 

81.8 

81,8 

74,3 

08.8 

69,8 

63,7 

62.2 

62,2 

62,0 

60,6 

62,4 

12 

72.0 

71,8 

71,7 

71,6 

69,7 

67,7 

.  62,1 

56,8 

57,3 

59,0 

51.4 

30,0 

47,3 

48,0 

13 

09,7 

7J.0 

70,4 

69,3 

67,1 

69,4 

57,9 

50,7 

45,8 

43,0 

30,1 

47,8 

46,2 

45,8 

li 

70,1 

68,2 

08,0 

74,3 

74.7 

73,0 

69,2 

66,7 

57,8 

66,2 

60.3 

75,8 

97.9 

97.9 

13 

80,0 

83.7 

84,7 

84,4 

84.6 

82,8 

76,3 

08.8 

62,8 

63,3 

38,9 

56,9 

33,8 

31,8 

16 

83,4 

85,3 

82,3 

84,2 

84,1 

79,3 

78,0 

72.7 

68,7 

59,8 

34,5 

33,0 

31,6 

48,3 

17 

'  68,2 

72,3 

74,9 

76,6 

77,3 

78,9 

71.0 

64.3 

36,2 

31,0 

39,2 

27,8 

23,8 

30,5 

18 

47,3 

4'.K 

43.5 

46.6 

33,2 

57,0 

52,2 

51,4 

50,9 

46.5 

41.0 

33,3 

35,;t 

34,4  • 

19 

08,7 

08,8 

72,3 

73,2 

74,6 

70,8 

69,7 

63,7 

5S,3 

54,7 

49,5 

45,5 

41.3 

42,3 

20 

08,9 

74.3 

70,7 

79,3 

80,3 

75.2 

06,8 

67,0 

62,8 

36.2 

49,4 

51.4 

45.3 

41,8 

21 

01,2 

05,4 

()9,2 

69,9 

74,1 

74,2 

72  2 

03,7 

54,3 

50,4 

40,() 

46,6 

43,8 

47,1 

22 

00,8 

70.8 

72.0 

73,0 

75,0 

72,0 

67.3 

00.2 

58,3 

31,8 

51,3 

48,7 

40,4 

45,7 

23 

71,0 

75,0 

78,8 

79,8 

78,8 

70,7 

69,3 

00,7 

38,2 

50,3 

49,3 

30,0 

51,7 

52,0 

21 

79,7 

75,9 

75.7 

70,3 

75.5 

73.0 

72,4 

09,7 

63,8 

36,3 

52,2 

50,3 

48,7 

47,7 

2.-; 

70.3 

7  i.5 

75,4 

73,0 

72,3 

72,0 

75,6 

00.3 

02.7 

55,8 

45.4 

42.6 

43,0 

32,6 

20 

32,9 

59,3 

34,6 

74,9 

62,3 

59,8 

59,2 

30,1 

55,3 

32,3 

50.4 

52,7 

50,3 

45,9 

27 

43,4 

47,2 

30,7 

49,9 

48,3 

50,8 

4S,2 

45.0 

43.5 

47.5 

40.0 

41,9 

33,5 

32.4 

28 

08,2 

09,8 

71,6 

73,8 

70,5 

70,7 

72.5 

03.() 

63,2 

57,1 

52.2 

52.7 

31.1 

53.9 

29 

43.0 

02,() 

50.7 

42.3, 

3;í,5 

27,2 

27,3 

20,S 

25,3 

24.0 

10.7 

19,5 

10.2 

10,0 

30 

29,0 

31.4 

38.9 

4:í.:i 

05.() 

00.7 

63,5 

01.9 

47,4 

22.8 

20.4 

21,5 

25,2 

20,3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

1.'  .. 

83,03 

83.09 

83,35 

83.07 

84.()2 

84.H2 

79.72 

75,15 

71,24 

00,74 

04.04 

66,02 

03,20 

61.34 

Ilcilias  (las   ^  ^ 
(Icradas .  ] " 

71,13 

72,37 

72,32 

74.17 

74,7H 

72  92 

07,20 

03.25 

5H,45 

50.19 

52.23 

30,35 

30,51 

50.32 

(3... 

38,73 

03,.55 

64,42 

60,28 

00.25 

05,23 

02,79 

5K.02 

53,24 

40,85 

43,11 

42,65 

40,99 

39.90 

Ilc(lia>  do  miz  .  .  . 

70,97 

73,00 

73,30 

74.71 

73,22 

74.32 

09,90 

05,47 

60.98 

30,59 

53,13 

33,01 

31,59 

30,34 

LIX 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=  100 

l'SYGHROGRAPIIO 

JUNHO 
1864 

3.^ 

-i.' 

!>.'' 

«.' 

7.^ 

S.''' 

9.' 

10.' 

U.^ 

Meia 
nuitc 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Va- 
riação 

79,0 

73,3 

77,7 

77,0 

81,3 

77,4 

79,2 

80,0 

80.9 

81,7 

79,94 

89,0 

73,3 

15,7 

1 

C't,5 

68,7 

67,8 

72,8 

73,4 

78,2 

80,1 

82,0 

83,6 

84,4 

75,97 

83,2 

63,2 

22,0 

2 

CC,0 

65.1 

68,8 

71,5 

71,4 

70,7 

88,3 

92,7 

92,9 

88,4 

78,99 

92,9 

64,5 

28,4 

3 

7G,3 

68.7 

64.0 

37.0 

36.3 

03.2 

80.3 

79,0 

82,7 

83,7 

70,01 

91,3 

56,3 

35,0 

4 

31,6 

54.1 

60.7 

07,6 

63,9 

00,8 

62,3 

69,7 

67,7 

72,5 

71,28 

88,7 

50,0 

38,7 

5 

S7,« 

02,8 

63,3 

66,2 

71,8 

70.2 

76.8 

78,4 

80,3 

82,3 

73,01 

87,4 

57,6 

29,8 

0 

00,2 

39,2 

01.9 

67.0 

0S,8 

73,1 

76,7 

77.4 

77,2 

81,2 

70.34 

81,4 

57,3 

23,9 

7 

63,7 

64,4 

03,0 

64,6 

71,3 

70,3 

78,7 

81,7 

83,4 

83,3 

73,00 

83,3 

60,0 

24,7 

8 

56,0 

57,3 

59,0 

62,5 

68,0 

70,4 

73.7 

74,3 

77,8 

80,9 

68,07 

83,2 

30,1 

33,1 

9 

53,4 

31,5 

54,3 

37,8 

62,3 

69,9 

71,9 

69.6 

73,4 

76.2 

66,47 

81.0 

31,5 

30,1 

10 

00.  l 

01,6 

05,5 

66.2 

74,2 

73,3 

73,0 

72,0 

72,2 

72.0 

69,79 

81,8 

00,4 

21,4 

11 

40,5 

48,8 

38,8 

60,0 

62.3 

67,3 

68,9 

03,8 

68,5 

68,3 

01.34 

72,0 

46,5 

23,5 

12 

47,0 

51.3 

30,6 

33,3 

37,7 

64,7 

66,7 

06,7 

67,3 

68,5 

58,27 

71,6 

43,0 

28,6 

13 

98,9 

93.9 

84,2 

79.3 

78.9 

79,4 

81,5 

83,1 

82,2 

83,2 

78,04 

98,9 

57,8 

41,1 

14 

52,2 

53,4 

30,6 

57,7 

6i,l 

70,8 

73,8 

81,7 

84,5 

84,5 

70,13 

85,7 

51,8 

33,9 

13 

48,4 

47,2 

42,3 

42,4 

47,6 

31,2 

60,6 

0i,3 

60,7 

63,7 

63,31 

83,4 

42,4 

43,0 

16 

.  22,5 

34,9 

30,4 

40,0 

40,6 

38,4 

40,3 

48,3 

32,7 

30,4 

30,80 

78,9 

22,3 

50,4 

17 

36,3 

33.7 

34,9 

33,0 

39.2 

42,0 

49,2 

38.4 

63,3 

70,2 

46,03 

70,2 

33,3 

36,9 

18 

44,7 

44,0 

43.9 

47,2 

48,6 

52,1 

53,8 

38,3 

39,9 

67,6 

57,27 

74,6 

41,3 

33,3 

19 

37.7 

37,3 

41.3 

36,0 

41,9 

46,3 

44.8 

31.1 

50,3 

5t,3 

33,82 

80,3 

30,0 

44,5 

20 

4o.il 

43,6 

44,7 

4S1,2 

49,1 

50.3 

oo;2 

02,3 

02,7 

64,9 

37,46 

74.2 

i-l.S 

30,4 

21 

47,7 

49,1 

30,9 

53,0 

53,8 

37,2 

60,6 

00,3 

58,6 

66,3 

59,37 

73,6 

45,7 

29,9 

22 

45,8 

36,1 

43,8 

31,2 

62,8 

63,7 

67,2 

73,7 

73,5 

76.3 

62,78 

79,8 

30,1 

43,7 

23 

47,5 

30.8 

30,3 

48,4 

48,3 

51,6 

33,3 

57,2 

04,4 

68,3 

00,83 

79,7 

47.3 

32,2 

24 

33,6 

33.6 

37,0 

37,2 

40,3 

43,3 

46,8 

40,3 

47,7 

61,3 

34,01 

73,6 

32,0 

43,0 

23 

41,4 

38,3 

39,3 

43,1 

41,3 

43,8 

37,9 

43,7 

39,6 

40,3 

49,80 

74,9 

37,9 

37.0 

20 

■M\A 

37,9 

39,8 

43,2 

46,4 

46,3 

30,9 

59.4 

02,7 

63,7 

46,33 

63,7 

32,4 

31.3 

27 

49.1 

49.0 

43.3 

41,0 

46,4 

48,9 

43,4 

43,2 

40,7 

43,0 

36,30 

76,7 

40.7 

36.0 

28 

17,3 

17.4 

17,2 

16,3 

17.8 

16,6 

20,3 

22,5 

24,9 

23,3 

20,40 

62.6 

16.0 

40.6 

29 

28,0 

28,4 

24,0 

30,3 

39,2 

33,4 

30,3 

34,0 

35,4 

33,4 

37,21 

66,7 

20.4 

40,3 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

02,83 

62.71 

05,07 

66,46 

69,11 

73,02 

76,80 

78,30 

79,99 

81,66 

73,39 

86,82 

58,48 

28,34 

'•■'1 

49,40 

50,89 

51,47 

51,77 

55,31 

58,73 

61,46 

63,29 

66,90 

68,07 

61,10 

79.96 

43.30 

36.46 

^y    1        llcdias 
1     das  dccaJas 

39,32 

38,82 

39,11 

42,13 

44,78 

46,33 

47,09 

30,34 

51,22 

54,80 

51,09 

72.93 

33,31 

37,0  i 

50,60 

30.81 

31.88 

33,43 

36.47 

39.37 

61,78 

64.71 

66.06 

08.38 

01,93 

79.91 

43,76 

34,13 

Mrdias  do  racz 

_ 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

1 

JUNHO 

1864 

Meia  noite 
as  2  horas 
da  manhã 

DIREGÇAO   DO  VENTO-RUMOS 

CHUVA 
EM 

MILLIMETEOS 

2  ás  4 

4  ás  6 

6ás8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2ás4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

1 

SSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

7.0 

2 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

0,0 

3 

O.NO. 

NNO. 

ENE. 

ENE. 

SSE. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

SSO. 

SO. 

6.6 

4 

OSO. 

0. 

C. 

ESE. 

SE. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

S. 

SSO. 

NO. 

NNO 

0,1! 

5 

N. 

NTVE. 

N. 

NE. 

ENE. 

SSO. 

OSO. 

SO. 

NNO. 

N.NO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

e 

NNO. 

ONO. 

.NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

0,0 

7 

NO. 

NO. 

NO. 

N. 

NNO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

0,0 

8 

NNO. 

N-NO. 

N. 

NNO. 

.NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

9 

NO. 

N.NO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

10 

N.NO. 

N-NO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

mo. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

11 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

H 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

13 

.NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

U 

NNO. 

NO. 

NO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

ONO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

2,7 

15 

NO. 

NNO 

NNO. 

N, 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N.NO. 

N. 

0,0 

16 

.N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N^NE. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

.     17 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

.  NE. 

ENE. 

SSO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

18 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

19 

N. 

N. 

.NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO, 

0,0 

20 

NXO. 

N^NO. 

NKO. 

NNO. 

SSO. 

S. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

N. 

0,0 

21 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0.0 

22 

N. 

N. 

.N-NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NNO. 

0,0 

23 

NNO. 

NNO 

.NNO. 

NNO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

24 

N. 

N. 

N.NO. 

NNO. 

N.NO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

0,0 

23 

.\N0. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

V. 

S. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

0,0 

26 

NNE. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

SO. 

SO. 

SO. 

NNO. 

NNO. 

NNO 

NNO. 

0,0 

27 

N. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

S. 

NO. 

NO. 

NNO- 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

28 

NNE. 

NNE. 

NE. 

.NE. 

ENE. 

ENE. 

SSO. 

SO. 

SO. 

ONO. 

NNO, 

N 

0,0     • 

29 

N.NE. 

NNE. 

.NTíE. 

NNE. 

•  NE. 

NE. 

S 

SSO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

30 

N.NO. 

NNO. 

N. 

C. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 
0,0 

N. 

n 

Ill 

Ill 

IJ 

n 

9 

i; 

3 

2 

'. 

_r-, 

Ill 

T,)lal 
93 

NNE. 

3 

1 

i 

1 

0 

II 

0 

0 

II 

1 

II 

NE. 

0 

2 

', 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

ENE. 

0 

1 

1 

1 

2 

II 

0 

0 

0 

0 

8 

E. 

(1 

0 

II 

0 

II 

0 

0 

(1 

0 

0 

0 

ESE. 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

II 

0 

II 

0 

1 

SE. 

0 

0 

II 

II 

II 

0 

0 

II 

II 

0 

1 

SSE. 

II 

0 

II 

0 

II 

II 

0 

0 

0 

II 

1 

s. 

0 

0 

0 

2 

2 

II 

1 

1 

II 

II 

i'> 

SSO. 

1 

0 

0 

2 

3 

r, 

2 

1 

1 

0 

Ifi 

so 

(1 

0 

4 

4 

3 

i 

2 

2 

II 

1 

20 

oso. 

2 

2 

2 

1 

■2 

1 

II 

0 

2 

2 

If. 

0. 

0 

II 

0 

0 

0 

u 

0 

0 

II 

0 

1 

ONO. 

1 

II 

0 

(1 

0 

1 

1 

1 

n 

0 

•i 

NO. 

4 

:i 

0 

1 

3 

r, 

3 

0 

'. 

3 

29 

NNO. 

8 

10 

r, 

r, 

9 

II 

10 

21 

18 

13 

13.1 

V 

II 

0 

II 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

c. 

0 

1 

1 

II 

II 

" 

11 

II 

0 

II 

" 

- 

Chuta    Pm 
millirnr;tro9 

11,11 

„,K 

11,11 

•I.M 

n,i; 

0,11 

1," 

l,'l 

.1.11 

IMI 

i;,i; 

n,ii 

■n.i.ii 
ir.. 9 

• 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRArUO 

' 

VELOCIDADE   DO  VENTO   EM    KTI.OMETRO 

— ; 

c 

gi 

^^^^ 

1 

1.» 

2." 

3.' 

4.» 

3.^ 

6." 

7.» 

8.» 

9." 

10." 

II." 

Mpi,) 
dia 

'■' 

2.» 

3» 

4,' 

6.» 

7." 

8.» 

9.» 

10.» 

11.' 

Meia 
noite 

Me- 
dias 

1 

40 

43 

50 

51 

42 

28 

28 

34 

32 

32 

32 

32 

34 

38 

37 

30 

36 

33 

37 

36 

34 

28 

24 

23 

33,2 

2 

16 

11 

15 

17 

10 

13 

10 

20 

23 

27 

21 

26 

27 

28 

23 

21 

17 

11 

15 

12 

11 

T 

6 

2 

17,2 

3 

4 

7 

0 

7 

2 

3 

8 

8 

8 

11 

20 

21 

30 

10 

21 

28 

30 

29 

25 

18 

24 

21 

10 

8 

1.5.7 

4 

3 

10 

10 

4 

II 

0 

4 

3 

5 

3 

7 

12 

28 

33 

35 

19 

1 

4 

12 

8 

8 

6 

7 

9 

9.8 

3 

10 

11 

14 

13 

10 

9 

12 

13 

13 

11 

10 

II 

18 

10 

23 

21 

12 

16 

18 

<8 

19 

16 

9 

8 

13.7 

G 

4 

2 

6 

6 

5 

4 

5 

8 

12 

13 

13 

18 

22 

22 

26 

28 

21 

21 

23 

16 

13 

8 

7 

10 

13,3 

7 

3 

3 

11 

II 

9 

8 

8 

13 

13 

16 

20 

22 

20 

17 

18 

20 

22 

21 

22 

10 

11 

4 

8 

6 

13,5 

8 

1 

2 

4 

'. 

0 

8 

11 

li 

17 

20 

22 

20 

22 

20 

26 

31 

33 

32 

31 

25 

22 

li 

13 

18 

17,3 

9 

12 

12 

12 

15 

y 

16 

12 

23 

27 

29 

31 

31 

33 

29 

31 

25 

25 

24 

21 

10 

12 

13 

10 

6 

19.7 

10 

16 

18 

20 

21 

14 

12 

22 

24 

27 

23 

24 

26 

28 

30 

31 

39 

37 

38 

30 

33 

35 

33 

34 

27,1 

11 

33 

28 

28 

28 

25 

29 

28 

25 

20 

19 

19 

21 

27 

33 

33 

32 

33 

28 

33 

27 

29 

18 

22 

27,0 

12 

20 

31 

30 

44 

:;■.! 

10 

11 

48 

42 

47 

48 

46 

41 

38 

36 

34 

30 

25 

21 

23 

20 

21 

17 

13 

33,1 

13 

13 

13 

16 

22 

20 

11 

14 

37 

37 

38 

48 

41 

42 

43 

12 

10 

42 

40 

30 

34 

32 

29 

30 

29 

3J,3 

14 

25 

21 

17 

- 

5 

12 

•18 

20 

31 

33 

37 

27 

26 

26 

21 

26 

15 

12 

10 

0 

8 

12 

18,1 

15 

S 

10 

10 

10 

11 

13 

14 

17 

20 

31 

30 

32 

11 

38 

41 

52 

11 

50 

37 

30 

38 

41 

12 

30 

29,4 

16 

28 

32 

34 

35 

3'. 

40 

38 

24 

22 

22 

21 

22 

29 

30 

32 

32 

27 

28 

27 

20 

21 

22 

18 

17 

27,7 

17 

IS 

111 

13 

11 

12 

13 

14 

16 

18 

19 

13 

10 

11 

III 

9 

10 

28 

28 

27 

26 

37 

21 

21 

19 

17,8 

18 

22 

21 

19 

18 

li 

23 

22 

23 

23 

22 

26 

26 

26 

28 

30 

37 

41 

40 

35 

36 

41 

32 

29 

26 

28,0 

19 

20 

21 ; 

30 

31 

28 

34 

32 

27 

25 

27 

24 

22 

20 

19 

27 

30 

32 

31 

33 

30 

32 

27 

12 

16 

26,8 

20 

11 

15 

8 

8 

5 

0 

2 

1 

3 

5 

8 

0 

4 

12 

16 

20 

23 

21 

29 

26 

36 

22 

21 

22 

13,0 

21 

18 

11 

16 

17 

15 

10 

12 

18 

17 

13 

19 

22 

25 

39 

31 

30 

26 

32 

32 

38 

41 

50 

31 

17 

20.0 

22 

35 

26 

21 

17 

19 

25 

21 

22 

21 

18 

10 

14 

12 

11 

19 

22 

21 

22 

26 

23 

27 

8 

20 

16 

20,3 

23 

13 

14 

13 

11 

1" 

8 

0 

7 

12 

17 

14 

21 

35 

35 

43 

19 

51 

50 

40 

40 

57 

60 

47 

45 

29,2 

24 

42 

37 

38 

33 

3i 

43 

53 

50 

40 

30 

34 

35 

36 

32 

29 

28 

31 

33 

34 

28 

31 

20 

8 

4 

33,1 

23 

7 

4 

1 

2 

5 

4 

10 

9 

7 

4 

6 

8 

7 

11 

21 

23 

30 

32 

27 

17 

8 

1 

5 

10,9 

26 

3 

2 

•  2 

4 

7 

9 

18 

12 

6 

8 

17 

20 

16 

16 

10 

17 

26 

21 

20 

20 

13 

10 

16 

13,0 

27 

8 

3 

U 

g 

13 

13 

8 

17 

11 

8 

5 

7 

9 

15 

19 

22 

25 

28 

30 

31 

21 

0 

9 

11 

11,4 

28 

13 

10 

17 

18 

IS 

18 

IS 

19 

19 

18 

17 

10 

9 

17 

18 

21 

17 

11 

10 

5 

3 

6 

15 

17 

11,7 

29 

18 

2'. 

20 

iW 

1.'. 

19 

28 

20 

28 

24 

18 

13 

12 

12 

17 

18 

21 

26 

27 

28 

29 

21 

22 

15 

21.6 

30 

18 

9 

13 

8 

4 

0 

0 

0 

- 

12 

15 

17 

12 

6 

6 

11 

16 

20 

20 

26 

27 

20 

11 

12 

12,0 

Ucdia 

s  (las  décadas  e  do  iiifz 

_ 

10,9 

12,4 

15,0 

1.5,1 

12,0 

10,3 

11,6 

15,8 

17,4 

19,1 

21,0 

22,0 

26,0 

21,1 

27,5 

20,0 

21,2 

23,9 

21.2 

20,1 

18,9 

15,2 

12,5 

12.3 

18,3 

- 

20,4 

21,6 

20,5 

21,2 

19,7 

20,7 

21,4 

23,3 

23,9 

23,7 

26,8 

25,7 

27,2 

27,2 

30,1 

32,0 

32,3 

33,0 

28,8 

28,2 

29,7 

250 

21,0 

20.0 

25,3 

~ 

17,5 

14,6 

15,3 

14,1 

li,l 

13.0 

16.2 

19,3 

17,9 

16,1 

20,3 

15,0 

16,5 

17,8 

18,3 

20,9 

20,2 

21,1 

25,3 

28,1 

28,1 

20.9 

27,9 

22,1 

20,6 
18,2 

18,8 
17,2 

19,6 
21,1 

- 

16,3 

10,2 

16.9 

16,8 

15,3 

13,3 

fO.4 

19,5 

19,7 

20,9 

21,4 

23,7 

23,2 

27,7 

27,3 

28,5 

27,0 

25,1 

25,5 

20,8 

VENTOS 

N. 

NNE. 
1 

NE. 

1 

ENE. 
3 

E. 

ESK. 

SE. 

SSE. 
1 

S. 

SSO. 

80. 
12 

OSO. 
11 

0. 
1 

o.\o. 

3 

NO. 
10 

.N.NO 

41 

V. 

0 

{■.. 
1 

ina  1."  dee 

,ada . . . 

13 

0 

1 

1 

2 

12 

Frequência  /  >  3.» 

durante  o 

52 
28 

8 

11 

1 

4 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 

3 

6 

l 

3 

0 

0 
0 

1 
1 

10 
9 

59 

0,0 

11 

47 

133 

0 

1 

1 

0 
1 

2 

0,0 

93 

11 

14 

8 

0 

1 

1 

1 

10 
6,8 

20 
8,8 

16 
0,7 

1 

0,0 

Chuva  correspondente  é 

m  milli 

metros 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

0,0 

0,3 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

l'na  1 

4381 

1 

Kitometros  percorrido 

'dará 

ntc  0  m 

0072 

Dia  0  menos  ver 
Velocidade  ma 
Velucidadc  min 

ilomet 

ros  em  23. 

era  4,  20  e  30. 

470 

s 

1516 

.     0 

m 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Tlierniometro  das  tempeialuras 
tiaiites — grans  centesimacs 

£ 

Ozonomelro 

Scrciiidatle  do 

céu  e  nuvens 

JUNHO 
1864 

Máxima 

Mínima 

:2 

9 

Graus 
médios 

horas  da  manhã 

Meio  dia 

Ao  sol 

Na 

relva 

Na 

relva 

No  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 

metros 

Milli- 

nictros 

De  dia 
graus 

De  noile 

graus 

Configuraçues 

Graus 
médios 

Configurações 

1 

43,1 

50,0 

13,3 

_ 

7,0 

4.36 

8,0 

5,0 

3 

C.  C.-St.,C.-.\i.,  Ci. 

2 

C,  C.-Ni,,  Ci. 

2 

41,0 

49,9 

11.7 

— 

0,0 

5,64 

4,0 

4,0 

7 

c,  c.-st. 

7 

C,  C-St. 

3 

— 

48,3 

10,5 

— 

6,6 

2,40 

3,0 

3,0 

7 

C,  Sl.-C. 

1 

C,C.-Ni.,St.-C.,C,-Ci. 

4 

44,5 

47,0 

8,3 

0,6 

3,24 

8.3 

5,0 

6 

C,  C.-Sl.,  C.-Ni. 

2 

C.-Ni.,  Ni.,  C-Ci. 

5 

48,3 

48,0 

8,8 

— 

0,0 

6,36 

7,3 

4,0 

6 

C,  c.-st.,  Ci.,M. 

3 

C,  C.-st.,  Ci.-C 

6 

47,8 

50,5 

12,3 

— 

0,0 

6,72 

4,3 

4,0 

1 

C.-Ci.,  c,  C.-st.,  st. 

4 

C,  C.-Ni.,  C-St.,  Ci. 

7 

46,0 

50,3 

9,3 

— 

0,0 

6,28 

3,0 

4,0 

3 

C,  C-St. 

4 

C,  C-St. 

8 

49,1 

51,6 

8,6 

— 

0,0 

7,60 

4,5 

4.0 

4 

c,  c.-st. 

3 

C,  C-St. 

9 

42,8 

48,3 

8,9 

— 

0,0 

7,00 

4,3 

3,3 

8 

Ci.-St.,  Ci.,  C. 

7 

Ci.-St.,  Ci.,  C. 

10 

43,8 

50,0 

7,9 

— 

0,0 

8,56 

5,0 

4,3 

3 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

6 

C,  C-St. 

li 

47,7 

40.9 

11,6 

— 

0,0 

8.24 

5,0 

3,3 

7 

Ci.,  Ci.-C. 

3 

Ci.,  C.-Ci.,  C,  St.-Ci. 

12 

42,1 

47,5 

11,8 

— 

0,0 

8,40 

4,3 

4,0 

4 

Ci.,  Ci.-C,  Ci.-St.,  c. 

7 

C,  Ci.-St.,  Ci. 

13 

42,7 

44,6 

10,2 

— 

0,0 

8,60 

3,5 

3,0 

8 

C,  Ci.-St.,  C-St. 

3 

C,  C.-Ci. 

14 

40,7 

41,6 

10,4 

— 

2,7 

4,00 

4,3 

10,0 

0 

C-St.,  c 

0 

c.-st.,  C.-Ni. 

13 

44,2 

50,6 

12,3 

— 

0,0 

7,24 

5,3 

4,3 

1 

C,  c.-st.,  C.-Ni. 

5 

c,  c.-st. 

16 

46,1 

52,1 

12,2 

— 

0,0 

9,28 

6,0 

4,0 

10 

C.-st. 

10 

st. 

17 

52,9 

54,1 

11,4 

— 

0,0 

14,00 

4,0 

3,3 

10 

10 

— 

IH 

50,8 

55,0 

12,5 

— 

0,0 

13,08 

2,3 

3,0 

10 

Ci,  ao  N. 

9 

Ci.  ao  N. 

19 

50,9 

53,3 

14,6 

— 

0,0 

11,76 

3,0 

3,0 

9 

Ci.,  St.-Ci. 

9 

Ci.,  St.-Ci. 

20 

52,6 

53,3 

13,3 

— 

0,0 

12,00 

3,0 

3,3 

10 

— 

10 

— 

21 

51,4 

— 

13,0 

— 

0,0 

12.40 

2,3 

3,3 

10 

c 

10 

C-St.  no  hor. 

22 

51,8 

50,9 

12,9 

— 

0,0 

11,32 

4,3 

3,0 

10 

Ci. 

10 

Ci.  no  iior. 

23 

49,7 

52,4 

14,2 

— ■ 

0,0 

12,40 

4,0 

3,0 

10 

Ci.-St. 

10 

C 

24 

46,9 

— 

12,4 

— 

0,0 

9,28 

4,3 

3,5 

10 

St. 

10 

St.,  Ci. 

2o 

49,9 

54,3 

— 

— 

0,0 

11,28 

4,3 

3,3 

10 

Ci.-St. 

10 

— 

26 

49,8 

50,5 

16,0 

— 

0,0 

12,72 

4,0 

4.0 

9 

Ci.-St.,  Ci.-C. 

9 

C.-st.,  Ci.-St. 

27 

53,2 

48,8 

15,4 

— 

0,0 

11,96 

2,3 

4,0 

10 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

C  ao  NK. 

28 

50,7 

49,2 

12,3 

— 

0,0 

13,04 

3,0 

3,3 

10 

— 

10 

— 

29 

53,2 

53,2 

14,9 

— 

0,0 

11,28 

3,5 

3,0 

10 

St.-Ci. 

10 

Ci.-St. 

30 

53,3 

51,8 

: 

: 

0,0 

13,44 

1,5 

3,3 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

7 

Ci. 

Medias  (lis  \^  ^ 

43,:í« 

40,41 

10,20 

0,0 

3,84 

3,63 

4,24 

3,0 

4.3 

47,10 

50,20 

12,03 

— 

0,0 

9,66 

4,15 

4,20 

6,0 

0,0 

\ 

(3.'.. 

51,21 

51,39 

14,16 

— 

0,0 

11,91 

3,43 

3,43 

0,8 

9,0 

Medias  do  niez .  .  . 

47.98 

30,26 

11,00 

0,0 

0,14 

4,42 

3,06 

7.2 

6,8 

max.*  absoluta 

IVfs 

So  almosphcrica 

Teniper 

itura  á  soniltra     Temperatura  da  relva 

762,4  em  9  á,s  K 

11 

32,7  e 

111  29 55,0  em  18 

Extremas  do  nu:?. 

13,3 

.  13 7,9    ..    10 

'i7,l    

v.ir.  max."  . . 

14  0 

19  2. 

1 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Seieiíidadi'  du  céu  p 

1111  vens 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  noite 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

JUN-HO 
1864 

Graus 
médios 

Configurações 

Graus 
médios 

CoufigurarDes 

2 

C,  C.-Ni. 

o 

C,  C.-St.,  Ci.-St. 

For.  tenip.  do  S  0.  de  ii. e  madrugada;  cii.  ás 2.30'  n.;  t.  vent. e  dalguns  ag. 

1 

8 

C,  C.-St.,  Ci. 

5 

C.-St.,  St.-Ci. 

Nu.  disp.;  V.  alg.  t.  fr. 

2 

G 

c,  st.-c. 

0 

C.-Ni.,  Ni.,  c. 

Gerahnenle  nuh.  v.  irrcg. ;  peq.  ag. ;  eh.  das  8.30'  ás  10  n. 

3 

0 

Ni.,  Ci.-C,  St. 

10 

St.,  Ci.-St. 

Nuh.,  peq.  ag. ;  h.  t.  á  n. 

4 

8 

C.-St.,  C,  Ci. 

8 

St.-C,  St. 

Nub.,  V.  irreg. ;  fus.  ás  9  n. 

5 

G 

C.-St.,  C,  Ci. 

7 

St.-c,  C,  Ci. 

Nub.,  chuv.  ás  6.40'  m.;  asp.  de  trov.  ao  nt.  pelo  dia. 

6 

8 

c. 

9 

C,  St.-C. 

Nub.,  indo  limpando  para  a  t.;  b.  t. 

7 

6 

c. 

10 

st.-c 

Nub.  de  dia,  quasi  limpo  á  n.;  b.  t. 

8 

8 

Ci.-St.,  Ci.,  C. 

8 

Ci.,  Ci.-St.,  c, -st. 

Lig.'"  nub. ;  alg.  t.  vent.  das  9  m.  ás  S  t. 

9 

8 
3 

C,  Ci. 

ci.',  Ci.-C,  Ci.-St., 

c. 

8 

0 

C.-St.,  Ci. 
Ci.,  St.-C 

Gerahjjente  nub.;  v.  fr.  de  t. 
Lig.'"  nub.;  vent.  pela  t. 

10 
11 

5 

C,  C.-St.,  Ci. 

8 

C.-St.,  c 

Lig.'°  nub.;  t.  bast.  vent. 

12 

8 

c,  c.-st. 

10 

St.-Ci. 

Alg.  t.  nub.,  t.  vent.;  chuv.  ao  in.  d. 

13 

0 

Told.  Ni. 

3 

C,  C.-St.,  C.-Ni. 

Ene,  chuv.;  eh.  mi.  da  1.45'  ás  4  t. 

U 

8 

C.-St.,  C. 

10 

St.,  C.-St. 

Nub.;  t.  bast.  vent.  pela  t. 

13 

10 

Ci.-St.  ao  N. 

10 

St.-C.  no  hor. 

T.  cl.  e  alg.  t.  vent. 

16 

10 

— 

10 

— 

Limpo.,  t.  alg.  t.  qu.  e  sec. 

17 

8 

Ci. 

10 

Ci.,  St.-Ci.,  St. 

M.  b.  t.;  alg.  t.  vent.  pela  t. 

18 

10 

St.-Ci. 

10 

St.-Ci.,  st. 

M.  b.  t.;  alg.  t.  qu. 

19 

10 

C.-St.  no  hor. 

10 

— 

Hor.  tur.;  t.  alg.  t.  qu.  e  sec. 

20 

10 

C.-St.  no  hor. 

10 

— 

Hor.  tur.  pela  m.;  t.  alg.  t.  qu.;  bast.  vent.  á  n. 

21 

10 

C.-St.  no  hor. 

10 

— 

M.  b.  t. 

22 

10 

C.-St.,  St. 

9 

St.-C,  Ci.-St. 

Hor.  alg.  t.  vap. ;  m.'»  vent.  pela  t.  e  n. 

23 

10 

St. 

10 

— 

Hor.  muito  tur.;  t.  bast.  vent. 

2i 

10 

St.-Ci. 

10 

st. 

Hor.  tur.;  t.  alg.  t.  qu. 

23 

9 

C.-St.,  C. 

10 

St.-Ci. 

M.  b.  t.;  app.  de  trov.  ao  NE.  ás  3  t. 

26 

1      9 

C.-St.,  Ci. 

10 

St.-C,  st. 

Hor.  tur.;  t.  qu.;  app.  de  trov.;  fus.  á  n. 

27 

9 

C.-St.,  c. 

10 

— 

Hor.  tur.;  b.  t. 

28 

9 

St.-Ci.,  c. 

8 

St.-C,  Ci.-St. 

T.  qu.  e  sec. 

29 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

Lig.""  nub.  e  vap. ;  t.  qu.  e  sec. 

30 

6,0 

7,0 

Total  da  1."  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Ventos  pre- 
dominantes 

st.  inf. 

Sl.  sup. 

14,1  mil. 

l'i,2  mil. 

.38,36  mil. 

NNO.eq.SO. 

7,2 

8,6 

0      da  2.'      »       .... 

2,0   » 

2,7   » 

96,60    " 

N.  e  NNO. 

9,3 
7,3 

9,5 
8,4 

.      da  3.'      .. 

Total  lio  mez 

0,0  .. 

0,0  » 

119.12    .. 
274,08  mil. 

NNO.eq.NE. 
NNO.  e  N. 

16,1  mil. 

16,9  mil. 

T 

(máxima..   14, 

ens3o  do 

vapor  atmospherico 

Sumidade  relativa          Evaporação     ^,                  ,                           ,            . 
_______^^_^___^__^        _  ^  ^.      Chuva  ou  chuv.  em  1,  3,  4,  b,  13  e  14. 

2,9  em   3  ás  11  n.    14,00einl7.  Dias  mais  ou  menos  ventosos  em  1,  2,  3,  4,  i 

,9,10,  11,12,13, 

06  em 

14  ás  3  t í 

Extremas)    ■  •              , 

24   . 

29  ..  8n 1 

6,0   »  29  .-  2  t. . .    2,40  ..    3.      14,  15,  16,  18,  19,  20,  21,  23,  24  e  23. 

(var.  raax.'    9, 

82 ... . 

6,9 1 1,60            Relâmpagos  em  5  e  37. 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO                                                                       , 

JULHO 
1864 

'  1 

\^ 

2.^ 

3.^ 

■i.-'' 

0.^ 

6.^ 

z.'' 

S.'' 

9.^ 

iO.^ 

W.^ 

Meio  dia 

1.' 

2  '' 

1 

75i,8 

754,5 

75i,l 

754,1 

754,1 

751,1 

754,2 

751,2 

754,0 

754,1 

753,8 

753,4 

752.9 

752,6 

2 

52,1 

51,9 

51,8 

51,7 

51,8 

51,9 

51,9 

52,4 

52,5 

52,6 

52,7 

52.1 

52,2 

52,1 

3 

52,7 

52,7 

52,7 

52,7 

53,0 

53,1 

53,3 

53,6 

53,9 

51.1 

51.0 

63.8 

53,7 

53,5 

4 

54,2 

5i,2 

54,1 

54,1 

54,1 

54,2 

54,3 

54,7 

54,7 

51,8 

54.8 

51,9 

54,9 

54,9 

5 

56,2 

56,2 

56,2 

56,1 

56,4 

56,7 

57,0 

57,1 

57,2 

57,3 

57,4 

57,1 

50,9 

56,9 

C 

57,3 

57,2 

57,1 

57,1 

57,0 

57,0 

57,1 

57,1 

56,9 

56.9 

56,8 

56,6 

50,2 

56,1 

7 

S5,3 

54,9 

54,8 

54,8 

54,8 

54,8 

54.8 

54,8 

54,8 

51,7 

54,5 

54,5 

54,0 

53,9 

8 

54,3 

54,1 

54,0 

54,0 

51,0 

54,0 

51,0 

54,1 

53,6 

53.6 

53,3 

53,6 

53,6 

53,0 

9 

53,5 

53,3 

53,2 

53,0 

53,1 

53,2 

53,2 

53,1 

53,1 

53,1 

52,9 

52.8 

52.7 

62,0 

10 

52,6 

52,5 

5-2,6 

52,7 

52.9 

53,3 

53,6 

53,8 

53,8 

51,0 

51,1 

53,9 

5.!,9 

53,7 

11 

753.8 

753,8 

753,8 

753,7 

754,0 

754,1 

751,2 

754,3 

754,3 

751,3 

751.3 

751,2 

751,0 

754,0 

12 

54,7 

54,6 

54,3 

54,3 

51,4 

54,4 

54.7 

54,9 

54,9 

55,0 

55,0 

51,9 

51,8 

54,5 

13 

54,7 

51,5 

54,4 

54,4 

51,4 

54,3 

51,3 

51,6 

54,7 

54,6 

54,4 

51,3   ' 

53,9 

5i,9 

14 

.  53,7 

53,3 

53,1 

53,0 

53,0 

53,2 

53,4 

53,6 

53,6 

53,6 

53,6 

53,5 

53,4 

53,3 

IS 

55,7 

55,6 

55,6 

55,7 

56,0 

56,3 

56,7 

56,8 

57,2 

57,3 

57,4 

57,3 

57.2 

57,2 

16 

57,9 

57,8 

57,8 

57,8 

57,9 

58,3 

58,5 

58.5 

58,6 

58,9 

58,9 

58,8 

58,8 

58,6 

17 

59,  i 

5Í»,3 

59,2 

.■;9,"2 

59,2 

59,3 

59,7 

59,9 

59,8 

59.0 

59.5 

59,1 

59.2 

58,8 

18 

58.6 

58,4 

58,3 

58,2 

58,2 

58,1 

58,1 

58,1 

58,0 

57,9 

57.7 

57,5 

57,1 

57.0 

19 

56,1 

56,0 

55,9 

55,8 

55,7 

55,8 

55,8 

55,8 

55,8 

55,7 

55,8 

55,7 

5o,4 

55,0 

20 

54,1 

5i,0 

53,1» 

5:í.9 

53,9 

54,0 

51,3 

51,6 

51,7 

55,1 

55,2 

55,1 

51.8 

51,7 

21 

756,0 

756,0 

756,0 

756,0 

756,0 

756,2 

756,5 

756,5 

756,6 

756,7 

750.7 

756,1 

750,1 

755.8 

22 

56,5 

56,2 

55,9 

55,7 

55,7 

55,7 

55,7 

55,8 

55,8 

55,8 

55,6 

55,1 

55,0 

54,8 

23 

54,0 

53,0 

53,8 

53,8 

53,8 

53,7 

53.7 

53,8 

53,8 

53,8 

53,7 

53,5 

53,1 

52,2 

24 

52,6 

52,5 

52.5 

52,5 

52.5 

52,7 

52.9 

53,1 

53,4 

53,7 

53,7 

53,2 

53,1 

53,0 

2o 

53,6 

53,6 

53,6 

53,6 

53,7 

54,2 

51.11 

55,1 

55,1 

55,2 

55,2 

55,2 

55,1 

51,9 

26 

55,9 

55,7 

55,6 

55,3 

55,3 

55,6 

55,8 

56,0 

55,9 

55,9 

55.H 

55,1 

55,1 

54,8 

27 

54,5 

51,í 

54,1 

54,1 

51,2 

54,3 

51,3 

51,2 

51,1 

51.0 

51.0 

53.5 

53,;{ 

52,7 

28 

54,0 

51,0 

54,0 

51,2 

54,6 

55,0 

55,6 

55,8 

56,1 

56,1 

50, 1 

50,2 

56,2 

56, 1 

29 

56,7 

56,7 

56,0 

50,6 

56,8 

57,0 

57.2 

57.2 

57,2 

57.1 

50,9 

50,7 

50,0 

56,1 

30 

56,2 

5Ci,l 

56,1 

56,0 

56,0 

56,1 

50.0 

50.7 

50,0 

50,5 

56,4 

56,4 

50.2 

55.8 

31 

55,5 

55,5 

55,5 

55,5 

55,8 

50.1 

5(),7 

57,1 

57,1 

57.2 

57,1 

57,3 

57,2 

57.2 

i 

II.".... 

75i,:iO 

751,15 

754,06 

754,03 

751,12 

754,23 

754,34 

754,49 

754,45 

754,52 

751,43 

754„30 

754,10 

753,99 

Bcdias  das  j 
deradis .  j 

755,87 

755,73 

755,63 

755,60 

755,67 

755,78 

755,97 

756,11 

756,16 

756,20 

756,18 

756,07 

755,86 

755,70 

755,05 

754,95 

754,88 

754,85 

754,95 

755,15 

755,45 

755,57 

755,61 

755,04 

755,59 

755,38 

755,21 

751,85 

Hcdiat  do  mi.  .  .  . 

755.07 

75't,9'i 

754,K6 

751,83 

751,<>1 

755,05 

755,20 

755.10 

755,41 

755.16 

755.11 

755,25 

755,06 

754,85 

■ 
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1 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPIIO 

JULHO 

1864 

3.-' 

i.'"' 

1).'^ 

G.'' 

7.^ 

S." 

9.'^ 

■10.^' 

H." 

Meia 
noite 

.Medias 

Máxima 
ahsoluta 

Minimn 
absoluta 

Va- 
riação 

732.5 

732,4 

732,3 

752,3 

752.2 

732,3 

732,6 

752,6 

752,6 

732,3 

753,30 

754,8 

752,2 

2,6 

1 

52,0 

52,2 

52,1 

31,9 

52,3 

32,5 

32,8 

32,8 

52,8 

52,8 

52,26 

52,8 

51,7 

1,1 

2 

!    53,3 

33,2 

53,2 

53,4 

33,6 

53,7 

54,2 

54,2 

54,3 

54,2 

53,50 

54,3 

52,7 

1,0 

.3 

53.0 

33.0 

53,0 

53.1 

53.2 

53,3 

30,2 

30.3 

56,3 

56,3 

54,94 

56,3 

54,1 

2.2 

4 

56.'J 

37,0 

36,9 

56,9 

37,0 

57,0 

37,4 

37,0 

57,6 

57,5 

56,94 

57,6 

56,1 

1.5 

6 

.    56,0 

55,9 

33.8 

55.7 

33.7 

33,8 

33,9 

33,9 

53,8 

33,7 

56,44 

57,3 

55,7 

1,6 

6 

53.9 

54,0 

33,9 

54,0 

54.3 

34,3 

34.3 

34,4 

34.5 

34,3 

54.47 

55,3 

53,9 

1,4 

7 

52,9 

53,2 

32,8 

52,7 

32.() 

33,2 

33,6 

53,8 

33,8 

53,7 

33,39 

54,3 

52,6 

1,7 

8 

52,3 

32,2 

52.1 

52.1 

32.4 

52,0 

52,7 

32,7 

52,7 

52,5 

32,80 

33,5 

52,1 

1,4 

9 

53,7 

33.6 

53,3 

5:!,6 

53.C 

53,7 

54,0 

33,9 

53,9 

33,8 

53,53 

34,1 

32,3 

1,6 

10 

75!.9 

734.0 

734.0 

734,1 

734,3 

734,3 

735,2 

733,2 

733,0 

734,9 

734,23 

733,2 

733,7 

1,5 

11 

54,5 

54,6 

54,6 

54,7 

34,7 

33,0 

55,3 

33,3 

55,4 

55,1 

54,79 

55,5 

54,3 

1,2 

12 

53,8 

33.5 

53,3 

53.0 

53,0 

53,3 

53.8 

54.0 

53,9 

33,8 

54,03 

•  54,7 

53,0 

1,7 

13 

53,4 

33.3 

53.8 

54.0 

54.5 

53,1 

53.7 

33,9 

55,9 

55,8 

53,95 

35,9 

53,0 

2,9 

14 

57,2 

57,2 

57,2 

37,2 

37,3 

37,0 

37,9 

38,1 

58,1 

38,0 

56,99 

58,1 

53,0 

2,5 

15 

58,6 

58,4 

58,3 

38,4 

38,8 

39,0 

59,6 

39,0 

39,6 

59,5 

38,62 

59,6 

57,8 

1.8 

16 

58,0 

38.4 

58,4 

38,4 

38,8 

38,8 

59,1 

39,2 

39,0 

58,8 

59,12 

39.9 

58.4 

1,5 

17 

56,8 

36,0 

36,3 

36,4 

50.4 

56,5 

50,8 

36.8 

36,7 

56,3 

37,37 

58,6 

50,3 

2.3 

18 

54,8 

34,7 

34,3 

54,5 

54,5 

54,7 

54,8 

54,7 

54,7 

54,6 

53,28 

56,1 

54,0 

1,6 

19 

54,6 

54,7 

54,6 

54,3 

54.7 

55,2 

53,6 

53,9 

50,0 

33,9 

34,75 

56,0 

33,9 

2,1 

20 

735,8 

755,7 

733,7 

733.7 

733,6 

733,9 

730,5 

736,6 

756,6 

756,5 

736.17 

756,7 

755.6 

1.1 

21 

34.0 

34.2 

54,0 

54,2 

34.1 

54,1 

34,4 

34.3 

34,3 

54,2 

35,08 

56,5 

54,0 

2,5 

22 

52,8 

52.7 

52,7 

52.7 

32,7 

52,7 

52,9 

32,8 

52,8 

52,7 

53,27 

54,0 

52.2 

1,8 

23 

52.8 

32,8 

32,8 

32,9 

5;),0 

53,4 

53,5 

33,5 

33,5 

33,5 

53,05 

53,7 

32,3 

1,2 

24 

54,7 

5i.O 

31.0 

34.6 

34,9 

33,7 

33,9 

33,9 

55,9 

53,9 

54.82 

55,9 

3:5,0 

2,3 

23 

54,6 

3'.,8 

34,7 

34,7 

3i,7 

34,9 

55,0 

53.0 

55,0 

54,9 

55,27 

55,9 

31,0 

1,3 

26 

52,4 

32.2 

32,3 

52,6 

53.0 

33,0 

53,0 

33,4 

53,8 

54,0 

53,33 

34,5 

32.2 

2,3 

27 

36,1 

30.1 

30,0 

36,3 

50,3 

57,0 

37.2 

37.1 

37,1 

37.0 

35,85 

37,2 

34.0 

:i.2 

28 

56,0 

33,9 

53,9 

36,1 

30,4 

56,5 

30,8 

50,9 

56,8 

50,8 

56.65 

57,2- 

55,9 

1,3 

29 

55,5 

53,3 

55,4 

53,3 

55,3 

55,6 

55,7 

55,7 

55,7 

35,6 

53,96 

56,7 

55,3 

1.4 

30 

50,7 

36,0 

56,5 

56,5 

50,3 

30,6 

50,9 

30,8 

56,8 

56,7 

56,37 

57,4 

33,3 

1.9 

31 

753.85 

733.87 

753,76 

733,77 

733,89 

734,04 

754,37 

734,42 

754,43 

754,33 

734,18 

755,03 

753,36 

1,67 

1." 

"  í     (las  (irfadas 

735,01 

733.30 

733,50 

755,32 

733,70 

733,97 

750,40 

730,49 

756.43 

750,27 

735.91 

756,96 

733.05 

1,91 

734,73 

734,63 

734,60 

754,69 

734,79 

733,04 

755,25 

755,27 

755,30 

735,25 

733,11 

755,97 

754,13 

1,83 

3.') 

734.73 

734.69 

734.62 

754.06 

754.79 

753,02 

755,34 

755.39 

733.38 

733,28 

735,07 

735.99 

754,18 

1,81 

llodias  do  nipz 
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TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

♦ 

JULHO 

1864 

i^ 

TH ERMO GR APH O 

2_a 

3." 

í.'-* 

s.^ 

6.^ 

7.^ 

8.* 

9.^ 

10.^ 

ii.^ 

Meio  dia 

1." 

2.'» 

1 

21,7 

24-3 

24,0 

2.3.7 

234) 

22,8 

234 

23,8 

25,9 

20,J) 

27,0 

28.0 

29.7 

29,8 

2 

22,0 

20,8 

20,4 

19,6 

19,0 

20,0 

20,4 

22,0 

22,3 

23.8 

24,4 

24,4 

23.0 

20.5 

3 

ilJi 

17,1 

16,9 

16,9 

17.1 

17,6 

19,8 

20,6 

21.2 

23/) 

23,8 

24.9 

25,3 

20,0 

4 

18,6 

17,8 

17;} 

17.1 

17.0 

17,6 

18i) 

20.8 

21^ 

23,8 

23,3 

20,0 

20.0 

20,8 

5 

17,9 

17,o 

16,9 

1G,5 

10.4 

17,0 

17.8 

19,0 

19.9 

21,3 

2i,0 

22,0 

22.1 

21,8 

fi 

Ití.O 

1G,4 

10,1 

16,1 

15,9 

10,5 

18.2 

18,3 

18,6 

19.0 

20,3 

21,6 

21,6 

21.8 

7 

i:í,7 

15,3 

io;i 

15,3 

15,3 

15,8 

17,3 

18.2 

19,3 

19,9 

20.7 

22  2 

22  7 

23,8 

8 

IG,:) 

134) 

lo,8 

15jG 

15,0 

10,1 

18,0 

18.8 

19.0 

19,8 

20,G 

22,0 

21,2 

20,1 

9 

1G.8 

16,G 

10,4 

10,0 

15,9 

10,5 

17.4 

17,9 

18i< 

19.4 

19,0 

19.1 

19,7 

18,9 

dO 

l7,:t 

17,5 

17,3 

17,0 

10,9 

17,0 

17,7 

18,7 

19,3 

19,2 

19,9 

19,0 

19,7 

20,0 

11 

ifi,:; 

1G,3 

10,2 

10,1 

10.1 

10,4 

17,2 

18,0 

18,2 

18,8 

20,0 

19,4 

19,5 

19,4 

12 

10,4 

1G,4 

10,3 

10,0 

10,  l 

10,3 

17.3 

18,2 

18,3 

18,7 

19.0 

19.4 

19,2 

19,7 

13 

I7;j 

17,3 

i-,1 

17,2 

10.8 

10,7 

18,0 

19.4 

19,5 

21.0 

20.9 

19.7 

20.1 

20,2 

14 

18,.j 

18,5 

18,5 

18,4 

18.1 

18.2 

18,2 

19,1 

20,3 

20.5 

20,0 

20,9 

20.8 

20,8 

lo 

i7,;í 

17,2 

17,0 

10,11 

lo.s 

17,1 

18,2 

18,0 

19;? 

19.9 

20,2 

20.2 

r.1,8 

20,7 

*G 

I7,G 

17,G 

17,5 

17.3 

17,! 

18,0 

19,0 

19,7 

19.2 

20,7 

20,7 

22  2 

22,3 

22,0 

17 

17,7 

17,0 

17,4 

17,2 

17.1 

17,2 

18,8 

19,3 

20.1 

21,2 

21,7 

22.0 

22,0 

22  1 

i8 

17,7 

17,7 

17,3 

17.1 

17.1 

17.0 

1X,5 

19,3 

19.0 

20,5 

20,5 

20,7 

20. il 

21,0 

1» 

18,1 

18,0 

17,7 

17.7 

17.9 

18,5 

19,5 

20,7 

22,1 

23  2 

24,2 

25,3 

25,8 

20,8 

2(> 

21,G 

2i,0 

20.1 

19,5 

18,9 

19.2 

20.3 

21.2 

22.G 

23,0 

23,7 

24.3 

24.3 

2't,'i 

21 

17,7 

17^ 

17,0 

17,0 

17,0 

17,9 

18,7 

19,1 

20.7 

21,8 

24.4 

23,8 

21.7 

2 '1,9 

22 

■    18.7 

18.3 

18,2 

18.1 

18.3 

18,8 

19,9 

21,5 

22,7 

23,7 

25,1 

20.0 

27,5 

27,9 

2.-) 

2i;.- 

2l,G 

21.0 

21.1 

20.0 

20.4 

22.2 

21,8 

25,7 

20,9 

29.3 

30,9 

31.5 

31.« 

24 

;    2B,;í 

25,2 

24,3 

23.7 

22,7 

23.1 

23.7 

21,9 

25.7 

27,3 

2S,0 

29.1 

:!0.7 

31,4 

%> 

2«,2 

líl,8 

19,2 

l*.^ 

18,7 

18,1) 

20,0 

21,1 

23,0 

23,0 

2't,9 

25  5 

25.'i. 

20, 'i 

2Í> 

I8,G 

18,0 

18,2 

18.1 

17,9 

1S.4 

19.8 

21.0 

21,8 

23.1 

23.0 

2'i,8 

20,2 

20,S 

27 

18,ii 

ik.;í 

18,0 

17,9 

|X,1 

l,s,l 

19,1 

19.9 

21,8 

23,5 

21.2 

25.1 

25,8 

20,0 

28 

19,G 

19,1 

19,2 

19,1 

19,0 

1«.7 

19,'t 

19,7 

20.4 

2!,H 

22  0 

22,0 

22,9 

23,4 

2!) 

20,2 

19,1 

18,0 

1K,3 

18,2 

18,4 

19,0 

20.2 

21,1 

22.2 

23,1 

23.5 

23,8 

23.7 

:io 

19,8 

20,5 

20,9 

20.9 

20.9 

21,3 

22.0 

23.1) 

25;; 

20.8 

27.4 

29.7 

31,1 

32,2 

:ii 

27,:í 

27,3 

25,3 

2(;.9 

2'!, 2 

2'i,3 
17.09 

25,7 

27,1 

27.8 

28.1 

27,5 

27. 'i 

27.9 

2.S,0 

('■"■• 

lK,:Kt 

I7,'.iá 

17,r,'|. 

i7.;i8 

17,21 

18,80 

19,87 

20,01 

21,07 

22,34 

2:i,0l 

23,4 'i 

23.55 

Ncilias  das  1    „ 
detadas . 

17,87 

17,70 

17,51 

17,34 

17,20 

17,52 

18;)6 

19,2',l 

19,92 

20,81 

21,15 

21,'il 

21,'i9 

21,77 

:i.».. 

20,78 

2(),4."; 

21),  10 

2l),ll5 

19.05 

i9,s;í 

21,0! 

22.11 

23,29 

2'i.'i'i 

25,52 

20,27 

27,05 

27,50 

Urdias  do  iiiiz  .  .  . 

19,o:í 

|-<.77 

|W,'i7 

18,31 

18,07 

lH,'i0 

19;J3 

20,48 

2i;ív 

22;í7 

23,08 

23,00 

24,09 

24,38 

Lxvn 


t 

TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

TIIERMOGRAPIIO 

3.-^ 

i.--' 

íi.^ 

6.^ 

7.* 

8.» 

•9.'' 

10.^ 

11. -^ 

Meia 
onilc 

Mrdias 

llaxinia 
absoluta 

Miuinia 
absoluta 

Va- 
riação 

JULHO 
1864 

li  1.2 

30.8 

30,2 

28,3 

26.3 

24,9 

24,8 

23,9 

23,1 

22,9 

26,01 

32,1 

22,8 

9,3 

1 

2o,8 

24.4 

23,4 

21,7 

20,4 

19,1 

18,7 

18,2 

18,0 

17,7 

21,61 

26,5 

17,7 

8,8 

2 

27,3 

27.8 

27,1 

24,9 

23,1 

21  2 

21,0 

20,3 

19,9 

19,3 

21,67 

28,2 

16,7 

11,3 

3 

2a/t 

25,;; 

25.2 

24,8 

23.0 

21.6 

21,4 

19.8 

19,0 

18,7 

21.73 

27,9 

16,9 

11.0 

4 

22  3 

22,5 

21,6 

20,2 

18,7 

17,3 

17,4 

17,1 

17,1 

16,7 

19,13 

22,9 

16,4 

6,3 

5 

22,0 

21.3 

20,5 

19,4 

18,4 

17,6 

17,4 

17.0 

16,7 

16,2 

18,30 

22,6 

15,8 

6,8 

6 

23.1 

21,0 

20.7 

1S.6 

18,3 

17,3 

17,3 

16,8 

16,7 

16,5 

18,49 

24,5 

15,3 

9.2 

7 

19.3 

1S,9 

18,7 

18,8 

18,2 

17.3 

17,4 

17,2 

16,9 

16,9 

18,11 

22,3 

15,6 

6,9 

8 

20,5 

19,8 

19.0 

19,2 

18,4 

17,8 

17,7 

18,1 

18,0 

17.8 

18,14 

21,8 

15,8 

6,0 

9 

10,9 

20.1 

19,9 

18,9 

18,7 

18,6 

17,9 

17,7 

17,3 

16,8 

18,43 

20,4 

16,7 

3,7 

10 

20,3 

20.5 

20,2 

20,0 

19.1 

18,0 

18,2 

17,8 

17,4 

17,1 

18,22 

20,8 

16,1 

4,7 

11 

19,8 

19,8 

19,7 

19,8 

19,3 

18,6 

18,5 

17.9 

17,7 

17,5 

18,16 

20,4 

16,0 

4,4 

12 

20,4 

20.6 

20,2 

20,9 

19,2 

19,1 

19,0 

19,1 

18,9 

18,7 

19,08 

21,0 

16,8 

4,2 

13 

20,a 

20.0 

19,2 

18.4 

1S2 

18,4 

17,9 

17,6 

17,3 

17,2 

19,00 

21,5 

17,2 

4,3 

14 

20,G 

20.7 

20.4 

20.5 

19,7 

19,1 

19,0 

18,6 

18.3 

17,8 

18,89 

21,3 

16,8 

4,7 

13 

22,4 

22.7 

22,.) 

21.4 

20,7 

19,5 

19,1 

18,7 

18.3 

17.9 

19,77 

22,9 

17,1 

5,8 

16 

22  1 

21,6 

21,2 

20.S 

19,4 

18.6 

18,5 

18,6 

18,6 

18,2 

19,34 

23,0 

17,1 

3,9 

17 

21  2 

21,0 

20.7 

20,3 

19,2 

18,3 

18,4 

18,3 

18,2 

18,0 

19,14 

21,9 

17,0 

4,9 

18 

2G,S 

26.3 

25.5 

24.6 

23.4 

22  1 

22.4 

22,4 

22,5 

21,8 

22  22 

27,4 

17,4 

10,0 

19 

24,1 

23,0 

21.6 

20.0 

18.8 

18,3 

18,4 

18,4 

18,3 

17,9 

20,99 

25,2 

17,9 

7.3 

20 

25,2 

23,8 

22.0 

22,0 

21.0 

19.4 

19,1 

19,0 

18,9 

18,7 

20,57 

25,9 

17,3 

8,4 

21 

27.8 

27.3 

26,3 

25,5 

24,3 

22,5 

22  7 

22,6 

22,6' 

22,3 

22,89 

28,6 

17,0 

11,6 

22 

30,4 

31,0 

31.1 

30,8 

29,7 

28,5 

27,7 

27,7 

27.3 

26,0 

26,70 

33,1 

20,0 

13,1 

23 

31,1 

31,0 

29,3 

2;».8 

27.8 

21,5 

23,8 

23,6 

23,1 

21.3 

26,34 

32,0 

21,3 

10,7 

24 

27,4 

27,4 

26.6 

25,0 

22.9 

21,3 

20,8 

19,8 

19,1 

18,8 

22,30 

27,8 

18,7 

9,1 

25 

27,0 

26,2 

2't.7 

24,0 

22.1 

20,2 

19,8 

1:1.3 

19,1 

18,9 

21,57 

27,7 

17,7 

10.0 

26 

2."i,8 

24,6 

22,9 

20.9 

19.6 

19,4 

19,2 

19,4 

19,4 

19,5 

21,05 

26,4 

17,8 

8,6 

27 

23,7 

23,4 

23  2 

22,0 

20,7 

20.7 

21,2 

21  2 

20,8 

20,4 

21,03 

24,2 

18,6 

5,6 

28 

24,0 

23,8 

23,1 

22  2 

21,2 

20,5 

19.8 

19.7 

19,8 

20,0 

21,00 

24,6 

18,1 

6,3 

29 

33,2 

31,4 

31,4 

30,2 

28.8 

28,0 

27,9 

28.0 

28,2 

27,9 

26,60 

33,7 

19,3 

14,2 

30 

28.9 

30,1 

29.8 

28,6 

28.1 

27,0 

27,1 

27,0 

27,4 

27,1 

27,35 

30,6 

23,7 

,  ''■^ 

31 

23,78 

23,27 

22,69 

21,48 

20,35 

19,29 

19,10 

18,63 

18,27 

17,93 

20,18 

24,94 

16,97 

lí^l 

l.' 

21,82 

21,62 

21,10 

20,67 

19,70 

19,08 

18.94 

18,74 

18,55 

18,21 

19,50 

22,56 

16,94 

3,62 

2  .         «'■'li»^ 
lia.s  decaJas 

27.68 

27,27 

26.47 

25,55 

2'i,20 

22,90 

22.65 

22.48 

22,34 

21,95 

23,40 

28,60 

19,08 

9,52 

3." 

2Í...-Í3 

21.10 

23.52 

22.66 

21,51 

20.53 

2n,31 

20.03 

19,80 

19.45 

21.10 

25.47 

17,71 

7,76 

Medias  do  mez 

!                                   1 

Lxvin 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

JULHO 
1864 

PSYGHROGRAPHO 

■1/ 

2_a 

3.» 

4.^ 

•á.' 

6." 

7.^ 

8.^ 

9.'^ 

•IO.'' 

-11.^ 

Meio  dia 

1.^ 

2.-1 

1 

9,11 

9,98 

10,44 

10,80 

11.38 

12,60 

13.39 

14,38 

13.98 

13,86 

13,57 

11,03 

12.37 

11,72 

2 

12,74 

12,77 

12,81 

12,34 

12,38 

12,00 

13,11 

13,88 

14,00 

14,22 

14,52 

14,17 

14.30 

13,77 

3 

10,86 

10,83 

10,98 

11,10 

11,37 

12,12 

12,36 

12,39 

12,81 

13,12 

11,83 

11,63 

12.40 

9,98 

4 

10.30 

11,20 

11,44 

11,28 

11,00 

11,98 

12,63 

13,33 

13,19 

13,39 

13,17 

12,80 

11.72 

10.76 

0 

10,77 

11,62 

11,11 

11,22 

11.02 

10,91 

11,13 

10,77 

10,83 

10,58 

10,70 

10,64 

10,39 

10,16 

6 

10,73 

10,87 

10,62 

10.79 

10,40 

10.07 

10,18 

10,02 

10,35 

10,48 

11.03 

9,95 

9,95 

9.97 

7 

10,3.3 

10,17 

10,31 

10,31 

10,84 

10,96 

11,30 

11.92 

11.93 

11,07 

11.42 

11,73 

11,72 

11,83 

8 

11,21 

11,18 

11.11 

10,80 

10.03 

10,47 

10,43 

10.23 

10,41 

10.33 

10,73 

10,91 

10.22 

10,47 

1) 

11,88 

il,87 

11,82 

11.80 

11,80 

11,93 

11,93 

10,93 

10,31 

10,44 

1 1,-35 

11,34 

11,74 

12,22 

10 

11,87 

12,16 

11,74 

11,04 

11.93 

12,0'i 

11,64 

11,28 

10,95 

10,00 

10,86 

11,55 

11,88 

11,33 

11 

11,78 

11,02 

11,34 

11,44 

11.33 

11,43 

11,21 

11,01 

10,88 

11,09 

10,52 

11.02 

11,35 

11,75 

1-2 

12,23 

12,00 

11,77 

11, .32 

11,01 

11,92 

12,.30 

12,34 

11,85 

11,60 

11,73 

11,75 

11,30 

11,58 

i:í 

12,90 

12.73 

12..38 

13,20 

13.20 

12.07 

13,17 

13,23 

12,43 

11,06 

12,82 

12,13 

11,80 

11,73 

u 

12.31 

12,70 

13.;í2 

12,20 

13,13 

13,70 

13,40 

13,77 

12,37 

12,43 

12,48 

12.93 

13,02 

14,:íO 

13 

12,40 

12,32 

12,03 

12,80 

12,91 

13,01 

13,33 

13,83 

13,50 

12,97 

12,78 

12,63 

11,37 

11,83 

IG 

13,02 

13,29 

13,05 

13,03 

1.3,17 

13,83 

13,83 

12,32 

12,80 

12,93 

12,64 

10,95 

10,38 

10.38 

17 

12,00 

12,13 

12,23 

12,23 

12.10 

12,36 

12,30 

12,20 

11,78 

10,98 

9,64 

9,88 

9.73 

10.42 

18 

11,92 

11,92 

11,37 

11.37 

11.72 

1 1 ,84 

11,84 

11,93 

12,07 

11.09 

11,09 

11,41 

11,37 

11.37 

l'.l 

12,41 

12,01 

12,93 

12,80 

12,.33 

12,32 

12,13 

12,00 

11,94 

12,16 

11,91 

11,34 

11,89 

11.26 

20 

11,31 

11,30 

12,09 

13,03 

13,27 

13,40 

13,16 

13,10 

12,73 

12.73 

13,10 

12.97 

12,.33 

12,20 

21 

12,21 

12,27 

12..30 

12,41 

12,13 

12.23 

12,33 

12.09 

12,32 

12.11 

l(i,s4 

11.17 

10.80 

10.30 

22 

12.33 

12,12 

12,18 

12,41 

12,27 

12,27 

12,37 

11.97 

12,.30 

12.07 

11. .32 

10,20 

10,02 

10,92 

2.1 

11.22 

11,32 

11,63 

12,09 

12,38 

12,31 

12,77 

11.30 

9,87 

10.26 

10,71 

10.22 

11.34 

!1,10 

21 

9,70 

10,20 

10,40 

10,62 

11,37 

11,80 

12.34 

13,.3S 

13,89 

13.81 

l'i.l7 

li. 93 

12,74 

11,78 

23 

12,94 

12,37 

12,78 

12,88 

12,77 

13,11 

12,99 

12.83 

13,27 

13,27 

12.90 

13.70 

13,00 

12,93 

20 

11,20 

11, .38 

11,70 

11,08 

11,80 

11,77 

12,10 

12.44 

12,11 

13,30 

11,94 

1 1,80 

11.10 

11,00 

27 

13,03 

13,03 

13,20 

13,13 

13,13 

13,83 

13,13 

13,23 

13,30 

13,14 

13,17 

12,30 

12.33 

12,23 

28 

14,09 

14,40 

13,(J8 

14,33 

13,84 

13.70 

13.90 

14.48 

13,28 

12,11 

12.38 

13,02 

13,19 

12  72 

2'J 

14,00 

13,32 

12,83 

12,74 

12,93 

12,98 

13,00 

12,47 

11,73 

10,95 

11,03 

10.70 

10.28 

10.19 

:io 

11,82 

11.07 

11,43 

11,37 

11,43 

11.48 

11,62 

14.32 

12,07 

11,09 

11,07 

10.77 

9,07 

10,03 

:!i 

io.h;; 

10,97 

11,73 

9,00 

12,73 

12.10 

12,29 

13.37 

12.24 

11.74 

11.03 

11.08 

12,02 

12,30 

■'■■ 

11.00 

11,27 

11,24 

11,23 

11,33 

11,03 

11,80 

11.92 

11,90 

11,83 

11,94 

11,03 

11,69 

11,24 

llcdiís  lias   ^  ^ 
df radas. 

12,.30 

12,31 

12,43 

12,40 

12,30 

12,71 

12,71 

12,:í8 

12,23 

11,90 

II, H8 

11.72 

11, ,33 

11.69 

.'(.'  .. 

12.13 

12,10 

12,33 

12,13 

12,40 

I2..33 

12,04 

12,97 

12,'i2 

12,17 

12.01 

11,88 

11,47 

11.48 

JIimIÍíis  do  me/ .  .  . 

1  1  ,H2 

11.92 

12,02 

11.93 

12,11 

12,30 

12,41 

12,31 

12,20 

11,99 

11,93 

11,75 

11,30 

II. i7 
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TKNSlO  DO  VAPOR  AT^IOSPlIi: RICO  EM  MILÍMETROS 

1'SVC 

niROGRAPITO 

11,90 

4.^ 

5.'' 

c.-^ 

7.» 

8/ 

9.^ 

10." 

■11." 

MiMa 
iiuite 

12,54 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Va- 
riação 

.JULllO 

i8i;i 

11,60 

12,35 

12,31 

10,75 

11,48 

13,62 

12.42 

12,42 

12,12 

14,38 

9,11 

5,27 

1 

i;í.oo 

13,35 

13,19 

13,10 

12,63 

*11,40 

11,66 

11,32 

11,00 

10,75 

12,89 

14,52 

10.75 

3,77 

2 

'.i.(i:! 

.   8,15 

9,03 

10,98 

11,30 

10,06 

10,07 

9,50 

10,43 

9,80 

10,94 

13,12 

8,15 

4,97 

;! 

9,'.i2 

11,83 

9,24 

9,04 

8,95 

7,60 

8,81 

9,95 

10,M4 

10,59 

10,98 

13,59 

7,60 

5,99 

4 

9,70 

9.85 

10,30 

9,82 

10,24 

10,19 

10,26 

10,33 

10,17 

10,53 

10,35 

11,02 

9,70 

1,92 

5 

10..10 

10,15 

10,37 

10,60 

10,50 

10,54 

10,67 

10,50 

10,32 

10,41 

10,44 

11,05 

9,95 

1,10 

6 

11,48 

11,32 

11,42 

11,53 

11,54 

11,18 

1I,:!0 

11,17 

11,09 

11,09 

11,24 

11,95 

10,17 

1,78 

7 

lO.GG 

10,45 

Í0,87 

10,93 

11,02 

10,89 

11,52 

11,22 

11,54 

11,70 

10,83 

11,70 

10,22 

1,48 

8 

lO.GG 

10,48 

10,4« 

10,90 

11,04 

11,72 

11,93 

12,26 

12,32 

12,43 

11.50 

12,43 

10,44 

1,99 

!1 

11,00 

11,78 

11,63 

11,77 

12,02 

12,08 

12.23 

12.52 

12.32 

12,02 

11, G9 

12,52 

10,00 

2  52 

10 

11,80 

12,14 

11,72 

10,22 

10,63 

11,35 

12,05 

12,14 

12,23 

12,28 

11,43 

12,28 

10,22 

2,06 

11 

11,52 

11.97 

11,43 

10,93 

11,23 

11,80 

12,13 

12,82 

12,80 

12,77 

11,87 

12,82 

10,93 

1,89 

12 

11, GO 

11,62 

11,98 

12,67 

13,23 

12,09 

12.43 

12,70 

12,64 

12,32 

12,48 

13,26 

11,60 

1,66 

13 

14,63 

14,31 

13,40 

12,67 

12.33 

12,20 

12.23 

12,41 

12,62 

12,68 

13,00 

14.63 

12,20 

2,43 

14 

12,38 

12,47 

12,G3 

12,44 

12,14 

12,83 

13,38 

13,43 

13,63 

13,47 

12,84 

13,83 

11,37 

2,46 

15 

10,84 

10,48 

10,74 

11,44 

11,86 

11,28 

12,24 

12,32 

12,13 

12,07 

12,16 

13,83 

10,38 

3,45 

IG 

10,oG 

10.70 

10,25 

10,35 

11,75 

11,67 

11,73 

11,80 

11,80 

11, 7G 

11.37 

12,56 

9,64 

2  92 

17 

11.31 

11,67 

11,54 

11,51 

11,72 

11,73" 

12  22 

12,13 

12,19 

12,32 

11,72 

12,32 

11,09 

1,23 

18 

11,3'J 

11,58 

10,76 

10,8G 

10,82 

10,55 

10,G8 

10,83 

10,78 

11,18 

11,66 

12,93 

10,55 

2,38 

19 

12,28 

12,13 

12,37 

12,43 

12,25 

12,27 

12,10 

12,21 

12,27 

12,38 

12,52 

13,40 

11,31 

2,09 

20 

10,03 

9,97 

10,11 

9,73 

9,06 

10,60 

12,07 

12,28 

12,66 

12,04 

11,48 

12,69 

9,97 

2,72 

21 

11,42 

11, GG 

11,61 

11,41 

10,56 

10,32 

9,47 

9,80 

10,09 

10,43 

11,34 

12,50 

9,47 

3,03 

22 

Í),G7 

9,63 

10,58 

9,75 

8,82 

9,73 

10,07 

9,77 

9,12 

9,64 

10,67 

12,77 

9,12 

3,65 

23 

12,50 

11,50 

12,72 

12,20 

11,71 

12,20 

12.30 

12,13 

11.93 

12,23 

12,21 

14,95 

9,70 

3,23 

24 

12.48 

,  12,84 

13.36 

12,68 

11,90 

11,82 

11,05 

11,22 

10,79 

10,82 

12,54 

13,70 

10,79 

2,91 

23 

12,0S 

12,25 

12,77 

12,66 

12,54 

12,02 

11,22 

11,80 

12,60 

12,82 

12.05 

13,36 

11,16 

2,20 

26 

12.83 

13,24 

13,19 

13,76 

13,94 

13,90 

14,00 

14,05 

14,05 

14,00 

13,30 

14,05 

12,23 

1,82 

27 

12,83 

12,54 

12,84 

13,24 

13,57 

14,33 

14,37 

14,37 

14.59 

11.05 

13,63 

13,08 

12,11 

2,97 

28 

10,80 

9,67 

9,82 

9,48 

9,37 

9,51 

10,50 

11,00 

11,20 

11.23 

11,33 

14,00 

9,37 

4,63 

29 

12  22 

10.91 

9,74 

9.80 

9,38 

9,09 

9,00 

9,40 

10,28 

10,58 

10,83 

14,32 

9,00 

3,32 

30 

1    12.Ga 

11,35 

10,86 

11,10 

9,02 

9,60 

10,28 

9,25 

9,02 

9,31 

11.16 

13,37 

9,02 

4,33 

31 

10.76 

10,70 

10.89 

11,10 

11,00 

10,71 

11.21 

11.12 

11,26 

11,19 

11.32 

12,69 

9,61 

3,08 

l.» 

11,83 

11,91 

11,68 

11,55 

11,80 

11,78 

12,12 

12,28 

12,31 

12,32 

12,11 

13,19 

10,93 

2,26 

^  ^          Medias 
1     (las  (IctaJas 

11.77 

11,41 

11,60 

11,44 

10,90 

11,19 

11,30 

11,37 

11,48 

11,61 

11,87 

13,71 

10,18 

3,53 

3.-^) 

11.17 

11,34 

11,40 

ir.3G 

11,22 

11,23 

11,53 

11, 5S 

11,68 

11,70 

11,77 

13.21 

10,24 

2,97 

Mediai  i!o  nifz 
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HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRAGÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=m 

JULHO 

1S64 

P  S  YG  H  R  O  G  R  AP  II O 

1/ 

2.» 

3.» 

4.' 

õ.^ 

6.^ 

7." 

8.» 

9." 

10.'' 

ii.^ 

lleio  dia 

i." 

2. a 

1 

39,5 

44,3 

47,2 

49,5 

34,4 

61,2 

63,7 

63,7 

56,2 

32,5 

49,5 

40,0 

.43,1 

37,7 

a 

6i,9 

69,7 

72,2 

74,1 

77.2 

72,8 

73,8 

70,7 

70,0 

65,0 

64,1 

62,6 

38,7 

53,4 

3 

73,4 

74,9 

76,6 

77,5 

79,7 

81,1 

73,3 

68,7 

68,5 

62,9 

53,7 

49,6 

51,0 

40,2 

4 

66.2 

74,3 

77,7 

77,6 

72,1 

80,0 

77,8- 

73,3 

68,2 

62,2 

54,3 

49,6 

45,3 

41,3 

õ 

71,0 

77,9 

77.3 

80,4 

79,3 

73,7 

73.6 

63,4 

62,8 

36,0 

55,5 

34,0 

32,4 

52,2 

6 

76.4 

78.2 

77.9 

79.1 

77,7 

76,4 

63,7 

64,0 

65.2 

61.7 

62,5 

51,8 

51,8 

31,4 

7 

77,6 

78,9 

79,5 

79,3 

83,8 

82.1 

74,7 

76,6 

72.3 

67.4 

62,8 

58,7 

36,9 

33,7 

8 

81,4 

83,2 

83,1 

81,9 

80,9 

77,0 

68,2 

63,5 

63,7 

00,3 

39,5 

53,3 

54,3 

59,7 

9 

83,5 

84,4 

85,3 

87,0 

88,0 

83,4 

81,0 

72,0 

63,4 

62,3 

70,8 

69,2 

6S,7 

75,3 

10 

S0,9 

82.1 

79,7 

80,7 

83,6 

83,7 

77,2 

70,6 

65,8 

60,3 

02,S 

70,9 

09,6 

06,6 

1> 

84,3 

84,3 

84,2 

84,2 

83,2 

82,4 

76.8 

72,1 

70,2 

68,8 

60,3 

06,0 

08,6 

70,3 

li 

88,2 

86,4 

83,3 

85,1 

85,2 

86,3 

83,7 

79,4 

73,6 

72,7 

71.2 

70,3 

68,4 

67,9 

ia 

S7,6 

86.7 

86,6 

90,8 

92,8 

89,4 

82,6 

79,2 

74,0 

63,2 

09.7 

71,6 

07,3 

66,6 

u 

77,6 

80,6 

83,3 

77,5 

83,1 

88,0 

86,2 

83,7 

71,2 

69,4 

09,5 

70,7 

71,5 

78,3 

15 

84,7 

85,6 

87,5 

89,5 

90,6 

93,8 

87,1 

89,9 

81,2 

73,1 

72,9 

72,0 

66,4 

65,3 

IG 

90,9 

88,7 

87,7 

88,6 

90,8 

89,9 

84,6 

72,5 

77,3 

71,5 

69,0 

54,8 

32,7 

50,8 

17 

80.1 

81,1 

82,8 

83,7 

83,7 

84,6 

77.8 

73,8 

67,3. 

58,3 

49,8 

50.2 

49,4 

52,5 

18 

79,0 

79,0 

78,7 

79,6 

80,8 

78,9 

74,9 

72,3 

71,3 

61,8 

61,8 

62,3 

63,0 

61,3 

19 

80,4 

82,3 

83,8 

84,9 

82.3 

77,6 

72,4 

66,4 

60,4 

57,5 

32,7 

48,2 

48,1 

43,1 

20 

58,9 

62,3 

72.8 

77.4 

81,8 

81.1 

74,5 

70,0 

62,0 

39,4 

60,3 

57,3 

54,5 

53,7 

21 

81» 

82,1 

83,8 

83,0 

81,1 

80,3 

70,9 

77.3 

■ 

67,9 

62.4 

47,7 

50,8 

40,7 

44,3 

22 

76,9 

79,4 

78,3 

80,3 

78,4 

76,2 

71.0 

62.9 

61,0 

53,2 

48,6 

39,7 

36,8 

39,1 

2:j 

58,8 

48,9 

60,7 

65,1 

68,7 

70,3 

64,4 

49,9 

40,3 

38,9 

35,4 

30,6 

33,3 

31,8 

2i 

37,7 

42,9 

46,2 

48,7 

36.2 

55,8 

37,4 

37,3 

56,6 

5Í.2 

48,8 

50.0 

3fí,H 

34,4 

25 

73.7 

73,3 

77,3 

79,7 

79,7 

80,8 

72,3 

69,1 

63.6 

61,3 

35.0 

50,4 

34.1 

50,6 

26 

70,3 

75,5 

75,7 

75.6 

77,3 

74,9 

70,7 

67,3 

62,5 

63,7 

55,0 

30.7 

44.2 

44,3 

27 

82,6 

82,6 

86,0 

85.9 

85,1 

83,7 

80,0 

76,8 

68,8 

61.1 

58,6 

51,7 

50,  t 

49,0 

2K 

83.2 

87,6 

9í,i 

88,5 

84,6 

83,4 

8:j,i 

84,9 

74,6 

62,4 

61,8 

64,0 

63,5 

59,4    ! 

29 

79,7 

81,0 

80,6 

81.3 

83,3 

82,3 

76.7 

71,1 

63,3 

54,7 

32,3 

49,9 

47,3 

46,8 

30 

68.8 

65,3 

62.3 

6;j,0 

62.3 

61,2 

56,8 

65,0 

49.7 

42,3 

43,2 

34,7 

26,9 

28,0    1 

31 

40,2 

40,7 

48.8 

36,6 

36,5 

53.6 

50.0 

30.3 

44,3 

41,8 

42.7 

43,2 

43,2 

43,9 

71.48 
81.17 

74,81 
81,70 

75,67 
83,67 

76,73 
84,13 

77,67 
85,63 

77,54 
85,90 

72.92 
80,06 

68,85 
75,93 

65,si 
71,15 

61,08 
63,79 

39..W 
63.82 

36,17 
02,39 

55,18 
61,01 

53,15  j 
61.02  : 

,            Ix... 

68.48 

69/)5 

71.92 

71,63 

73,92 

73,15 

69,03 

66..5."i 

59.33 

54,11 

49,92 

47,43 

44,10 

42.87  ' 

1'iJia'  do  air  .  .  . 

73,.-;4 

7i.W 

76.92 

77.31 

78,91 

7K.4.-Í 

7;;,84 

70,32 

6.-Í.23 

60.13 

57,51 

35,07 

53,13 

52.04 
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nUMlDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO=iOO 

I'sv(;hrograpi1[0 

3.^ 

f.^ 

;í." 

c* 

7.* 

8." 

9.»   . 

iO." 

H.^ 

Ueia 
Duite 

Mrdias 

Máxima 

MiDima 

Va- 
riação 

JVÍAiO 

:í5,4 

35,2 

38,7 

43,2 

42,5 

49,0 

38,3 

36,1 

39,0 

60,4 

49,27 

63,7 

33,2 

30,5 

1 

.   oá,G 

58,8 

61,8 

68,1 

71,3 

69,9 

73,4 

73,1 

72,1 

71,8 

67,39 

73,8 

32,6 

21,2 

2 

33,8 

20,1 

33,7 

47,0 

53,6 

53,5 

34,1 

33,3 

00,4 

38,7 

38,69 

79,7 

29,1 

30,6 

3 

38,7 

40,7 

38,8 

39,0 

43,0 

39,6 

46,4 

37,7 

66,3 

66,3 

38,20 

77,8 

38,7 

39,1 

4 

48,4 

48,6 

33,4 

53,3 

63,5 

69,3 

69,4 

71,4 

70,3 

74,6 

64,84 

80,4 

48,4 

32,0 

3 

52,3 

53,7 

57,6 

63,2 

66,8 

70,7 

72,3 

73,0 

74,6 

70,2 

66,68 

79,1 

31,4 

27,7 

() 

54,4 

58,9 

62,8 

72,6 

74,0 

76,0 

76,8 

78,4 

78,3 

79,3 

71,30 

83,8 

33,7 

30,1 

7 

'   6t,0 

64,5 

67,9 

68,0 

71,3 

73,4 

77,8 

76,8 

80,6 

81,7 

70,75 

83,2 

54,3 

28,9 

8 

:ákí 

66,2 

66,7 

63,8 

70,4 

77,3 

79,0 

79,4 

80,4 

82,2 

73,21 

88,0 

39,4 

28,6 

9 

o;. 7 

07.i 

67,4 

72,7 

73,1 

76,0 

80,3 

83,0 

83,7 

H4,3 

74,32 

a4,5 

60,5 

24,0 

10 

!   06,7 

67,7 

66,7 

58,7 

64,7 

71,6 

77,4 

80,2 

82,8 

84,6 

74,04 

84,6 

60,3 

24,1 

11 

67,3 

69,7 

67,2 

63,6 

67,6 

74,2 

76,7 

84,1 

84,9 

83,8 

70,93 

88,2 

63,6 

24,6 

12 
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19.6 

vEvros 

X.       »E.     -\E. 

E.\E.      E.       ESE.  1   SE. 

SSE. 

S. 

ssu. 

S'J. 

^ 

o 

0X0. 

XO 

X.\0 

V 

n 

IMi 

•ada.. 

1      i2 

1    1       0 

0 

0    1       3 

0 

1 

3 

4 

1 

« 

4 

10 

23 

31 

1 

1  Freqaei 

1 

cia  t  > 

L 

3» 

arante  o 

24 
68 

104 

£   {       4 
38   {       4 

0 
4 

0          3 

0          0 

2 

n 

0 

0 

1 

1 
0 

3 

0 

l 

•^ 

9 
0 

9 

19 

4 

19 
19 

1 

mei . 

34 

13 

21 

46 

89 

e       1 

C\:-.-.X, 

.-:e,vo 

odeote 

mmíUi 

melroi 

(KO       0,0        0.0 

O.ii         0.0         O.M         Mil 

■'.i 

0.0 

O.i' 

0.,. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

- 

;  na  1 

*  díca( 

a.... 

3973 

Dia  0  mais  TrolOsú . . . 

29. 

•* 

1 

49S7 

-.- 

{ 

\  Kilome 

T 's  [wr 

'omdo 

c 

Dl,.  0  m 

6021 

melrO: 

em  29. 

"■" 

0 

119Õ 

"rtvidj 

de  min 

rnil 

cl2. 

LXXIV 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thernioniotro  das  tPinperaliiras 

Serenidade  do 

céu  e  miveiis 

limites — graas  centpsiinaes 

e 

f 

OzoDonielro 

JUNHO 

Máxima 

Miniina 

0 

9  horas  il.i  m.iiiluX 

Meio  dia 

1864 

s 

Milli- 

Na 

Na 

No  es[ie- 

Milli- 

De  noile 

De  dia 

Graus 

GraiLí 

Confijurarôos 

relva 

relva 

liolico 

nietrns 

melros 

graus 

t,T,luS 

1 

51,4 

48.6 

14.0 



0,0 

11.00 

2,0 

3,0 

10 



5 

Ci.,  C. 

4 

47,3 

49,0 

12.7 

— 

0.0 

8,00 

3,0 

3.3 

9 

Ci.-St.,  C.-St. 

10 

— 

.! 

ol,0 

32,6 

9,0 

— 

0,0 

8,96 

4,0 

4.0 

10 

— 

10 

— 

i 

ol,4 

49,3 

12,0 

— 

0,0 

10,84 

4.3 

4.0 

10 

- 

10 

— 

3 

43,8 

30,0 

9,0 

— 

0,0 

9,00 

3.3 

3,0 

9 

St.,  St.-C. 

10 

('..  ao  pi. 

0 

43.2 

48.4 

8.7 

— 

0,0 

7.32 

4.0 

4.0 

9 

C,  SI. 

10 

Sl.-C.  no  hor. 

7 

47.1 

46.6 

10,7 

— 

0.0 

7.88 

3.0 

4.0 

10 

C.-St. 

10 

Ci.,  St.,  C. 

8 

40,7 

44.5 

10,3 

_ 

0.0 

6,20 

4,0 

4.0 

3 

Ci.-C,  St.-Ci.,  Ci. 

0 

Ci.,  Ci.-C,  St.,  c. 

9 

44.6 

42,3 

9,7 

— 

0.0 

6.44 

7.5 

5.0 

4 

c. 

4 

C,  C.-Ci.,  Ci. 

10 

43,4 

43,4 

— 

13.7 

0,0 

3,40 

5,0 

5,0 

3 

C.-St.,  C,  Ci. 

2 

C,  Ci. 

11 

44.9 

44.1 

8,3 

— 

0,0 

3,30 

4,0 

4.0 

5 

C,  C.-St. 

1 

C,  C.-Ni.,  C.-Ci. 

12 

43,0 

40,3 

10,8 

12.5 

0,0 

3,60 

3,0 

4,3 

6 

c. 

6 

C,  C.-St..  Ci.-C. 

13 

43,0 

45,3 

10,7 

14,3 

0.0 

5,00 

7,0 

4,0 

5 

C,  C.-St.,  C.-Ci. 

7 

est.,  C,  C-.Ci. 

14 

39,4 

39,9 

14,9 

14,9 

0,2 

4,20 

4,3 

7,0 

1 

C.-St.,  C.-Ni.,  C. 

9 

C-St.,  C. 

lo 

43,2 

33,4 

10,0 

13,6 

0,0 

3,92 

5,3 

4.3 

3 

C,  C-Ni.,  C.-Ci. 

8 

C,  C.-St. 

I() 

49,3 

42.7 

13,2 

14,9 

0,0 

7,92 

8,3 

3.0 

3 

C.  C.-St.,  C.-Ni. 

3 

C.  C.-Sl. 

17 

46,3 

— 

14.9 

14,2 

0,0 

9,20 

4,3 

3.3 

5 

C.  C.-St. 

7 

C. 

18 

47,2 

— 

16,2 

14,0 

0,0 

8,80 

3.0 

4,3 

3 

C,  C.-St.,  C-Ni. 

2 

C.  C.-St. 

19 

40,0 

— 

17,3 

16,6 

0,0 

12,36 

3.0 

2,0 

10 

— 

10 

— 

20 

47,2 

— 

17,5 

17,2 

0,0 

10,00 

4,5 

3.3 

10 

St.-C. 

10 

SI.,  c. 

21 

47,9 

43,0 

15,7 

14,8 

0,0 

10.08 

4,5 

3,3 

10 

St.-C. 

10 

— 

22 

31,0 

30,0 

14,0 

16,2 

0,0 

12,00 

4.0 

3.3 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

St-Ci.,  Ci. 

2:1 

33,9 

53,5 

— 

16,9 

0,0 

13,92 

3,0 

3,3 

10 

~ 

10 

— 

2i 

34,7 

52,2 

— 

18,0 

0,0 

10,80 

2,5 

3,0 

10 

- 

10 

- 

2.:; 

49,6 

46,3 

14,0 

16,4 

0.0 

9,40 

3.3 

2,3 

10 

C.-St.  iin  hnr. 

10 

St.-C. 

20 

31,8 

50,0 

11.2 

13,4 

0.0 

8,04 

3,0 

3.0 

10 

- 

10 

— 

27 

49,3 

49,9 

11,7 

14,8 

0,0 

8,36 

2,3 

3,0 

9 

C.-Ci.,  c. 
C.-Sl.  c.  * 

9 

C-Ci.,  St.-Ci. 

28 

4().8 

49,0 

15,7 

16,9 

0,0 

8,24 

4,5 

2,3 

9 

8 

St.-C,  c 

29 

40,8 

43,8 

12,8 

14.6 

0.0 

11,16 

3.5 

2.3 

8 

St.-Ci..  Ci.,  c. 

10 

— 

:;o 

36,2 

49,2 

— 

17,0 

0,0 

12,36 

2,5 

3,0 

10 

— 

10 

— 

:il 

48.8 

48.7 

20,4 

0.0 

13,24 

2,3 

4.0 

11) 

II) 

Mcilias  (las  \^  ^ 
(loradas.l" 

47,39 

47,ií)     10.70 

ft.o 

8.12 

4,2;í 

3.93 

7,9 

7.1 

43,27 

41,28     I3.li'i 

l'i.76 

0,(1 

7.;i:t 

.'),23 

'1,03 

3,1 

6,5 

30,83 

48,93     I3,.7.l 

l(i.:il 

D.il 

1(».70 

:).27 

3.09 

9,5 

9,6 

Hfdiav  il"  mi7  .  .  . 

'r7.9'i 

'16.7»)     I-J.IpI 

IÍ.X7 

II.O 

S.S7 

'i.--' 

:i.(;8 

7.6 

7.8 

m.'ix.*;ili.solula 

rross.lo  alnioíphciiro                                                              Tciiípci 

Uiira  :l  soiíilira     TcmiirralcMa  il: 

)i  30 33,3  em  23  . 

j 

rrlva 

739,9  cm  17  ;is  >■ 

m 33.7  (,■ 

Kxlri'iiias  (lo  me/. 

min. 'absoluta  731,7    n     2  il.s  4 

III 13,3 

.     7 8,3    ..    11  . 

\.Tr.  iii.-.x.'  . .       H,-J 

18,4  . 

43.2 

LXXV 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Spíenidade  do  ccii  c  nuvens 

ESTADO  GEKAL  DO  TEMPO,  ETf. 

JUDIIO 
1864 

;í  Iioras  (la  tarilc 

9  Iioras  lia  imile 

Grnns 
nieiiíos 

ConlljíUraÇMCS 

fir.iiis 
mcdio.i 

Confifurarõos 

7 

Ci.,  c,  c.-st. 

10 

st.-c. 

Lií;."'  nul)  .  hor.  vap. ;  in.  b.  1. 

1 

10 

c. 

8 

St.-Ci.,  St.-C. 

Cúii  vap.;  III.  b.  t. 

2 

10 

Ci.  ao  pt. 

10 

st. 

Ilor.  tur.;  m.  b.  t. 

3 

10 

— 

10 

st. 

Hor.  vap.'  iii.  b.  t. 

4 

10 

CL,  C. 

9 

st.,  Sl.-C. 

M.  b.  t.;  alg.  t.  vent.  pela  t. 

3 

10 

C.  no  linr. 

10 

st.,  st.-c. 

M.  b.  t.;  alg.  t.  vent.  pela  t. 

6 

8 

Ci.,Ci.-C.,St.-Ci. 

7 

Ci.-St.,  st.,  st.-c. 

M.  b.  t.;  vent.  pela  t.  e  n.                                                        "        • 

7 

0 

Çi.-C.,C.-Ni.,Ci.,  c. 

•i 

Ci.-St.,  C.-st. 

Nub.  e  ene;  chuv.  pelas  4.30'  t. 

8 

6 

C,  Ci..  Ci.-C. 

■■i 

C,  C.-Ni.,  C-Ci. 

Nub.;  peq.  ag.  ás  2  t. ;  v.  fr.  do  m.  il.  ;is  'i  1. 

9 

8 

c,  C.-st. 

9 

C.-st.,  C.  St.-Ci. 

Geralmente  nub.;  v.  fr.  pila  t. 

IO 

7 

C,  C.-S(. 

9 

st.,  st.-c. 

Geralmente  nub.;  v.  alg.  t.  fr.  pela  1. 

11 

8 

c,  C.-st. 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

Nu.  disp.;  hor.  enn.;  v.  fr.  pela  t. 

12 

2 

C.  C.-Ci. 

1 

C.-Ci.,  c,  C.-st. 

Nub.  e  ene;  chuv.  pela  t.  e  n. 

13 

1 

C,  C.-Ni.,  C.-Sl. 

8 

C.-st.,  c. 

Nub.;  eh.  mi.  ás  7  rn.  e  3  l;  alg.  t.  vent.  de  t. 

14 

7 

c,  C.-st. 

10 

st. 

Nub.,  e  nu.  disp.;  v.  fr.  do  in.  d.  ás  4  t. 

lo 

8 

C. 

9 

c.-st.,  c,  st. 

Nub.  e  nu.  disp. ;  b.  t. 

16 

8 

c,  C.-st. 

8 

c,  c.-st. 

Nu.  disp.,  bast.  vent.  pela  t. 

17 

8 

c. 

9 

st.,  st.-c. 

Nub.;  bast.  vent.  pela  t.  c  n. 

18 

10 

— 

9 

c,  st.-c. 

Hor.  enn.;  l.  vent. 

19 

10 

c.-st. 

9 

st.,  Ci.-St. 

B.  t.;  m.'"  vent.  pela  t. 

20 

10 

Ci.-Sl. 

10 

st. 

Ilor.  enn.;  t.  vent.  principaliiiciite  pela  n. 

21 

u 

Ci.-St.,  Ci. 

8 

St.-Ci.,  st. 

T.  cl.  6  geralmente  vent. 

22 

10 

— 

10 

— 

Hor.  tur.;  t.  qu.  e  sec. 

23 

10 

10 

— 

Hor.  vap. ;  t.  alg.  t.  qu. 

24 

10 

10 

— 

M.  b.  t. 

2o 

10 

— 

IO 

St.-Ci. 

Hor.  m.'°  tur.;  m.  b.  t. 

26 

9 

St.-C,  St.-Ci. 

9 

c.-st.,  st. 

T.  bast.  vent.  pela  t.  e  n. 

27 

9 

c. 

I 

c.-st. 

Alg.  eh.  mi.  ás  8  m.;  t.  vent.  pela  t.  e  n. 

28 

10 

- 

10 

— 

Hor.  tur.;  m.'"  vent.  pela  t.  e  n. 

29 

10 

— 

10 

— 

Hor.  tur.;  t.  qu.  e  sec;  vent.  á  n. 

30 

10 

" 

10 

- 

Limpo;  V.  fr.  das  11  ás  2  t. 

31 

7,9 

8,1 

Total  da  1.'  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

Veiilos  pre- 
dominantes 

St.  inf. 

st.  sup. 

0,0  niil. 

0,0  mil. 

81,24  mil. 

q.NO. 

G.9 

7,9 

•>      da  2.»      .      .... 

0,2   .. 

0.2   » 

7.';.3I)    .. 

O.SO.eq.NO. 

9,7 
8.2 

8,9 
8,3 

»      da  3.^      » 

Total  do  niez 

0,0    " 

0,0  » 
0,2  mil. 

118,40    » 

N. 

0,2  mil. 

274,94  mil. 

N.  e  q.  NO. 

TcDsiio  do  vapnr  atmospherico 

lluniidaiie  relativa           Evairaraç.ão 

a  ou  chuv.  em  8,  9,  13,  14  e  28. 

[  inaxiiiia  . .    13,08  em  28  ás  3  m f 

3,8  em  lo  ás  6  m.    13,92eni23.  Chu\ 

''tr:— -••  ^'60"  '-'«" - 

6,9    »  .30  á  It...     4,20  »  li.  Dias  mais  ou  menos  ventosos  em  o,  G,  7,8,9 

.10.11.12,14.13, 

48 ( 

i()  9 9,72 

17,  18.  19.  20.  21.  22.  27.  28.  29.  30  e  31 

LXXVU 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  DEZEMBllO  DE  1863 


LOCALIDjVDKS 


DÉCADAS 
E  iMEZ 


Porto.  . . 


1."  Década. 


:í." 
Dezembro 


Giiarda. 


1."  Dccada 
2.» 
3." 
Dezembro  . 


Campo  Maii 


l."  Década . 


3.» 
Dezembro 


PressHo 

aliuo.sjiliiTica  em 

raillimctr 

os 

Mr.bas 

Data 

da 

máxima 

Dia 

Da  la 

da 

minima 

Dia 

'.)  h.ir.is 

da 
inauhã 

M.i.i  Jia 

da 
Uirdi) 

762,39 

9  lioras 
lia 

.Mi'dias 

Máxima 

Mínima 

DilTe- 
reiíça 

702,08 

762,45 



702,01 

766,70 

733,43 

11,23 

4 

1 

761, '.13 

761.17 

760.47 

— 

761,19 

766,06 

736,81 

9,83 

11 

20 

761,76 

701,36 

700,90 

— 

761,34 

764,36 

730,40 

7,90 

2 

31 

762,21 

761,63 

761,24 

— 

701,70 

766,70 

733,43 

11,23 
9,66 

4 

1 

682,32 

683,37 

083,33 

— 

083,14 

686,81 

677,13 

4 

1 

681,18 

081,24 

680,93 

— 

081,12 

686,30 

670,03 

9,67 

12 

19 

681,31 

681,38 

081.19 

— 

681,36 

083,46 

076,46 

7,00 

22 

31 

681,67 

682,13 

081.83 

— 

681,87 

686,81 

676,46 

10,33 
9,11 

4 

31 

743,70 

743,31 

— 

743,60 

743,60 

748,04 

738,93 

4 

1 

743,27 

742,93 

— 

742,30 

742,91 

748,86 

737,00 

11,26 

12 

20 

743,79 

743,74 

— 

743,32 

743,63 

746,88 

740,37 

6,31 

26 

31 

744,23 

744.07 

— 

743.81 

744,04 

748,86 

737,00 

11,26 

12 

20 

Qiiantidatli' 
di>  chuva 

inilliinelros 


12,3 
0,0 
1,0 

13,3 


1,2 
0,0 
3,0 

4,8 


0,0 
0,3 
0.3 

0,8 


Evaporaj-ão 

eiii 
niiliiiiielros 

Total 


8,44 

7.70 
0,04 
22,24 


27,73 
23.23 
20,73 
71,73 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1.'  Década. 
]  2.»  .- 

3.^ 
Dezembro  . 


Guarda. 


1."  Década... 


Dezembro 


Caiijpo  Maior 


l.»  Dccada. . . 


Dezembro  . . . 


Tcmjicratiira  em  graus  eenlesimaes 


10,74 

7,83 
7,90 
8,79 


O.t) 

2,8 
5,3 


8,60 
3,81 
4.50 
5,66 


Met 

ias 

Máxima 
media 

Minima 
media 

Media 

Máxima 
absoluta 

Minima 
absoluta 

DifTe- 

reiíca 

Pala 

da 

iiiaxima 

Meio  dia 

.3  l.oras 
da 

9  horas 
da 

tardo 

noile 

14,0 

Dia 

13,76 

15,16 

— 

10,10 

8.37 

12,28 

18,3 

4,3 

1 

11,25 

13,20 

— 

15,00 

3,35 

10,27 

17,3 

3,0 

14,3 

12 

11,55 

12,21 

— 

14,64 

3,34 

10,09 

10,1 

3,0 

13.1 

2i 

12,16 

13,52 

— 

13,23 

6,43 

10,83 

18,3 
12.0 

3,0 
4.3 

13,3 

7,3 

1 

9.3 

10.2 

— 

i0,9 

6,2 

8,53 

3 

7.2 

7,9 

— 

9.0 

4,1 

6,53 

ILl 

1,0 

10,  t 

13 

4,4 

3.2 

— 

3,7 

1,8 

3,73 

9.0 

-1,5 

10,3 

23 

7,0 

7,8 

- 

8,3 

4,0 

6,28 

12,0 

-1,5 
1,9 

13,5 

3 

14.40 

— 

9,02 

10,96 

4.97 

10,03 

19,2 

17,3 

1 

11,42 

— 

5,83 

13,90 

0,83 

6,10 

17.1 

—  0,7 

17,8 

13 

10.40 

— 

0,79 

12,81 

1,06 

6,04 

10,2 

—  1,8 

18,0 

23 

12,07 

- 

7,08 

14,36 

2,29 

7.40 

19,2 

—  1,8 

21,0 

1 

Data 

da 

minima. 


10 
16 

27 
10e27 

9 
19 

28  e  29 
28  e  29 

Ceio 

IC 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto 


{.■  Década. 


Dezembro  . . 


Guarria 


l."  Dccada. . 


Dezembro. . . 


Campo  Maior. . . . 


1.»  Década  . 


3.» 

Dezembro 


Tensão  do  vapor  almospbcrico 
em  milliinotios 


MiMias 


da 
manliã 


8,07 
0,23 
0,33 
0.86 


6,88 
3,80 
3,62 
6,10 


6,01 
3,14 
3,46 
3,74 


Meio  diíi 

:í  li  oras 
da 
tarde 

9  horas 

da 

noile 

8,90 

9,70 

— 

6,89 

7,64 

— 

7,30 

7,88 

— 

7,69 

8,39 

7,42 

7,08 

6,46 

6,37 

— 

6,31 

6,42 

— 

6,73 

6,89 

6,63 

7,30 

— 

5,94 

— 

5,46 

6,20 

— 

3,62 

6,48 

- 

5,90 

Medias 


8,89 

6,93 

7,17 
7,65 

7,33 

6,28 
6,i2 
6,38 


6,83 
3,51 
3,76 
6,04 


Humidade  relativa, 
estado  de  salurarãn=r=r  |00 


Medias 


9  horas 

da 
manha 

Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  lioras 
da 
noite 

80,62 

76,46 

70,23 

— 

77,21 

71.34 

67,80 

— 

77,63 

74,03 

70,79 

— 

78,46 

73,94 

71,59 

— 

84,1 

81,1 

80,1 

— 

82,1 

81,1 

78,4 

- 

97,8 

91,8 

97,4 

— 

88,0 

84,7 

83,3 

— 

74,13 

38,28 

— 

69,69 

80,93 

37,93 

— 

73,78 

81, .36 

6.3.01 

— 

73.10 

78,81 

00,01 

- 

72,86 

77,78 
72.12 
74.16 
74,07 


8,18 
8,03 
9,37 
8.00 


67,37 
70,88 
74.02 
70,76 


Serenidade  do  teu 


9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  Iioras 
da 
larde 

9  horas 
da 
nnilo 

- 

- 

- 

- 

— 

'    — 

— 

- 

3.9 

6,6 

8,3 

— 

7,3 

7,8 

8,2 

- 

3,2 

4,6 

3,0 

— 

5.3 

6,3 

7,2 

- 

0,6 

6,8 

9,7 

6,3 

8,3 

— 

9,6 

3.8 

0,3 

— 

8,3 

6,2 

7,3 

— 

9,3 

6,9 
7,8 
4,3 
6,3 

7,7 
8,1 
6,9 
7,6 
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LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto 


1 ."  Década . 
2." 
3.' 
Dezembro  . 


Guarda. 


1.=  Década. 


Dezembro 


Car)i|)o  Maior 


1.^  Década. 


3.^ 

Dezembro  , 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto . 


1.'  Década. 


3." 
Dezembro 


Guarda 


1.»  Década. 


3.« 
Dezembro 


Campo  Maior  ...    / 


1."  Década . 


3. 
Dezembro . 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  DEZEMBRO  DE  1863 


Ozone 

Medias 


3,2 
2,0 
3,3 

2,S 


3.7 
3.3 
4,3 

3,8 


4,1 
3,9 
3,9 
4.0 


Numero  de  dias  de 


Chuva 

enja  agua 
se  mediu 


Saraiva 


Nevoeiros 


Neve 
ou  ceada 


Trovões 


Numero  de  vezes  de 


Céu  sereno 


Cíu  coberto 


Claros 


N. 

0 

"reqnencia  dos  ventos  deduzida 

NXE. 

NE. 

E.NE. 

E. 

12 

ESE. 

SE. 

3 

SSE. 

s. 
3 

0 

U 

1 

0 

2 

9 

1 

3 

0 

14 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

:; 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

11 

2 

14 

1 

40 

0 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

0 

2 

2 

l.j 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

3 

3 

4 

2 

0 

0 

4 
1 

0 

10 

8 

24 
3 

4 

2 

2 

1 

4 
0 

:í 

10 

4 

2 

0 

5 

1 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

(') 

1 

4 

1 

0 

0 

1 

10 

íi 

20 

8 

7 

3 

2 

0 

1 

O  1 

o  o 

o  '  2 

O  ^  3 

4  ;  O 

O  '  o 

o  !  o 

4  ■  O 

O  I  O 

O  I  o 

O  I  1 

o  I  1 


oso. 

u. 
0 

0-\0, 

NO. 

2 

NNO. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

;) 

0 

0 

0 
5 

0 

ti 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

i 

0 

0 

0 

7 
0 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

2 

0 

3 

Posto  meteorológico  do  Porto — Dirigido  pelo  professor  Pedro 
Augiislo  Dias.  Está  eslaijeleeido  no  cdiDcio  da  escola  medico-ci- 
rurgica. 

AlliUiile  d;i  tiii;i  do  liarometro 84,8  metros. 

Posto  da  Guarda — Dirigido  pelo  engenheiro  António  Casimiro 
de  Figiiein'do,  director  de  obras  publicas  do  districto. 
Altitude  da  tina  do  barómetro 982,0  ni(;tros. 

Posto  de  Campo  Maior — Dirigido  pelo  doiilnr  António  Maria 
R(Klrigiies  dos  Santos. 
Altitude  da  tina  do  barómetro 282,4  melros. 


As  temperaturas  medias  de  Campo  Maior  são  deduzidas  das 
observailas  ás  9  da  manlrã,  9  da  noite,  máximas  e  minimas.  As 
tem|ieraluras  mi'dias  do  INirto  e  da  Guarda  são  as  semi-sommas 
das  máximas  e  minimas. 

As  medias  da  pressão  almospherica,  da  tensão  do  vapor,  da 


humidade  relativa  e  serenidade  do  céu,  bem  como  o  numero  do 
vezes  de  céu  sereno,  céu  coberto  e  claros,  são  os  rcsiillados  das 
três  observações  diárias. 

Cada  posto  é  munido  dos  seguintes  inslrumciitos: 

Barómetro  de  escala  mehica  da  eonstiucrão de  Adie,  aferido 

\)o\(}  padrão  do  observatório  do  Infante  D.  Luiz. 
Psyclirometro  de  Augusto. 

Thrrmomelro  de  máxima  do  sysliMiia  dr  .Ncgrelli  e  Zambra. 
Thermometro  de  minima  de  KuIIk  liord. 
Udometro  de  Uabinet. 
Anemómetro  de  Robinson. 
Ya])orimelro. 
Ozonomelro  ili'  .laiin'  (de  Sédaii). 

Todos  os  Ihermomelros  são  de  escala  ccnli.grada,  e  i'Stão  afe- 
ridos [)f\o  pailrão  do  observatório. 

As  deducções  psyclirometricas,  e  as  reducções  das  alturas  ba- 
rometricas  á  tt^mperalura  O"  da  escala  centigrada,  são  feitas  em- 
pregando as  mesmas  tábuas,  de  '\w!  o  observatório  usa 


I 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSKUVACÕES  DO  JIEZ  DE  JANEIliO  DE  18()'i 


LOCALIDADES 


Porto . 


DÉCADAS 
E  MEZ 


1.»  Década. . . 


3.» 

Janeiro.  . . . 


Ciuarda. 


l.»  Dccacla. 


Jaiipiro. 


Campo  Maior  . . . 


1."  Década  . . . 


3.' 
Janeiro 


Pressãd 

aliiio$|ilieríi'a  oní 

niilliiiKii 

I.S 

Medias 

Máxima 

Miniiiia 

Diire- 
relira 

Data 

da 

luaxiiiia 

Dia 

Data 

da 

luiniina 

Dia 

9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  lioras 

da 

tarde 

753,11 

ít  lioras 

da 
noite 

Medias 

7,yi.07 

753,17 

— 

753,55 

759,53 

744,51 

13.02 

1 

9 

759,71 

759,41 

759,29 

— 

759,18 

702,01 

756,61 

6.00 

20 

11 

703,30 

702,75 

701,85 

— 

702,03 

705,89 

758,65 

7,24 

24 

30 

739,17 

758,69 

758,21 

— 

758,08 

705,89 
679,11 

744,51 

21,38 

24 

9 

674,53 

674,36 

673,92 

— 

074,27 

667,87 

li, 24 

1 

9 

080,01 

680,29 

079,92 

— 

680,07 

683,51 

677,65 

5,80 

20 

12 

083,23 

083,28 

082.01 

— 

083,05 

083,45 

079,23 

0,22 

24 

•■  30 

079,20 

679,31 

078,83 

— 

079,13 

685,45 

667,87 

17,58 

24 

9 

736,91 

736,61 

— 

730,50 

736,67 

742.05 

730,60 

11,15 

1 

,     9 

713,28 

743,01 

— 

743,13 

743,14 

746,03 

740,17 

5,50 

20 

12 

745,8  i 

745,39 

— 

745,20 

745,18 

748,47 

740,70 

7,71 

24 

30 

712,01 

741,07 

— 

741,01 

741,76 

718,47 

730,60 

17,87 

21 

9 

Qiiaiilidadc 
(Ic  cliiiva 

0111 

niilliiiictros 

Total 


6,0 
3S,0 

0,0 
44,0 


35,6 

37,4 

0.0 

73,0 


57,1 
23.3 
0.0 


Evaporação 

cm 
inillimotros 


i,os 

5.21 
8.20 
15. 12 


18,.50 

9.50 

19,00 

47,00 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto . 


Guarda. 


Campo  Maior  ...   ( 


1."  Década. . 
2."          » 
3." 
Janeiro 

1.=  Década. . 
2.'          •> 
o.^         » 
Janeiro 

1."  Década. . 
2."         " 
3."    •     » 
Janeiro 


Tfiiípcralura  cm  graus  cciílcsimacs 


6,77 
8,50 
9,67 
8,36 


2,20 
3,80 
5.30 
3,80 


4,85 
6,58 
7,00 
6,14 


Me(lia,s 

Máxima 
media 

Min  ima 
media 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mini  ma 
absoluta 

Diffe- 
reiíra 

Data 

da 

máxima 

3  horas 
dl 

9  horas 
da 

tanie 

noite 

13,7 

Dia 

10,09 

11,30 

13,01 

4,90 

8,98 

15,0 

1,3 

8 

11,08 

12,36 

— 

13,.33 

6,71 

10,03 

14,0 

3,0 

11,0 

12 

13,11 

14,62 

— 

13,93 

7,83 

11,89 

18,0 

3,1 

12,9 

25 

11,48 

12,82 

— 

14,15 

6,55 

10,33 

18,0 

1,3 

16,7 

25 

3,40 

3,00 

— 

4,13 

0,90 

2,66 

7,3 

—2,7 

10,2 

2 

4,90 

5,30 

— 

5,92 

2,80 

1,36 

7,3 

2,0 

5,3 

20 

7,00 

7,50 

— 

8,23 

4.40 

0,33 

10,4 

1,3 

8,9 

27 

5,10 

5,50 

— 

0,20 

2,70 

4,15 

10,1 

-2,7 

13,1 
10,7 

27 

8,91 

— 

0,02 

10,70 

2,39 

5,99 

11,9 

—1,8 

3 

10,16 

— 

7,97 

12,27 

4,72 

7,88 

14,7 

1,0 

1.3,7 

20 

12,71 

— 

7,46 

14,78 

4,16 

8,35 

17,3 

1,1 

16,2 

29 

10,59 

- 

7,15 

12,58 

3,76 

7,41 

17,3 

—  1,8 

19,1 

29 

Dala 

da 

minima 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto . 


1.-'  Década . 


3." 
Janeiro. 


Guarda 


1.^  Década. . . 


3.» 
Janeiro. 


1.»  Década. . 


Canipo  Maior. . . 


Tensão  do  vapor  alniosplicrico 
cm  iiiillimelros 


Medias 


3,77 
7,42 
7,72 
6,99 


5,41 
6,38 
6,70 
6,16 


5,91 
7,16 
6,53 
0,.53 


.Vleio  dia 

3  h.jras 

da 

tarde 

9  horas 
da 

6,13 

6,80 

— 

8,!4 

8,61 

— 

8,38 

9,00 

— 

7,74 

8,16 

~ 

5,02 

5,81 

_ 

6,72 

6,54 

— 

7,27 

7,50 

— 

6,54 

6,62 

- 

6,13 

— 

6,00 

8,01 

— 

7,47 

7,27 

— 

6,70 

7,14 

- 

0,72 

Medias 


6,33 
8,00 
8,13 
7,03 


5,61 
6,55 
7,16 
6,44 


6,01 
7,53 
0,83 
6,80 


lliiiiiidadc  iTlntira, 
estado  de  saturação ^100 


Mrdías 


74,72 
80,19 
83,66 
81,39 


89,70 
98,40 
91,50 
94,20 


83,46 
92,71 

82,82 
86,33 


Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 

71,33 

67,63 

— 

82,83 

82,06 

— 

77,75 

73,95 

— 

77,32 

74,53 

— 

88,70 

91,10 

_ 

97,00 

95,30 

— 

92,30 

91,80 

— 

92,90 

92,80 

- 

69,22 

— 

78,80 

84,42 

— 

90,98 

63,28 

— 

82.30 

72,97 

- 

84.03! 

•     1 

Medias 

71,23 
83,09 
78,45 
77,81 


89,83 
97,17 
92,87 
93,29 


77,10 
89,37 
76,80 


Seicnidade  do  (■i''u 


9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

2,1 

3,3 

1,7- 

2,3 

1,0 

3,0 

1,6 

3,7 

3,0 

2,9 

2,7 

2,7 

6,0 

6,0 

3.9 

3,9 

3  lioras   9  hora 
da      :     dl 
tarde   1    noite 


4,3  i    — 

2,1  I    - 

6,5  ;    — 

—  :i,9 

—  3,3 

—  8,0 

—  1    5,1 


3,3 
2,1 
4,2 
3,2 


2  9 

0,7 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSEP.V.AÇÕES  DO  MEZ  DE  JANEIRO  DE  186i 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 

Medias 

Clui 

Numero  de  dias  de 

Numero  de  \ezes  de 

va 

Neve 
ou  geada 

í 

ciija  agua 
se  niediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Trovões 

Céu  sereno 

Céu  cob 

erto 

Claros 

l.'  Década  . . . 

3,1 

3 

— 

4 

— 

- 

— 

— 

— 

Porto 

3.»          . 

4,6 
2,4 

4 
0 

— 

4 
3 

— 

— 

— 

— 

— 

Janeiro 

3.3 

7      ■ 

- 

11 

- 

- 

— 

— 

— 

l.'  Década... 

7,.j 

3 

0 

4 

2 

0 

1 

12 

0 

Guarda 

2.»         -• 

9,0 

8,.3 

0 
0 

0 

0 

2 

3 
2 

0 
0 

0 

9 

17 
10 

0 
0 

Janeiro 

8,3 

9 

0 

13 

7 

0 

10 

39 

0 

1 

1.=  Década. .. 

0,1 

0 

0 

3 

1 

0 

2 

12 

1 

Campo  Maior  . . . 

2.' 

3.-          . 

4,9 

4,4 

õ 
0 

0 
0 

4 
1 

0 
1 

0 

0 

1 

9 

12 

1 

i 

2 

Janeiro 

4,8 

10 

0 

8 

2 

0 

12 

2.J 

4 

. : t 

Ficpcncia  dos  ventos  deduzida  de  Ires  observações  diárias 

LQCALIDADES 

DÉCADAS 

E  MEZ 

N. 

2 

NNE. 

NE. 

E.NE. 

E. 

Ifi 

ESE. 
1 

SE. 
3 

SSE. 

s. 
2 

sso. 
0 

so. 
0 

oso. 

0. 
0 

ONO. 

NO, 
0 

NNO. 

Cilinai 

• 

1.=  Década. . . 

0 

0 

0  ■ 

u 

0 

0 

1 

0 

Porto 

;■;  : 

3 

7 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

3 

8 

(1 
1 

0 

0 
3 

7 
8 

0 
0 

1 

0 

0 
0 

(1 

0 

1) 

II 

8 

1 

1 
II 

0 

0 

Janeiro 

12 
0 

0 

3 

0 

3 

2 

12 

8 

17 
9 

0 

1 

0 

0 

II 
0 

0 
2 

9 

II 

1 ."  Década . . . 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

7 

0 

1 

Guarda 

2.»        .. 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

6 

3 

0 

0 

0 

I 

3 

3 

0 

0 

3 

0 

8 

() 

0 

0 

11 

2 

0 

0 

II 

0 

0 

II 

9 

Janeiro 

■  0 

i 

2 

4 

0 

11 

7 

0 

0 
2 

4 

29 
0 

8 

3 

0 

0 

0 

II 

2 
II 

8 
3 

3 

13 

1.»  Década. .. 

1 

Cl 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

• 

2.»        u 

0 

1 

3 

'■> 

II 

q 

4 

3 

C) 

0 

(1 

1 

2 

0 

3 

2 

íi 

Caiiipn  Maior  . . . 

0 

2 

4 

3 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(1 

II 

0 

0 

II 

2 

Janeiro 

• 

7 

4 

13 

7 

23 

4 

G 

4 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

G 

2 

12 

GAMA  LOBO. 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OIíSKI{VA(;ÕE.S  DO  MEZ  DE  l-EVEliEIIlO  DE  1804 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Prcs.são  alinosiilicrica  cui  millimctriis 

Quantidade 
de  cliuva 

em 
millimetros 

Total 

Evaporação 

em 
millimetros 

Total 

Media.s 

Máxima 

Minima 

DilTe- 
reiíça 

Data 
da 

máxima 

Dia 

Data 
da  ' 
minima 

Dia 

9  horas 
da 

manhã 

Meio  dia 

3  hor<as 

da 
tardo 

'.t  horas 

da 
noito 

Medias 

1.'  Década... 

738,08 

737,73 

756,90 

— 

737,37 

765,84 

747,31 

18,53 

3 

10 

40,0 

— 

Porto 

2.» 
3.» 

756,17 
745,29 

753,83 

743,27 

755,00 
745,10 

— ■ 

753,67 
743,22 

760,70 

749,88 

742,75 
740,10 

17,95 

9,78 

14 

29 

20 

23 

9,0 
39,3 

— 

Fevcrei  ro 

733,45 

753,22 

752,58 

— 

753,08 

763,84 

740,10 

25,74 

3 

23 

88,3 

— 

1.»  Década. . . 

677,00 

676  93 

675,91 

— 

676,63 

684,23 

666.46 

17,79 

3 

10 

13,0 

8,76 

Guarda 

Í2.'         ..      . 

076,47 

6;6,80 

676,06 

— 

676,44 

683,01 

663,08 

19,93 

14 

20 

14,0 

10,40 

3.»          . 

606,00 

667,09 

667.20 

— 

660,96 

671,08 

662,80 

8,88 

29 

23 

102,0 

? 

Fevereiro  . . . 

673,38 

673,61 

673,00 

— 

773,34 

684,23 

662,80 

21,43 

3 

23 

129,0 

•? 

1.»  Década  . . . 

740,42 

740.00 

_ 

739,49 

739,97 

747,38 

731,28 

16,10 

3 

9 

8,3 

28.00 

Campo  Maior  . . . 

«  a 

738,90 

738,58 

— 

738,03 

738,30 

744,80 

725,82 

19,04 

14 

20 

4,6 

20.73 

3.^          .- 

730,20 

730,21 

— 

731,19 

730,53 

736,03 

725,60 

10,37 

29 

23 

28,4 

21,50 

Fevereiro 

736,53 

736,20 

— 

736,24 

736,34 

747.38 

723,66 

21,72 

3 

23 

41,3 

70,23 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Tt 

uipeiatura  em  graus  centosiniae.s 

^ 

ledias                          1 

Miiiima 
media 

Medias 

Máxima 
aljsoluta 

Minima 
aljsoiuta 

Diffe- 
rença 

Data 
da 

máxima 

Dia 

Data 

da 

minima 

Dia 

9  horas 

da 
niaiihfl 

Meio  d 

a 

3  lioras 

da 
tarde 

9  horas 

da 

noite 

Máxima 
iiieilia 

I."  Década. . . 

6,63 

10,51 

12,10 

— 

13,79 

4,00 

8,89 

15,2 

0,0 

15,2 

3 

7 

Porto 

2..          » 

10,21 

13,29 

14,26 

— 

15,98 

8,20 

12,09 

18.2 

0,1 

18,1 

17 

20 

3..          » 

8,92 

11,32 

12,11 

— 

13,00 

6,80 

10,23 

15,3 

0,2 

15,! 

20 

22 

Fevereiro  . . . 

8,-38 

11,78 

12,85 

— 

14,50 

6,32 

10,41 

18,2 

0,0 

18,2 

17 

7 

i."  Década. . . 

2,60 

4,20 

4,80 

— 

3,42 

1,30 

3,36 

7,0 

0,3 

6,3 

1 

2  e6 

Guarda 

2.^ 

6,60 

7,70 

8,10 

— 

9,07 

3,40 

7,23 

10,6 

0,0 

10,6 

17  c  18 

20 

S.- 

3,00 

3,70 

4,40 

~ 

4,60 

2.10 

3,3S 

6,4 

-1,5 

7,9 

28 

22 

i 

Fevereiro 

4,10 

5,20 

5,80 

- 

6,38 

2,93 

4,66 

10,6  . 

-1,3 

12,1 

17el8 

22 

I.»  Década. . . 

3,48 

11,00 

_ 

5,60 

13,14 

1,46 

6,42 

17,1 

—2,3 

19,4 

4 

7 

Campo  Maior  . . . 

2.^>          .. 

8,31 

12,40 

— 

8,92 

15,09 

5,21 

9,43 

19,3 

—1,5 

20,8 

13 

20 

3.-         - 

7,.33 

12,00 

— 

7,27 

13,72 

4,04 

8,09 

15,8 

-1,8 

17,6 

25 

21 

Fevereiro.  . . . 

7,11 

11,82 

- 

7.20 

13,98 

3,37 

7,98 

19,3 

-2,3 

21,0 

13              7      il 
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LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Teu 

ião  do  vapor  aliiiosplierico                   Humidade  irlaliva, 
em  millimetros                        estado  de  ,saturação  =  100 

Serenidade  do  cíii               jj 

Medias 

M.'dias 

9 

Medias                         | 

0  horas 

da 
niaiiliS 

6,14 

.Moio  dia 

0,01 

3  h.iras 

(la 
tard.' 

9  horas 
da 
noite 

Medias 

9  horas 

da 
inanhS 

.Meio  dia 

3  horas 
da 
tardo 

9  horas 

da 
noite 

Media^ 

loras 

da 

anh.^ 

Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
d:i 
noite 

Medias 

1 ."  Década  . . . 

7,09 

— 

6,61 

78,97 

69,37 

67,51 

— 

72,02 

— 

— 

— 

— 

Porto 

2.»         . 

8,32 

9,16 

9,54 

— 

9,01 

86,99 

79,99 

77,72 

— 

81,57 

— 

— 

— 

— 

— 

3.         . 

7,41 

7,89 

8,20 

— 

7,83 

83,78 

76,43 

77,06 

— 

79,50 

— 

— 

— 

— 

— 

Fevereiro.  . . . 

7,29 

7,89 

8,28 

— 

7,82 

83,23 

73,29 

73,99 

— 

77,51 

— 

— 

— 

— 

— 

1."  Década. . . 

3,38 

5,88 

5,99 

— 

5,73 

90,00 

88,.50 

87,10 

— 

88,53 

7,0 

6,0 

6,9 

— 

0,6 

Guarda 

2.» 

7,06 

7,38 

7,60 

— 

7,33 

91,40 

90,00 

89,10 

— 

90,17 

2,4 

1,6 

2,9 

- 

2,3 

3." 

3,82 

6,06 

6,26 

— 

6,05 

93,00 

93.00 

93,20 

— 

93,47 

1,6 

0,2 

2,0 

— 

1,3 

Fevereiro.  . . . 

6,09 

0,44 

6,62 

— 

6,38 

91,70 

90,70 

89,80 

— 

90,72 

3,7 

2,0 

3,9 

— 

3,4 

1."  Década. . . 

3,36 

5,78 

_ 

4,98 

5,37 

73,39 

í)7,37 

— 

67,81 

60,19 

7,2 

6,4 

— 

7,2 

6,9 

Campo  Maior 

2.» 

7,73 

7,83 

— 

7, .35 

7,64 

88,03 

69,92 

— 

79,61 

79,19 

3,2 

2,5 

— 

5,7 

3,8 

7,39 

7,31 

— 

6,78 

7,16 

89,09 

66,98 

— 

82,74 

79,60 

3,0 

3,3 

— 

5,1 

3,8 

Fevereiro. . . . 

0,83 

6,97 

— 

6,37 

6,72 

83,51 

64,76 

— 

76,72 

74,99 

4,5 

4,1 

— 

0,0 

4,8 

Lxxxn 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

1 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  FEVEREIRO  DK  18(5 

4 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 

Medias 

Numero  de  dias  de 

jes 

Auraero  de  vezes 

de 

Chuva 
ciija  afrua 
se  mediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Neve 
on  geada 

Tro\ 

Céu  sereno 

Céu  coberto 

Claros 

1."  Década  . . . 

4,i 

3 

— 

2 

— 

_ 

— 

— 

—      ; 

Porlo 

2.» 
3.' 

3,8 
4,2 

3 
4 

— 

1 

0 

— 

— 

— 

— 

1 

Fevereiro. . . . 

4.1 

10 

- 

3 

- 

- 

- 

— 

l.>  Década . . . 

9,0 

3 

0 

0 

7 

1 

16 

8 

0 

2.»         „ 

9,.j 

Q 

0 

6 

« 

0 

1 

19 

n 

Guarda 

9,5 

7 

0 

2 

3 

0 

3 

19 

0 

Fevereiro.  . . . 

9.3 

12 

0 

8 

12 

1 

2(í 

40 

0 

■'    ( 

1.^  Década... 

0,8 

3 

0 

2 

0 

0 

14 

1 

2       i 

Campo  Maior  ... 

2.»         » 
3.»         » 

4,9 
5,7 

4 
6 

0 

1 

2 

1 

0 
0 

0 

1 

1 

2 

0 
0 

2 

0 

Fevereiro .... 

5,0 

13 

1 

5 

0 

1 

17 

11 

4 

Frequência  dos  ventos  deduzida  de  três  obsei 

vações  diárias 

1 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  »EEZ 



8 

NNE. 

.NE. 

ENE. 
0 

E. 

G 

ESE. 

SE. 
0 

SSE. 

s. 
0 

SSU. 

so. 
0 

U3U. 

0. 
0 

u.\u. 

NO- 
8 

.NNO. 

Calmas 

1."  Década. . . 

1 

2 

0 

0 

0 

II 

2 

3 

0 

Porlo 

2.«         » 
3.' 

2 
0 

0 

() 

1 

2 

() 
1 

1 
1 

0 

1 

:! 

0 

(1 

l'l 

17 

(1 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
II 

4 
o 

1 

0 

0 
0 

Fevereiro.  . . . 

10 
0 

1 

■^ 

1 

8 
0 

1 

6 

0 

31 
0 

II 

1 

0 

0 

0 
4 

2 

17 

1 

0 

1."  Década... 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

G 

2 

0 

9 

Guarda 

2.» 

3.»        . 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
G 

2 

1) 

7 
5 

3 
0 

0 
2 

1 
1 

1 
1 

2 
0 

0 

0 

5 

1 

Fevereiro. . . . 

3 
5 

() 

0 

10 

1 

4 

0 

0 

1 

G 

II 

0 

12 

3 
2 

2 

G 
0 

8 
1 

4 

7 

0 

15 

1 ."  Década.  . . 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

Campo  Maior  . . . 

2." 
1  3.- 

3 
0 

2 

1 

0 
2 

3 
1 

1 

0 

2 
1 

0 

1) 
3 

(í 
G 

0 

3 

0 
0 

II 
2 

1 
2 

0 

7 
0 

0 
0 

8 
1 

,  Fevereiro.... 



8 

0 

5 

o 

5 

3 

0 

3 

0 

4 

2 

3 

3 

4 

14 

1 

10 

(»  TKI.IX.RAIMIÕ  E  A  MKTEOKOLOGIA 


A  França,  incuml)in(lo-se  da  superior  direcção  do  serviço  da 
ineteorolo<,'ia  telegraphica,  obriga-sc  a  promover  os  esludos  e  as 
observações,  que  a  nova  sciencia  requer,  tanto  para  o  seu  desen- 
volvimento geral,  como  para  a  especial  applicação,  de  que  temos 
fallado  neste  logar. 

No  principio  de  março  de  186'»,  o  sr.  Le  Verrier  dirige  ás  pes- 
soas que  pretendem  visitar  o  obsenatorio  um  convite  nos  ter- 
mos seguintes : 

«Muitas  obras  scientificas  se  realisam,  em  diversos  paizes,  peio 
concurso  de  associações  particulares,  e  por  subscripção.  Se  a 
França  podesse  também  entrar  neste  fecundo  caminho,  acharia 
meios  de  acção  para  manter  a  sua  reputação  scientiíica.  Entre  os 
trabalhos,  que  poderiam  ser  assim  utihnente  animados,  figura  em 
primeiro  plano  a  meteorologia.  .\s  leis  das  tempestades  não  po- 
derão ser  conhecidas  emquanto  não  se  reunir  um  grandíssimo  nu- 
mero de  documentos,  de  todos  os  pontos  do  globo,  que  deverão 
ser  submettidos  a  uma  profunda  discussão.  É  quanto  basta  para 
que  se  comprehenda  que  é  de  todos  a  obra  de  que  se  trata.  Ura 
premio  grande  de  meteorologia,  cujo  programma  se  publicará 
ulteriormente,  é  fundado  pelos  \isitantes  do  observatório.  Pede-se 
que  todos  para  este  fim  contribuam.  Bastará  luna  subscripção  pes- 
soal de  um  franco.  j> 

No  principio  de  abril,  isto  é,  um  mez  depois  do  primeiro  con- 
vite, reune-se,  em  assembléa  provisória,  no  salão  do  observatório, 
um  gramle  numero  de  subscriptores,  para  a  discussão  das  bases 
de  imia  sociedade  instituída  com  o  fim  de  promover  o  progresso 
da  astronomia,  e  da  meteorologia. 

Aos  3  de  junho  está  definitivamente  constituída  a  associação 
para  o  adiantamento  da  astronomia  e  da  vieteorologia.  Reunem-se 
(]uatro  centos  membros  na  primeira  assembléa  geral.  Resolve-se 
i^e  a  quota  de  cada  sócio  seja  de  1^800  réis  annuaes,  e  convida-se 
cada  um  dos  memljros  da  associação  a  propor  outro  sócio,  por 
ser  este  o  meio  mais  eflicaz  de  augmentar  o  numero  dos  contri- 
buintes. Em  pouco  tempo  se  reúnem  dois  mil. 

N"esta  sessão  a  commissão  encarregada  do  programma  dos  pré- 
mios da  meteorologia  apresenta  o  seguinte  relatório: 

« A  meteorologia  é  uma  das  sciencias  cultivadas  desde  as  eras 
mais  remotas.  A  diversidade  dos  climas,  na  superfície  do  globo, 
as  mudanças  diárias  no  estado  do  céu,  no  grau  de  agitação,  de 
calor,  e  de  humidade  do  ar,  e  principalmente  as  grandes  pertur- 
bações da  atmosphera,  que  produzem  seus  effeitos  nas  superfícies 
da  terra  e  dos  mares,  são  de  muito  próximo  e  attendivel  interesse 
para  o  nosso  bem  estar,  e  para  a  segurança  da  nossa  existência. 
Não  admira  pois  que  o  homem,  em  todos  os  tempos,  se  occupasse 
do  estudo  destes  phenomenos.  Á  nossa  epocha  — em  que  a  scien- 
cia se  desenvolve  rapidamente,  e  dispõe  de  recursos  que  não  eram 
antes  conhecidos —  compete  a  missão  de  promover,  por  impulso 
fecundo,  o  progresso  da  meteorologia,  estendendo  suas  investiga- 
ções a  toda  a  superfície  do  globo,  e  associando  os  esforços  indi- 
viduaes  para  a  rápida  communicação  dos  resultados  obtidos. 

«Os  serviços,  que  Maury  fez  á  meteorologia,  e  como  elle  os 
que  tentaram  imital-o,  mostram  que  esta  sciencia  entrou  no  ver- 
dadeiro caminho.  Já  é  f()ra  de  duvida  que  por  indagações  conne- 


xas,  e  continuadas  com  perseverança,  abrangendo  campo  cada  vez 
mais  vasto,  ella  descobrirá  leis,  ainda  hoje  desconliecidas,  que 
presidem  aos  movimentos  da  atmosi)hera,  e  nos  revelará  a  expli- 
cação dos  factos  a  que  damos  o  nome  de  caprichos  do  tempo. 
Adquirida  esta  convicção,  já  hoje  íirme  para  muitos,  a  meteorolo- 
gia ganha  créditos  no  conceito  publico.  O  vosso  concurso  fervo- 
roso é  prova  das  sympathias  por  ella  conquistadas. 

« Os  objectos  de  estudo,  em  meteorologia,  são  tão  numerosos 
como  variados.  .\  escolha  pareceria  difficil,  e  muito  mais  porque 
sempre  resultam  graves  inconvenientes  de  conter  os  concorrentes 
em  um  estreito  campo.  Aifastam-se  por  esta  maneira  aptidões,  que 
poderiam  ser  de  grande  proveito  para  a  sciencia,  e  provocam-se 
intempestivos  esforços  que  dariam  melhor  fructo  applicados  a  ou- 
tro assumpto. 

«No  animo  da  commissão  influiu,  todavia,  a  importância  da 
situação  creada  pela  iniciativa  da  França,  pelo  accordo  de  todas  as 
nações  da  Eui-opa,  e  pela  elUcaz  cooperação  das  administrações 
telegraphicas  dos  diversos  paizes. 

« O  observatório  imperial  de  Paris  é  hoje  o  centro  de  um  grande 
serviço  internacional  de  telegraphia  meteorológica.  Quotidiana- 
mente 70  boletins  dizem  ao  observatório  qual  é  o  estado  do  céu. 
a  pressão  barométrica,  a  lem[)eratura,  a  direcção  e  força  do  vento, 
em  outras  tantas  estações  disseminadas,  ao  norte,  até  Nairn,  Krem- 
stadt,  Haparanda  e  S.  Petersburgo;  a  leste  até  Moscou,  KieíT,  Ni-' 
colaíeíf  e  Odessa;  ao  sul  até  Constantinopla,  Palermo  e  Alger; 
para  oeste  até  TariíTa,  Lisboa  e  Valentia  na  hianda. 

«Logoque  chegam  a  Paris  as  observações,  d"estes  diversos  pon- 
tos, são  aproveitadas  para  a  construcção  de  uma  carta  meteoroló- 
gica, em  que  se  vê  a  representação  graphica  do  estado  das  pres- 
sões e  dos  ventos,  na  Europa.  Estudando  as  relações  d"esta  situa- 
ção com  a  dos  dias  precedentes,  é  permittida  a  deducção  das 
modifícações  prováveis  para  o  dia  seguinte. 

«As  advertências,  extrahidas  d"este  estudo,  são  expedidas,  do 
meio  dia  até  á  uma  da  tarde,  para  os  diversos  portos  da  Europa 
continental,  directamente,  ou  por  intervenção  dos  ob.servatoiios 
das  diversas  nações,  para  que  esses  portos  estejam  prevenidos 
nos  casos  de  mau  tempo  provável. 

« Um  boletim  lithographado  — contendo:  a  carta  meteorológica 
do  dia,  as  observações  do  barómetro,  do  thermornetro,  dos  ven- 
tos, do  estado  do  céu  e  do  mar,  o  resumo  da  situaçfio  meteoroló- 
gica, e  as  probabilidades  para  o  dia  seguinte —  é  também,  no 
mesmo  dia,  expedido  pelo  correio  aos  chefes  das  diversas  esta- 
ções, e  a  todas  as  pessoas  que  desejam  ter  conhecimento  diário 
das  variações  do  tempo  na  Euroj)a. 

«Uma  associação  d'esta  natureza  é  incontestavelmente  facto  de 
grande  valor;  o  fim,  que  ella  se  propõe,  é  dos  mais  importantes, 
porque  se  traduz  na  restricção  do  numero  dos  naufrágios,  na  di- 
minuição do  numero  das  victimas,  e  na  salvação  de  muitos  milhões. 

«A  commissão  entendeu  pois  que  seria  conveniente  associar-se 
a  esta  grande  empreza,  dirigindo  para  ella  os  esforços  dos  concor- 
rentes aos  prémios,  que  esta  associação  fundou. 

«A  carta  meteorológica  diária  è  o  terreno,  que  serve  de 
base  ao  estabelecimento  das  probabilidades  para  cada  poito:  ahi 
se  procura  de.sc<ibrir  as  ameaças  dos  tcmporaes  que  assaltam 
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as  costas  da  Europa.  Mas  para  que  este  trabalho  de  deducção  te- 
nha o  grau  de  certeza,  que  se  deseja,  é  necessário  conhecer  me- 
lhor a  origem,  e  a  marcha  das  tempestades. 

« Sem  definir  com  grande  rigor  o  programma,  e  dekando  lar- 
gas á  actividade  de  cada  concorrente,  a  conunissfio  quiz  ao  menos 
indicar  uma  tendência,  propondo  como  assumpto  para  o  premio  da 
meteorologia  geral  o  estudo  dos  movimentos geraes  da  atmosphera. 

«Foi  ainda  mais  longe  a  vossa  commissão. 

«  É  principio  gerabnente  recebido  que  as  tempestades,  que  as- 
saltam as  costas  da  Europa,  se  formam  completamente  no  Atlân- 
tico. Uma  reunião  considerável  de  observações  meteorológicas, 
feitas  na  superfície  d"este  vasto  mar,  é  pois  a  base  obrigatória  do 
trabalho  proposto  para  o  premio  principal. 

«Todos  os  movimentos  da  atmospliera  são  solidários,  e  as  com- 
pensações estabelecem-se  continuamente  nos  diversos  pontos  do 
globo ;  portanto  em  todos  esses  pontos  se  devem  reunir  os  mate- 
riaes  necessários  para  a  investigação.  Alem  do  premio  princi- 
pal, destinado  ao  melhor  trabalho  sobre  os  movimentos  geraes 
da  atmosphera,  estabeleceu  pois  a  commissão  duas  series  de  pré- 
mios de  menor  valor,  destinados:  uns  ás  observações  feitas  no 
mar,  e  outros  ás  observações  feitas  nos  logares  do  globo  mal  co- 
nhecidos sob  o  ponto  de  visla  da  meteorologia. 

a  O  caracter  principal  da  obra  eminentemente  humanitária,  a 
que  esta  commissão  se  quiz  associar,  è  o  de  ser  obra  européa,  que 
mais  tarde  se  tornará  universal.  A  commissão  respeitou  este  ca- 
racter, convidando  concorrentes  de  todos  os  paizes  sem  distincção 
de  nacionalidade.  D 

O  programma  approvado  resume-se  nos  seguintes  artigos: 

Artigo  1."  É  creado  um  premio  de  meteorologia  geral,  que 
será  conferido  ao  autor  da  melhor  memoria  sobre  os  movimentos 
geraes  da  atmosphera.  Será  este  premio  de  4:000  francos  (réis 
720.Ô000). 

As  memorias  serão,  quando  possivei,  escriptas  em  francez,  e 
deverão  dar  entiada  na  secretaria  da  associação  antes  do  dia  31 
de  dezembro  de  1803. 

Artigo  !2.°  Uma  somma  de  h.^iOO  francos  (270;íi000  réis)  será 
repartida  pelos  autores  das  melhores  oliservações  feitas  no  mar. 
Cada  [)n;mio  de  300  francos  (54,'$000  ix'is)  poderá  consistir,  total 
ou  parcialmente,  em  instrumentos. 

Os  documentos  relativos  a  este  armo,  deverão  ser  remettidos 
para  a  secretaria  da  associação  até  31  de  dezcmliro  de  \H^\^. 

Artigo  3."  Uma  somma  de  1:500  francos  será  rejjartida  entre 
os  autores  das  melhores  series  de  observações  feitas  em  logares 
do  globo  pouco  conhecidos  sob  o  ponto  de  vista  da  meteorologia. 
Cada  premio,  do  valor  de  oOO  francos  (OOjjlOOO  réis)  poderá 
consistir,  total  ou  parcialmente,  em  instrumentos. 

Os  documentos  devem  ser  enviados  para  a  secretaria  da  asso- 
ciação antes  de  31  de  dezembro  ih;  18G5. 

Na  sessão  de  que  damos  a(|ui  o  extracto,  volam-se  agradeci- 
mentos á  administração  dos  telegraphos,  i)ela  sua  cílicaz  coope- 
ração, durante  dez  annos,  [)ara  o  serviço  meteorológico,  e  distri- 
buc-se  a  carta  da  meteorologia  telegraphica,  pela  (piai  se  vê  (pie 
o  servi(;o  de  avisos  lelegraiihicos  abrange  as  costas  do  Báltico,  as 
do  mar  do  norte,  as  francezas  da  Mancha  t'.  do  Oceano  as  de  l'or- 
lugal  (!  Ilespanha,  as  do  Medilerraii(!o,  as  da  Itália,  da  Sicília  e  do 
Adriático  até  Albânia,  e  as  costas  russas  do  mar  N(!gro. 

Para  convidar  sub-scrijilores  dirigím-se  ás  províncias  as  neces- 
sárias circulares,  e  no  dia  20  di;  julho  principiam  os  saráos  do  ob- 
servatório, reuniões  em  que  ossuhscrii)tores,  e  sijelles,  assistem  ás 
experiências  mais  brilhantes  c  curiosas  da  mcchanica  e  da  physica. 
Declara-sc  nos  avisos  que  n'esta  associação  são  admittidas  as  se- 
nhoras associadas. 

Ainda  em  julho  a  asseml)l('!a  geral,  outra  vez  iviiiiiil.i,  nuve  a 
leitura  do  relatório  da  commissão  incmnbida  d(!  apresentar  |)are- 
cer  sobre  as  applicações  possivcis  da  meteorologia  á  agricultura, 


e  vota  dois  prémios  de  300  francos  (OOjÇíOOO  réis)  cada  um  para  as 
duas  melhores  memorias  relativas  ás  applicações  da  meteorologia 
nas  questões  agrícolas.  Estes  prémios  serão  conferidos  em  180G. 
No  seu  relatório  diz  a  commissão  o  seguinte : 

«Não  é  duvidoso,  para  os  agricultores  a  utilidade  da  meteoro- 
logia. Desde  as  eras  da  mais  remota  antiguidade  os  cultivadores 
consideraram  dependente  do  tempo,  em  certas  epochafe  do  anno, 
o  bom  ou  mau  resultado  das  suas  principaes  colheitas.  Como 
prova  d'estas  crenças  populares  não  foltam  rifões,  e  adágios,  que 
tradusem  em  linguagem  mnemónica  as  observações  vulgares,  com 
variações,  que  se  explicam  pelas  differenças  do  logar,  e  do  clima. 
Pequenas  modificações  ná  f(')rma  dos  provérbios  dariam  muitas  ve- 
zes enunciados  scientificos. 

« É  também  certo  que  meteoros  consideráveis  exercem  fre(juen- 
temente  a  sua  influencia  maléfica  na  agricultura,  taes  são :  a  sa- 
raiva, as  chuvas  intensas  ou  muito  prolongadas,  as  trovoadas  acom- 
panhadas de  vento  violento,  e  as  geadas  da  primavera.  Colheitas, 
em  circumstancias  de  serem  recolhidas  e  armazí^^nadas,  são  devas- 
tadas; cearas  magnificas  revelam  subitamente  que  os  trabalhos 
mais  penosos  ficarão  sem  o  fructo  da  terra. 

« A  differença  essencial  entre  as  empresas  agrícolas  e  as  outras 
empresas  humanas,  consiste,  como  sempre  se  notou,  em  que  os 
acasos  meteorológicos  por  tal  maneira  as  dominam,  que  na  opi- 
nião de  muitos  homens  superiores  o  agricultor  nada  tinha  a  fiizer 
senão  inclinar-se  diante  da  providencia,  que  distribue  o  bom  e 
mau  tempo,  com  insondável  mysterio,  e  eterno  segredo. 

« Se  é  verdade  que  o  homem  nem-sonhar  pôde  a  influencia  dire- 
cta nas  leis  — e  não  nos  acasos —  cjue  presidem  aos  phenomenos 
meteorológicos,  não  é  menos  certo  que  elle  tem  a  faculdade  de  se 
esquivar  ás  condições  más,  e  de  aproveitar  quanto  possivei  as 
boas.  Isto  fará  o  agricultor  se  a  meteorologia  se  constituir  como 
sciencia.  Demonstre-se  por  exemplo  que  tal  mez  do  anno  é  geral- 
mente muito  chuvoso,  e  que  a  chuva  é  nociva  á  fecundação  de  uma 
planta,  que  de  ordinário  n'esse  mez  floresça:  o  cultivador  devo 
procurar  uma  variedade  mais  têmpora,  ou  mais  serôdia,  (jue  flo- 
resça quando  as  circumstancias  atmosphericas  forem  mais  favorá- 
veis. 

«Uma  solução  doeste  género  foi  proposta  para  o  caso  da  doença 
cryptogamica,  que  desde  1847  ataca  as  balatas.  O  hotrylis  infes- 
tatis  invade  ordinariamente  no  fim  de  julho,  ou  no  principio  de 
agosto.  Os  cultivadores  procuraram,  e  acharam,  variedades  têm- 
poras, (pi(í  podem  ser  colhidas  antes,  (^  variedades  serôdias,  (jue 
plantadas  em  junho  dão  tubérculos  muito  tarde,  e  assim  escapam 
aos  seus  inimigos. 

« Outro  exemplo  —  Salie-se  que  a  saraiva  cáe  de  preferencia  em 
certas  localidades  c  poui)a  outras.  Se  não  podemos  esperar  (pie 
algum  dia  se  descubram  verdadeiros  guarda-saraivas,  como  se  des- 
cobriram guarda-raios  ellicazes,  é  certo  que  se  fará  grande  serviço 
á  agriciilluia,  deh.-rminando  cuidadosamente  as  regiões  em  que  a 
saraiva  é  rara  ou  frequente.  A  sociedadi^  imperial  e  central  da 
agricultura  da  França  tem  designado,  ha  muitos  annos,  este  ponto 
aos  seus  cornispondentes.  C()nc(.'be-se  facilmeiítí;  a  importância  de 
uma  solu(;ão  positiva.  Se  houv(^sse  uma  carta,  em  (jiie  todas  as  iv- 
giões  fossem  classificadas,  pelas  maiores  ou  menores  i)rol)ahili(la- 
des  da  saraiva,  teríamos  uma  indica(;ão  i)reciosa  para  o  estabeleci- 
mento de  companhias  especiaes  de  seguros.  Estas  comiianhias 
dinicilmiinle  |)ros|)eram,  a[)esar  dos  serviços  qiu;  prestam  ás  vi- 
ctimas  (raquelle.  meteoro,  ponpie.  muitos  proprietários,  (!  rendei- 
ros, se  recusam  a  (;ntrar  em  uma  associação,  na  qual  são  iguaes 
os  encargos,  o  desiguaes  os  riscos,  pela  dilfereiKja  das  condiíjões 
locaes.  Obtida  a  carta,  como  fundamento  para  o  calculo  das  pro- 
l)al)ili(la(l(!s.  os  prémios  poderiam  S(!r  [iroporcionaes  aos  riscos. 

» O  valor  (los  productos  agrícolas  da  França  é  muito  mais  con- 
siderável (lo  (|iie  o  dos  géneros  commerciaes  embarcados,  e  su- 
jeitos aos  accid(!nles  marilimos.  As  pr(;dic-(;ões  inet(!orologicas  (h; 
curto  praso,  fundadas  no  emprego  judicioso  da  telegraphia  ele- 


ctrica,  em  conformidade  com  o  plano  proposto  pelo  sr.  LeVer- 
rier  em  1 83G,  são  agora  consideradas  por  todos  os  nossos  portos 
de  mar  como  muito  preciosas  para  a  marinha  mercante.  Que  ser- 
viços fariam  as  observações  meteorológicas,  se  dois  dias,  um  dia, 
algumas  horas  antes,  advertissem  o  cultivador  de  que,  por  exem- 
plo, na  primavera  uma  noite  será  serena,  e  ])oderá  dar  geada,  com 
prejuiso  das  vinhas!  Com  esteiras  — nuvens  artiliciaes —  segundo 
os  conselhos  dos  sis.  Boussingault  e  Guyot,  se  poderia  salvar  a 
vinha  em  muitos  hectares  de  terreno.  No  espaço  de  alguns  annos 
as  geadas  da  primavera  tiram  â  França  dusentos  a  tresentos  mi- 
lhões de  francos,  reduzindo  a  producção  da  uva  a  metade,  a  um 
terço,  ou  a  um  quailo  do  seu  valor  normal. 

«Se  na  occasifio  de  fazer  as  sementciías  os  cultivadores  forem 
advertidos  das  prolmbilidades  da  chuva,  ou  do  tempo  sècco;  se 
na  epocha  das  colheitas  poderem  sabei'  se  o  dia  seguinte  prova- 
velmente será  bom  ou  mau;  se  uma  trovoada  poder  ser  annun- 
ciada,  ainda  que  somente  o  seja  com  antecipação  de  algumas  ho- 
ras, os  interessados  poderão  evitar  as  consequências  das  intem- 
péries, e  por  esta  maneira  escapar  á  ruina. » 

A  continuação  dos  trabalhos  da  associação,  o  estabelecimento 
de  postos  metewologicos,  por  conta  do  governo,  nas  escolas  nor- 
maes  primarias,  e  as  providencias  ordenadas  para  a  continuação 
do  serviço  diário  de  vigilância,  no  observatório,  até  á  meia  noite, 
fecham  a  serie  dos  meios  empregados,  durante  o  anno  de  1804, 
para  pi'omover  o  adiantamento  da  meteorologia,  aproveitada  a  ra- 
pidez das  communicações  telegraphicas. 

Em  4  de  novemliro,  dando  noticia  da  continuação  do  serviço, 
no  observatoi'io  imperial,  até  á  meia  noite,  dizíamos  o  seguinte: 

« A  direcção  do  observatório  imperial  de  Paris  pai'tJcipa  aos  seus 
correspondentes  que,  lendo  o  serviço  meteorológico  recebido  es- 
pecial apoio  do  minislin  da  instrucção  publica,  por  meio  de  um 
credito,  que  o  corpo  legislativo  concedeu,  é  proloinjado  no  mesmo 
observatório  o  serviço  ile  vigilância  das  costas  até  d  meia  noite, 
estando  actualmente  em  exercício  todo  o  pessoal  necessário  para 
este  trabalho. 

« Os  telegrammas,  que  chegaram  a  Paris  depois  das  onze  horas 
e  trinta  minutos  da  manhã,  serão  considerados  como  os  das  três 
horas  da  tarde,  recebidos  das  estações  francezas,  e  servirão  para 
os  avisos  supplementares  que  o  observatório  expedirá  quando  fo- 
rem necessários. 

« A  direcção  do  observatório  de  Paris  pede  aos  seus  correspon- 
dentes, que  lhe  dirijam  avisos  supplementares,  sempre  que  nota; 
rem  mudança  rápida  no  estado  da  atmosphera,  como  indicio  de 
perturbação  imminente.  Para  prova  da  conveniência  d'este  aviso 
o  observatório  faz  constar  que  dois  telegrammas  successivos,  ex- 
pedidos do  Porto  em  20  passado,  fizeram  conhecer,  para  esse 
dia,  a  descida  rápida  da  columna  barométrica,  observada  n  aquella 
cidade,  e  forneceram  o  primeiro  indicio  do  temporal  que  invadiu 
as  costas  de  Portugal  na  noite  de  20  para  21,  passando  depois,  na 
manhã  de  21,  pelas  costas  sudoeste  da  Inglaterra.  O  aviso  do 
Porto  poderia  ter  sido  de  grande  utilidade  para  as  costas  de  In- 
glaterra, chegando  ao  conhecimento  do  almirante  Fitz-Roy,  e  tam- 
bém para  as  costas  oeste  da  França,  se  já  então  estivesse  em  vi- 
gor a  organisação  actual  do  serviço. 

« A  correspondência  do  observatório  imperial  demonstra  a  ur- 
gência de  completar  o  serviço  meteorológico  das  costas  de  Portu- 
gal, ou  de  organisar,  ao  menos,  com  a  maior  brevidade,  os  postos 
de  Sagres  e  de  S.  João  da  Foz. » 


Esta  noticia  não  produziu  ainda  todos  os  effeitos  que  nós  espe- 
rávamos. 

Continuaremos  a  esperar. 

No  estado  actual  do  observatório  do  infante  D.  Luiz,  e  em  pre- 
sença do  admirável  desenvolvimento  das  relações  internacionaes 
telegraphicas,  é  do  nosso  dever  empregar  todos  os  esforços,  c  a 
maior  diligencia,  para  que  o  serviço  de  vigilância  se  possa  prolon- 
gar, ao  menos,  até  á  meia  noite,  c  também  para  que — feitas  ascon- 
vençõ(!s  necessárias —  se  estabeleça  um  serviço  de  signaes,  de  dia  e 
de  noite,  tanto  no  observatório,  como  na  Foz  do  Douro,  e  em  Sa- 
gres, nos  postos,  que  devem,  com  este  intuito,  ser  instituídos,  e 
convenientemente  organisados. 

Para  cumprir  este  dever,  invocámos  o  auxilio  d'aquelli's  a  quem 
mais  interessa  a  instituição  de  um  posto  de  signaes  na  Foz  do 
Douro,  e  obtivemos  uma  generosa  promessa.  A  praça  do  Porto, 
tomando  em  consideração  a  nossa  proposta,  mandou  fazer  o  pro- 
jecto e  orçamento  da  obra  necessária  para  o  estabelecimento  de 
um  posto  meteorológico,  e  de  signaes,  no  sitio  de  Nussa  Senhora 
da  Luz,  junto  ao  pliarol. 

Brevemente  pois  se  poderá  cuidar  n'esta  obra  importante,  que 
deve  ser  fácil  agora,  vistoque  o  governo,  tendo  adquirido  um  ap- 
parclho  catadióptrico,  para  o  pharol,  hade  construir  nova  torre 
para  o  novo  apparelho;  e  também  port]ue,  sendo  conhecidas  de  to- 
dos as  péssimas  circumstancias  em  que  actualmente  estão  colloca- 
dos  os  telegraphos  do  estado,  e  da  praça,  de  certo  a  occasião,  em 
que  se  construir  a  torre,  será  aproveitada  para  a  installação  dos 
dois  telegraphos  em  um  edilicio  dotado  com  as  condições  que  o 
serviço  telcgraphico  requer. 

Quando  se  fizerem  taes  obras,  urgentemente  reclamadas,  e 
agora  ainda  mais  necessárias,  porque  o  Porto  espera  ter  a  visita 
de  muitos  estrangeiros,  será  fácil,  no  edificio,  que  deve  reunir  o 
pharol  e  os  telegi-aphos,  construir  uma  parte  destinada  especial- 
mente para  o  pesto  meteorológico,  telegraphicamente  ligado  com 
o  observatório  do  infiuite  D.  Luiz.  N'este  posto  serão  feitas  as  ob- 
servações meteorológicas,  como  nos  outros  do  reino  e  ilhas ;  e  alem 
d'este  serviço  haverá  o  dos  signaes,  relativos  ao  tempo,  e  ao  es- 
tado da  barra. 

A  utilidade  manifesta  do  indicado  posto,  c  o  evidentíssimo  inte- 
resse, que  n'elle  tem  o  commercio  do  Porto,  leva-nos  a  crer  que 
a  construcção  se  fará  com  a  rapidez  necessária. 

Não  dizemos  o  mesmo  a  respeito  do  posto  do  Sagres.  Temos 
desejo  vebemente  de  mandar  ahi  estabelecer  o  posto  meteoroló- 
gico, e  de  signaes,  no  local  em  que  outr'ora  esteve  o  famoso  obser- 
vatório do  infante  D.  Henrique;  mas  os  recursos,  de  que  dispomos, 
não  permittem  que  se  realíse  com  brevidade  a  instituição  d'esle 
novo  estabelecimento. 

Quando  a  linha  telegrapiíica  estiver  concluída  paia  Lagos,  es- 
tabeleceremos ahi  um  posto  provisório,  para  satisfação  das  mais 
urgentes  necessidades  do  nosso  serviço,  e  mais  tarde,  se  não  faltar 
o  apoio  com  que  temos  sempre  contado,  haverá  em  Sagres  um 
poster  meteorológico  definitivo,  que  poderá  ser  ao  mesmo  tempo  des- 
tinado para  signaes,  ou  ter  ligação  telcgraphica  directa  com  um 
posto  especial  de  signaes,  que  talvez  mais  acertado  será  estabele- 
cer no  cabo  de  S.  Vicente. 

No  anno  próximo,  senão  vier  alguma  grande  contrariedade  im- 
pedir o  progresso  dos  nossos  trabalhos,  terá  Portugal  um  serviço 
regular  de  meteorologia  telegraphica,  todo  subordinado  ao  obsei'- 
vatorio  do  infante  D.  Luiz,  c  ligado  por  via  d'este  estabelecimento 
com  o  serviço  geral  da  Europa. 


FR.\DESSO  D.V  SILVKIKA. 


SERVIÇO  NAUTICO-METEOROLOGICO 


Em  março  ultimo  recebemos  o  diário  meteorológico  do  brigue 
Joven  Amélia,  de  Lisboa  para  Loanda,  Benguella  e  Pernambuco 
e  volta  para  Lisboa,  capitão  e  observador  o  sr.  Rodrigo  António 
Branco  '. 

Saliiu  de  Lisboa  no  1."  de  agosto  de  1863,  e  chegou  a  Loanda 
a  18  de  setembro,  tendo  feito  a  viagem  pelo  norte.  Sendo  esta  a 
epocha  mais  favorável  para  taes  viagens,  a  do  Joten  Amélia,  sem 
ser  curta,  póde-se  considerar  comtudo  uma  viagem  regular. 

Á  sabida  teve  ventos  do  quadrante  NO  fracos,  e  só  em  36"  K 
pelos  13"  O,  encontrou  o  geral  NE.  O  (jeral  foi  fraco  no  princi- 
pio, mas  dos  34°  para  o  S  foi  refrescando,  e  soprou  com  força  regu- 
lar entre  os  parallelos  de  28"  e  16°  N. 

O  sr.  Branco  traçou  a  derrota  para  passar  a  O  das  illias  de  Cabo- 
Yerde.  Pelos  IS^u  N  perdeu  o  rjcral,  e  em  i^^S  N,  por  2i°,8  O, 
já  lhe  soprava  a  monção  SO  mais  e  menos  fresca,  acompanhada 
de  chuva  e  alguma  trovoada,  como  geralmente  acontece.  Até  aos 
S"  N  a  monção  foi  bastante  larga,  do  O  e  OSO;  depois  refrescou 
mais,  e  escaceou,  vindo  para  SSO  e  até  para  S. 

Cortou  o  equador  em  2"  O,  com  32  dias  de  viagem,  tendo  vindo 
mais  ao  mar  da  derrota  marcada  na  carta  dos  ventos  e  correntes 
do  golpho  de  Guiné. 

Do  equador  para  o  S,  os  ventos  de  entre  S  e  SÒ,  foram  succes- 
sivamente  enfraquecendo,  e  assim  acompanharam  o  navio  até 
Loanda. 

Esta  ultima  parte  da  viagem  foi  mais  demorada,  não  porque  os 
ventos  fossem  escassos,  mus  pela  sua  pouca  força ;  algumas  horas 
houve  de  calma  por  estas  paragens. 

As  correntes  desde  14"  N  ao  equador,  concordaram  geralmente 
em  direcção  e  força  com  as  notadas  nas  cartas  do  golpho  de  Guiné, 
e  favoreceram  a  viagem  com  204  milhas  para  E.  Do  eíjuador  até 
Loanda  notam-se  três  dias  em  que  a  corrente  foi  de  entre  O  e  NO, 
o  que  também  concorda  com  as  das  mesmas  cartas. 

N"esla  viagem  fez  o  sr.  Branco,  coadjuvado  pelo  sen  piloto  o 
sr.  Alfredo  Augusto  de  Mesijuita,  as  observações  meteorológicas 
em  todas  as  horas  marcadas  no  diário,  inclusivamente  ás  3  da 
larde  e  9  da  noite. 

A  máxima  altura  barométrica  foi  767,2,  entre  33  e  36°  N. 
A  pressão  media  [lara  o  mez  de  agosto,  segundo  as  observações 
hollandezas  é  76(i.3.  A  fjressão  foi  decrescendo  regularmente  até 
(jue.  antes  de  (Mitrar  na  região  da  monção,  pelos  15"  N  oscillou  en- 
tre 759  e  760. ;j;  na  região  da  monção  desceu  algumas  vezes  a 
7."3S,0.  Ao  entrar  no  vento  SO  do  gol|)ho,  subiu  um  [lOuco,  oscil- 
lando  ordinariamente  entn!  7")9  e  762,  e  assim  se  conservou,  com 
pouca  difffrença,  até  clifgar  a  Loanda. 

A  rnaxima  lcmpcratui"i  27",8  t(;ve  togarem  14"N,  estatido  já 
o  rjcral  nniil(j  fiaco.  pouco  antes  de  entrar  na  monção  SO. 

Iki  mn  fado  digno  de  si'r  notado  nas  observações  de  dí.Tisjdaile 
da  agua  do  mar ;  entre  os  parallelos  de  4"  30'  e  6"  40'  S,  nota  se  a 
densidade  bastante  dimintiida :  durante  ipiatro  dias  o  valor  médio  é 
1.022;>.  .sendo  nos  dias  anteriores  e  seguinte  de  1,0245  e  1,025. 
Sem  duvida,  provêm  esta  diminuição  das  aguas  doces  do  rio  Zaire, 
(jue  vem  tornar  mais  leves  as  aguas  do  Oceano  a  160  e  200  mi- 
lhas de  distancia. 

•  {'.nm  este  sjío  riiini  diário»  iiicloorolugicos  de  ida  c  volla  <|iio  Iimiios  já 
rcechido  do  sr.  Uranco. 


Benguella  a  Pernambuco.  A  viagem  de  Benguella  a  Pernam- 
buco foi  excellente ;  partiu  de  Benguella  a  1  de  novembro,  e  che- 
gou a  Pernambuco  a  2  de  dezembro  de  1863.  Seguiu  directa- 
mente, atravessando  a  maior  força  do  geral  SE,  sem  a  mais  pe- 
quena contrariedade. 

Ao  sexto  dia  de  viagem  tinha  largado  o  vento  SO  da  costa  de 
Africa,  e  entrava  no  geral  SE,  em  5'',3  E  por  10°  S,  pouco  mais 
ou  menos  no  limite  que  a  carta  do  golpho  assigna  para  este  mez. 
D'esse  ponto  em  diante  teve  sempre  vento  SE  e  SSE  fresco  ou  re- 
gular, e  só  na  proximidade  da  costa  do  Brazil  se  chamou  mais  a 
E  e  NE. 

Dos  6°  O  alé  á  costa  do  Brazil  encontrou  correntes,  dirigindo-se 
ao  OSO  e  SO,  cuja  velocidade  variou  entre  1,5  e  0,6  de  milha  por 
hora ;  a  velocidade  media  foi  de  0,8 ;  estas  correntes  favoreceram 
a  viagem  em  proximamente  180  milhas  a  caminho. 

O  barómetro  conservou-se  geralmente  em  760  millimetros,  e  só 
se  elevou  a  762,  pela  altura  da  ilha  de  Ascenção.  A  pressão  media 
d'este  parallelo,  para  este  mez,  das  observações  hollandezas  é  de. 
761,8. 

A  temperatura  do  ar  diminuiu  um  pouco  desde  a  sabida  de  Ben- 
guella, onde  era  de  23°,6,  até  aos  10°  S  em  4°  E,  em  que  desceu 
a  20°,5;  cFaqui  foi  elevando-se  gradualmente  até  á  costa  do  Bra- 
zil onde  alcançou  26°,7. 

Pernambuco  para  Lisboa.  A  viagem  de  Pernambuco  para  Lis- 
boa foi  regular;  partiu  a  20  de  janeiro  e  chegou  a  1  de  março  de 
1864. 

Nas  viagens  de  volta  do  Brazil  póde-se  dizer  que  não  ha  instruc- 
ções  a  seguir;  segue-se  a  derrota  que  o  vento  dá. 

O  equador  foi  cortado  em  32",5  O,  e  logo  em  1°,5  N,  ja  soprava 
do  NE,  tendo  passado  de  um  a  outro  geral  sem  encontrar  calmas. 

N'esta  epocha  do  anno  é  (juando  o  geral  NE  está  mais  ao  S ;  do 
lado  Occidental  do  atlântico  os  dois  geraes  confundem-se,  soprando 
vento  E,  o  que  não  acontece,  em  longitudes  menos  occidentaes. 

O  geral  NE  foi  ordinariamente  fresco  e  por  vezes  de  refegas 
duras,  mar  grosso  e  mau  tempo.  Pelos  27°  N  peideu  o  geral,  e 
entrou  nos  variáveis,  mui  proximamente  pelo  limite  assignado 
nas  cartas  de  Maury,  tendo  ido  até  43°  0. 

Das  ilhas  para  a  terra  o  vento  foi  rijo  do  quadrante  NO,  de  agua- 
ceiros muito  pesados,  seguindo-se  depois  do  NE  também  de  for- 
tes aguaceiros. 

O  barómetro  no  começo  da  viagem  desceu  mui  pouco,  mas  gra- 
dualmente alé  aos  7°  N ;  d'este  ponto  em  diante  subiu  regidarmeiítc 
até  mairar  771  milliiiii'lros  em  27"  N,  na  occasião  de  perder  o 
geral. 

Conservou-so  entre  763  e  766  por  Ires  dias,  com  vento  variá- 
vel fraco  e  calma,  e  novamente  suliiu  a  770  e  771  ainda  com  va- 
riáveis, e  depois  com  vento  h^esco  do  NE:  desceu  rapidamente 
(piando  sobreveiu  o  temporal  do  NO,  das  ilhas  para  a  terra,  che- 
gando a  752  na  sua  maior  força,  c  de  novo  subiu,  chegando  a 
763,  com  vento  NE  rijo  e  de  aguaceiros,  (|ualro  dias  antes  da  en- 
trada em  Lisboa. 

Nas  viagens  do  S  para  o  N,  no  atlântico  N,  a  subida  do  baró- 
metro denuncia  sempre  a  peida  do  geral.  Em  occasiões  normaes 
a  maior  altura  do  baromelro  deve  enconti-ar-se  nas  calmas  e  va- 
riáveis, que  se  succedem  ao  limite  septcntrional  do  geral  ^E. 


mino  CAfuixo. 
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POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  MARÇO  DE  1864 


LOCAI.IDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1.»  Década. . . 


;í.» 

MaiTO. 


Guarda. 


1.°  Década . 

2.» 

3.» 

Março 


Campo  Maior  . . . 


1."  Década  . 


3.» 

Marco. 


Pressão 

atniosi)! 

criíu  cm  niilliinotros 

Data 

da 

minima 

Dia 

Medias 

Máxima 

Minima 

Diffe- 
rença 

18,73 

Data 

da 

máxima 

Dia 

10 

9  hraas 

da 
niaoh.a 

Melo  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  linras 
da 
lloito 

.M.'dias 

7'w,77 

74o,51 

743,63 

— 

743,64 

736,40 

737,67 

4 

Vil, ró 

751,00 

749,90 

— 

730,75 

763,09 

731,06 

32,03 

12el3 

20 

749,21 

749,15 

748,84 

— 

749,07 

737,30 

733,93 

21,37 

31 

21 

748,79 

748,37 

748,13 

— 

748,30 

763,09 

731,06 

32,03 

12el3 

20 

660,17 

668,63 

668,47 

— 

668,76 

676,36 

660,37 

13,99 

10 

8 

673,71 

673,18 

672,66 

— 

673,18 

682,80 

636,41 

26,39 

13 

20 

669,48 

670,73 

6G9.73 

— 

669,98 

678,10 

639,40 

18,70 

31 

21 

670,79 

670,8.j 

670,29 

— 

670,64 

682,80 

636,41 

26,39 
17,93 

13 

20 

732.10 

731,87 

— 

732,63 

732,21 

740,70 

722,77 

10 

3 

733,29 

734,79 

— 

733,70 

734,39 

744,34 

717,93 

26,61 

13 

20 

731,82 

731,78 

— 

732,41 

732,00 

739,73 

722,02 

17,71 

31 

21 

73:;,()7 

732,81 

- 

732,92 

732,93 

744,34 

717,93 

26,61 

13 

20 

Qii<inlida(]c 
(l(!  cliuva 

milliiuctros 

Total 


70,3 

36,3 

7,3 

13i,3 


179,6 

73,6 

49,2 

302,4 


87,2 

14,9 

23.2 

127,3 


ETaporação 

om 
millimctros 


32,16 
20,84 


18,00 
33,23 
29,00 
82,23 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1.-'  Década. 
2 '          •> 
3.» 
Março 


Guarda. 


1.»  Década. 


3.= 

Marco. 


Campo  Maior  . . , 


1°  Década. . 


3." 
Marfo . 


Tciupcraliiia  cm  graus  toiílesimacs 


Medias 


11,70 
11,11 

11,79 
11,34 


5,30 
5,80 
4,90 
5,30 


10,43 
11,66 
10,93 
11,02 


Meio  dia 


13,20 
14,40 
13,99 
13,87 


6,10 
7,30 
6,00 
6,50 


13.22 
16,79 
14,29 
14,77 


3  lioras 

da 
tarde 


13,53 

15,68 
14,í;3 
14,62 


6,30 
7,60 
6,30 
6,80 


10,36 
11,01 

9,80 
10.39 


Máxima 
media 


14,23 
17,19 
13,80 

13,77 


7,30 
8,57 
7,34 
7,74 


13,.33 

18,73 
16,18 
16.76 


Minima 
media 


9,36 
7,74 
7,92 
8,39 


3,80 
4,60 
4,00 
4,10 


7,21 
6,18 
3,83 
6,41 


Media 


11,90 

12,46 
11,89 
12,08 


o,ao 
6,58 
5,67 
5,93 

10,84 
11,90 
10,69 
11.14 


Maxiiiin 
aíjsoluta 


16,2 
19,4 

18,0 
19,4 


8,8 
11,7 

9,8 
11,7 


19,2 
23,3 
23,5 
23,3 


Minima 
absoluta 


4,2 
3,2 
3,2 


1,2 

3,3 
1,2 
1,2 


2,9 
3,8 
1,5 
1.3 


DilTo- 
renca 


12,0 
15,2 

14,8 
16,2 

7,6 

8,2 

8,6 

10,3 


16J5 
19,5 
22  O 
22,0 


Data 

da 

máxima 


3 
10el7 


Data 

da 

minima 


27 


2 
14 

28 
2  e  28 


LOCALIDADES 


Porto. 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Guarda 


Campo  Maior. . , 


1.»  Década. 

2.» 

3.» 

Março 

1."  Década. 
2.-'          » 
3.» 
Março 

1."  Década  . 

2." 
3.» 
Marco 


Tensão  du  vapor  atmospherito 
em  milliiiietros 


Medias 


9  horas 

da 
manhS 

Meio  dia 

3  li?ras 
da 
tarde 

9  lioras 

da 

noite 

9,22 

9,64 

9,74 

_ 

7,93 

8,54 

9,33 

— 

8.23 

8.97 

9,03 

— 

8,46 

9,03 

9,43 

— 

7.05 

7,39 

7,34 

— 

6.80 

6,99 

7,04 

— 

6,59 

7,01 

7.23 

— 

6,81 

7,13 

7,27 

— 

8,94 

9,01 

— 

8,26 

7,25 

6,90 

— 

7,21 

7,32 

7,30 

— 

7,47 

7,84 

7,74 

- 

7.63 

Medias 


9,33 
8,67 
8,73 
8,98 


7,33 
6,94 
6,94 
7,07 


8,74 
7.12 
7,96 


liiiniiilaile  relativa, 
esladrt  de  saliiracãn=100 


Media 


89,91 
81,18 
79,00 
83,22 


99,10 
90,00 
91,10 
93,40 


91,36 
69,30 
72,73 

77,80 


Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

83,03 

84,76 

— 

72,46 

72,60 

— 

73,09 

70,35 

— 

77,45 

75,80 

— 

99,20 

98,70 

— 

87,90 

86,30 

— 

94.00 

94,30 

— 

93.70 

93,10 

- 

78,10 

_ 

84.36 

49,79 

— 

71.41 

00,07 

— 

79.64 

62,63 

— 

78,47 

86,57 
73,41 

74.88 
78,82 


99,00 
88,07 
93,13 
93,40 


84.61 
63,30 
70,81 
72.97 


Serenidade  do  céu 


Medias 


9  horas 

da 
maidiS 


1,8 
6,4 
3,5 
.3,9 


1,3 
6,1 
4,1 

3,8 


0,9 
5,9 
3,1 
3,3 


1.1 

3,8 
4,1 
3.7 


0,4 
0.2 
4,0 
3,5 


4,2 
3,3 
0,3 
3,3 


1,0 
6.2 
3,5 
3,6 


4,8 


vm 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  MARCO  DE  1864 


LOCALIDADES 


Porto 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Guarda . 


Campo  Maior 


i .'  Década . 

2.' 

3." 

Março 

l.'  Década. 
2.'      ■  .. 
3.» 
Março 

1.'  Década. 

2."         » 
3.- 

M;irrõ  .... 


Ozone 


0,6 
4,8 
3,8 
4,7 


10,0 
8.1 

10,0 
9,4 


7,8 
6,2 
6,0 

6.7 


Numero  de  dias  de 


Ciiuva 

cuja  ajrua 
se  mediu 


Saraiva 


Nevoeiros 


Neve 
ou  geada 


Trovões 


Numero  de  vezes  de 


Céu  sereno 


Céu  coberto 


Claros 


I."('.VLIDADES 


Perlo  , 


DÉCADAS 
E  MEZ 


1."  Década. 

2.» 
■i.' 
Março 


Guarda 


1.»  Década. 


3.» 
Março. 


Campo  Maior  . . . 


1."  Década. . . 


3." 
Março 


N. 
1 

Frequ 

^ncia  dos  ventos  ded 

uzida 

NXE. 

XE. 

E.NE. 

E. 
0 

ESE. 

SE. 

0 

SSE. 

s. 
20 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

0 

•j 

0 

4 

0 

0 

0 

9 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

17 

0 

0 

8 

0 

4 
0 

0 

1 

0 

1 

34 
14 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

3 

n 

0 

0 

4 

2 

3 
0 

0 

3 

2 

3 

29 
1 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

7 

2 

1 

0 

3 

1 

4 

•i 

1 

0 

0 

0 

3 

1 

2 

1 

7 

. 

■? 

1 

' 

(1 

V 

fi 

' ' 

O  I  4 

O  ;  1 

o  i  4 

O  !  9 


3  I  6 

i  i  O 

1  j  O 

3  !  6 


15 


oso. 

0. 

0 

o.\o. 

NO. 

2 

NXO. 
0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

9 

2 

1 

2 

0 

14 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

;■) 

7 

3 

4 

2 

3 

0 
3 

7 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

2 

D 

3 

1 

2 

2 

12 

'' 

Posto  meteorológico  do  Porto  —  Diiigidu  pelo  ifioressnr  IVdro 
Augusto  Dias.  Está  estabelecido  no  edifício  da  escola  medico-ci- 
lurgica. 

Altitude  da  liii,i  du  hiiroiriflro Si.H  iiu^lros. 

Posto  da  Guarda — Dirigido  peio  cngcnlicird  Aiiloiiio  (lasiiiiiro 
dt'  l''i;.'ucin'dii,  dirfctor  das  ohras  piiiiliras  do  dislrictu. 

Ailitndc  d.i  tina  do  iiarometro 98á,0  moiros. 

Posto  de  Campo  Maior  —  Dirigido  pelo  doutor  António  Maria 
Hodrigucs  dos  Santos. 
Altitudí!  da  tina  do  barómetro i2H2,í  metros. 


As  temperaturas  medias  de  (^ampo  .Maioi-  .-^.mo  deduzidas  das 
observadas  ás  9  da  maniiã.  í)  da  noite,  máximas  e  miuimas.  As 
temperaturas  medias  do  Torto  e  da  Guarda  são  as  semi-sonunas 
das  rna.ximas  c  rninimas. 

As  medias  da  [iressfio  aímnsplierira,  da  lensno  do  viiiioi',  d;i 


humidade  relativa  e  serenidade  do  céu,  bem  eomo  o  numero  de 
vezes  de  céu  sereno,  céu  coberto  e  claros,  são  os  resullados  das 
Ires  observações  diárias. 

(2ada  posto  é  munido  dos  seguintes  instrumentos: 
Barómetro  de  escala  metiica  da  construcção  de  Adie,  aferido 

pelo  padrão  do  observatório  do  Infante  I).  Lui/,. 
P.sycbrometro  de  Augusto. 

Tlieruiometrn  de  máxima  do  syslema  de  NVgrelli  e  Zambra. 
TiiiMiuometro  de  miuinia  de  ItiillierJnrd. 
lilomelro  dl!  Babinet. 
Aneuiomeli'o  de  Roliinsoii. 
Vapoiimelro. 

()/oiiometro  de  .lame  (de  Sédan). 
Todos  os  tliermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  afe- 
ridos pelo  padrão  do  observatório. 

As  dediicvões  psycbrometi'icas,  e  as  reducções  das  alturas  ba- 
rometricas  á  temperatura  O"  da  escala  centigrada,  são  feitas  em- 
[iri'gando  as  mi'smas  tábuas,  de  (|ue  o  oliscrvatorio  usa. 


G.\MA  LOno. 


IX 


POSTOS  ^lETEOROLOGICOS 

RESCMO  DAS  OBSEIWACÕKS  1)0  MF.Z  1)E  AHlill,  HE  iWA 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto  . 


Giiarila. 


Campo  Maior 


1.'  Década. 

3.» 

Abril 

1."  Década. 

2." 

Abril 

1."  Década . 
2.a  „ 

3." 

Abril 


I'icssã(i 

alni()S|il 

eriça  cm 

iiiiiiiiDCfnís 

Medias 

.Máxima 

Miiiiiua 

DilTe- 
reiíça 

n.ila 

da 

uiaxiriia 

Dia 

Dala 

da 

Miiiiiina 

Dia 

9  horas 
ra.inli.í 

Meiodid 

3  horas 

(la 

tarde 

73Í.90 

9  horas 

da 
noil6 

Mi'dias 

736.95 

733,76 

733,89 

760.14 

749,84 

10.30 

1 

8 

730.1)1 

730,26 

749,90 

— 

730.28 

734,61 

746,21 

8,40 

19 

13 

733. 17 

733,20 

73"2.9',i 

— 

733,24 

738,71 

740,78 

11,93 

27 

21 

733,08 

733,09 

732,6't 

- 

733.14 

760,14 
680.64 

740,21 

13,93 

1 

13 

678,H 

678,12 

677,73 

— 

677,99 

673,59 

7,03 

2 

9 

tJ7â,31 

672,37 

672,03 

— 

672,24 

673,90 

669,21 

6,09 

19 

13 

073,11 

673,33 

673.43 

— 

673.29 

679,68 

069,78 

9.90 

27 

22 

073,18 

673,27 

673,07 

— 

673,17 

680,64 

669,21 

11,43 
9,30 

2 

13 

738,2'J 

737,97 

— 

737,42 

737,89 

742,12 

732,82 

2 

8 

733,80 

733,78 

— 

733,73 

733,77 

737,86 

730,06 

7,80 

20 

10 

736,18 

736,00 

— 

736,31 

736,16 

740,73 

730,93 

9,78 

27 

23 

736,09 

733,92 

- 

733.83 

733.94 

742.12 

730,06 

12,06 

2 

10 

QiianlIiliMlc 
(Ic  cliiiva 

cm 
milllmclrfls 

Toli.l 


0.0 
20,0 
32.0 
58,0 


0,0 

37,8 
90.0 
127.8 


1.8 

38.0 
40.0 
100.4 


l''v:i|iiir.içãn 

cm 
milliiiictrn.s 

Tolal 


36,32 
28.14 
32,08 
116.54 


36,23 
23.50 
29  23 
109,00 


LOCALIDADES 


Porto . 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Guarda. 


Campo  Maior  . . . 


1.'  Década. 
2.»          » 
3.» 
Abril 

1."  Década. 

2."  " 

o."            « 
Abril 

1."  Década. 

2.» 

3.» 

Abril 


Temperatura  em  yraiis  cciitesimaes 


Medias 


9  horas 

da 
nianhfi 


15,33 
14,94 
14,92 
13,14 


10,8 
9,5 
10,4 
10,2 


17,62 
13,70 
13,20 
15,51 


18,11 

10.72 
17,40 
17,41 


12,8 
10,3 
11,2 
11,4 

23,69 
13,71 

19,63 

19,68 


3  horas 

da 
tarde 


20,30 

16,84 
17,88 
18.34 


13,3 
10,5 
11,8 
11,9 


Máxima 
media 


21,61 
19,33 
18,91 
19,96 


14,3 
12,0 
12,7 
13,0 


26,58 
18,18 
22,37 
22,38 


Min  ima 
media 


11,13 
11,00 
11,93 
11,36 


9,3 
8,1 
9,0 

8,8 


9,95 

9,75 

10,88 

10,19 


Medias 


16,37 
13,47 
13,43 
13,76 


11,8 
10,0 
10,8 
10,9 


17,70 
13.33 
13,86 
13,70 


Máxima 
absoluta 


26,4 
23,3 
20,4 
20,4 

16,6 
13,8 
14,4 
10,6 

29,8 
24,4 
23,3 
29,8 


Mini  ma 
absoluta 


6,2 
9,1 
9,1 
6,2 


6,0 
6,2 
7,5 
6,0 


5,7 
8,0 
9,1 
3,7 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto . 


Guarda 


Campo  Maior, . . . 


l."  Década  . 

2." 

3.» 

Abril 

1."  Década. 
2.» 

Abril 

l.''  Década. 

2.»         ). 

3.' 

Abril 


Tensão  do  vapnr  almospiíerico 
em  miilimetros 


Humidade  relativa, 
estado  de  satiiraçâo=  100 


Medias 


9,38 
9,83 
10,64 
10,02 


8,16 
7,91 
9.21 
8,43 


8,94 
9,81 
10,44 
9,73 


.Meio  dia 


10,38 

9,92 

11,06 

10,43 


8,47 
8,26 
9,67 


8,48 
9,70 
10,89 
9,69 


tarde 


11,33 
9,72 
10,72 
10,66 


8,38 
8,27 
8,72 
8,40 


7,77 
9,33 
10,23 
9,11 


.Medias 


10,50 

9,82 
10,81 
10,38 

8,34 
8,15 
9,20 
8,36 


8,40 
9,01 
10,32 
9,31 


Medias 


9  horas 

da 
manhS 


73,74 
78,09 
83,38 
79,80 


86,3 
94,9 

87,8 


60,36 
83,21 

81,14 
74,97 


69,79 
71,43 
73,90 
72,37 


73,8 

83,5 
94,3 

84.5 


40.25 
74,33 
03,40 
60,07 


68,33 
69,29 
71,98 
69,87 


72,8 
83,3 
9I,S 
83,3 


33,34 
83,02 
80.03 
73,40 


Medias 


71,29 
72,94 
77,82 
74,02 


76,3 

83,7 
93,7 
83,2 

52,03 
80,93 
73,52 
69.50 


Serenidade  dd  céu 


Medias 


9  horas 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  lioras 
da 
noite 

- 

- 

~ 

- 

9,4 

9,5 

9,9 

— 

2,3 

2,2 

1,3 

— 

3.1 

3,2 

2,8 

— 

5,0 

3,0 

*,'' 

8,8 

7,9 

7,8 

2,3 

1,8 

— 

3,0 

2,9 

3,9 

— 

0,2 

4,4 

4,3 

- 

0,2 

9,6 
2,0 

3,0 

4,9 

8,2 
2,6 
4.3 
3,0 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  ABRIL  DE  186i 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 
Medias 

Chi 

Numero  de  dias  de 

-— 

Nnmei 

0  de  \ 

ezes  de 

va 

Neve 
ou  geada 

cuja  agua 
se  iiiediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Trovões 

Céu  sereno 

Céu  col 

erto 

Claros 

1.'  Década . . . 

2,7 

0 

— 

8 

— 

_ 

— 

— 

2.--> 

4,1 

3 

_ 

0 

_ 

_ 





Porto 

3." 

3,9 

4 

— 

3 

— 

- 

— 

— 

Abril 

3,6 

7 

— 

11 

- 

- 

— 

— 

1.»  Década... 

5,5 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

Guarda 

2.» 
3." 

9,0 
10,0 

6 
6 

0 
0 

1 

3 

1 
1 

1 

2 

2 
4 

17 
13 

2 
2 

Abril 

8,2 

12 

0 

4 

2 

3 

31 

30 

4 

l.'  Década... 

4,1 

1 

0 

0 

1 

2 

12 

2 

0 

Campo  Maior ... 

2.« 
3.-' 

5,3 
0,2 

6 

4 

0 
0 

0 

2 

II 
1 

1 
1 

1 

2 

8 
6 

5 
2 

Abril 

4,9 

11 

0 

2 

2 

4 

15 

10 

7 

1 
LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Frequência  dos  ventos  deduzida  de  três  obserTações 

diárias 

13 

NNE. 

NE. 

ENE. 
0 

E. 

3 

LSE. 

SE. 

II 

SSE. 

s. 
0 

sso. 

so. 
2 

oso. 

0. 
0 

ONO. 

NO. 

N\0. 

Calmas 

l."  Década. . . 

(t 

4 

0 

II 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

Porto 

2." 

1 
0 

1 
0 

2 
0 

II 
0 

0 
2 

0 
0 

II 
0 

1 

1) 

111 

8 

II 
0 

7 
3 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

5 
15 

0 
0 

0 
0 

Abril  ....... 

14 
1 

1 

6 

0 
9 

5 

2 

II 

II 
0 

1 

0 

18 
0 

0 

12 
0 

0 

3 
0 

2 

28 

0 

0 

1."  Década... 

0 

't 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

Guarda 

2.» 

3.-        . 

0 

() 

0 

1 
2 

7 
1 

1 
II 

0 

1 

0 

3 

3 

6 
6 

2 
II 

2 
1 

1 

0 

1 

II 

0 
0 

2 

1 

0 
0 

4 
8 

Abril 

1 
1 

2 

7 

17 

3 
0 

1 
1 

5 

1 

C 
1 

12 

1 

2 

3 

0 

1 

1 
2 

0 

1 

3 

0 

26 

í 

!.•  Década. . . 

1 

1 

1 

1 

6 

4 

3 

Campo  Maior  . . . 

2." 

3.'        .. 

0 
2 

0 
3 

1 

(1 

2 
1) 

3 
1 

II 

1 

4 
0 

3 

1 

1 

(1 
2 

0 

II 

3 
0 

1 
(1 

5 
2 

2 

8 

1 

2 

2 

5 

Abril 

.3 

8 

2 

3 

4 

2 



5 

9 

3 

3 

0 

4 

3 

8 

11) 

7 

10 

XI 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  1)0  MEZ  DE  MAIO  DE  18(ii 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1.°  Década. 


3." 
Maio. 


Guarda. 


1.'  Década  . . 


:í.« 
Maio . 


Campo  Maior  . . . 


l."  Defada .. 


3." 
Maio. . . . 


l'it'ssão 

atiiiospi 

iTJca  em  niilliiiictnis 

Medias 

Máxima 

.MillillKI 

Dilfe- 
reiíra 

Data 

da 

máxima 

Dia 

Data 

da 

miniiiia 

Dia 

9  hor.is 

lia 
Dianliã 

Meio  dia 

3  horas 

A.í 
tarde 

9  lior.is 
da 
noite 

Medias 

732,77 

732,34 

731,88 

— 

732,33 

700,87 

744,23 

16,64 

2 

8 

753,4rj 

733,32 

734,93 

— 

753,24 

738,79 

731,69 

7,10 

13 

16 

73 1,40 

731,38 

731,00 

— 

751,20 

736,00 

746,86 

9,14 

29 

23 

733,13 

732,90 

732,56 

— 

752,89 

700,87 

744,23 
666,77 

16,64 

2 

8 

673,3(5 

673,09 

075,40 

— 

675,53 

682,48 

15,71 

3 

8 

078,41 

078,50 

078,58 

— 

078,52 

680,44 

673,80 

6,64 

13 

11 

C73,23 

075,13 

074,99 

— 

675,12 

678,68 

670,83 

7,83 

29 

2o 

G7G,40 

070,46 

070,32 

- 

676,40 

682,48 

666,77 

13,71 

3 

8 

730,18 

733,1)8 

— 

735,03 

735,93 

742,53 

728,14 

14,39 

2 

8 

738,36 

738,24 

— 

737,94 

738,18 

740,91 

734,29 

6,62 

13 

16 

733,23 

733,03 

— 

734,82 

735,03 

739,12 

731,54 

7,38 

29 

23 

730,60 

730,42 

— 

730,13 

736,38 

742,53 

728,14 

14,39 

2 

8 

(iiianliilailt; 
ilc  cliiiva 

iiiiliimctnis 


17,(1 

8,0 

22,0 

47,0 


22,0 
1 4,0 
33,0 

72,2 


29,7 

2  7 

13,0 

45,9 


l<]va|ioi'a(ão 

t'111 
niillimctiosi 


44,(14 

00,70 

18,32 

153,26 


54,73 

72,00 

04,50 

191,23 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1."  Década. 

2.» 

3.» 

Maio 


Guarda. 


1.»  Década. 


3/ 

Maio. 


Campo  Maior 


1."  Década. 


Maio . . 


Tem |)Ci'a lura  em  graus  ceiílcsimaes 


Medias 

Máxima 
media 

24,92 

Mínima 
media 

Media 

.Máxima 
absoluta 

Miiiima 
absoluta 

DilTe- 

rença 

Data 

da 

máxima 

Dia 

9  lioras 

da 
maiilii 

.Meio  dia 

3  lioras 

da 
tarde 

9  lioras 
da 

19,01 

21,41 

21,89 

— 

15,06 

19,99 

30,4 

13,1 

17,3 

4 

20,38 

22,61 

24,55 

— 

23,53 

15,23 

20,39 

29,3 

10,0 

19,3 

19  e  20 

21,87 

23,.35 

23,67 

— 

25,80 

17,44 

21,62 

30,2 

13,3 

14,9 

21 

20,53 

22,48 

23,38 

— 

23,43 

13,96 
10,4 

20,69 

30,4 
17,0 

10,0 

20,4 
10,1 

4 

12,2 

13,5 

14,0 

_ 

15,3 

12,8 

7,3 

5 

14,6 

16,2 

16,7 

-^ 

17,6 

12,7 

13,2 

21,0 

8,2 

12,8 

17e20 

16,5 

17,6 

17,7 

— 

1S,7 

li, 9 

10,8 

21.0 

11,9 

9,7 

22  e  23 

14,4 

15,8 

10,1 

— 

17,2 

12,7 

14,9 

21,0 

7.3 
8,6 

14,1 

22  e  23 

18,45 

22,36 

— 

17,13 

25,14 

12.29 

18,23 

32,9 

24,3 

4 

21,36 

20,34 

~ 

20,42 

29,51 

13,63 

21,28 

33,3 

0,4 

26,9 

20 

20,70 

24,02 

— 

18,93 

27,98 

14,98 

20,64 

32,4 

13,8 

18,6 

30 

20.24 

24,44 

- 

18,83 

27,54 

13,63 

20,00 

33,3 

0,4 

26,9 

20 

Data 

da 

mínima 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


l.'  Década... 


Porto. 


Guarda 


1."  Década. 


3." 
Maio. 


Campo  Maior. 


1."  Década  . . . 


3.» 
Maio. 


Tensão  do  vapor  atmospherico 
em  millimetros 


Medias 


9  horas 

da 
niaí.hS 

Meio  dia 

3  horas 

da 
tardo 

9  horas 

da 

noite 

10.53 

11,26 

11,13 

— 

11,82 

12,79 

13,40 

— 

13,94 

14,11 

14,74 

— 

12,16 

12,44 

13,14 

— 

8.98 

9.33 

9,32 

_ 

9,48 

10,13 

10,12 

— 

11,28 

11,64 

11,70 

— 

9,91 

10,43 

10,38 

— 

9,71 

9.62 

— 

9,41 

10,17 

9,.33 

— 

9,37 

12,48 

11,93 

— 

11,96 

10,79 

10,36 

- 

10,23 

Medias 


10,98 
12,67 
14,26 
12,69 


9,28 
9,91 
11,34 
10,24 


9,38 
9,69 
12,12 
10,46 


Humidade  relativa, 
e.stado  de  saluraçã(i  =  100 


9  hora 

da 
manhã 


66,88 
69,48 
74,48 
70,42 


73,0 
80,0 
79,3 


62,52 
53,60 
70,48 
62,20 


Medias 

3  horas 

da 

tarde 


62,29 
63,32 
67,36 
65,20 


80,2 
73,2 
77,5 
77.0 


52,44 
38,23 
33,98 

48,22 


58,79 
61,39 
68,73 
63,16 


77,1 
71,4 
77,7 
73.4 


63.44 
52,52 
74,18 
64,05 


Serenidade  do  céu 


Medias 


62,63 
03.46 
70.20 
00,20 


8,00 
7,32 
7,84 
7.72 


00.13 
48,12 
06,21 
58,13 


4.0 
7,3 
2,6 
4,6 


Medias 

3  hora 
da 
tarde 


4,6 
6,4 
2,0 
4.3 


4,0 


2,9 
4.8 


3,4 
S.8 
2,0 
3.7 


4.2 
6.4 


4.4 


6,9  3,0 

8,0  7,6 

5,3  3,6 

0,7  3.4 


XII 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  MAIO  DE  1864 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  JIEZ 

Ozone 

Medias 

Numero  de  dias  de 

Numero  de  vezes  de 

Chuva 
cuja  agua 
se  mediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Xeve 
ou  geada 

Trovões 

Céu  sereno 

Céu  coberto 

Claros 

l .'  Década . . . 

3,1 

2 

— 

3 

— 

0 

— 

— 

—       ; 

Porto 

2.-' 
3.» 

2,6 
3,4 

1 
3 

— 

3 
1 

— 

0 
1 

— 

I 

— 

Maio 

3,0 

6 

- 

7 

— 

1 

— 

— 

— 

1.»  Década. . . 

8.0 

5 

0 

0 

0 

3 

9 

lo 

0 

Guarda 

2.» 
3.» 

0.0 
7,0 

3 
6 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

4 

8 

4 
1 

0 
14 

0 

0         1 

Maio 

7,2 

li 

1 

1 

0 

13 

14 

29 

0 

1/  Década. . . 

4,3 

3 

0 

0 

0 

1 

3 

6 

2 

Campo  Maior  . . . 

2  «         „ 
3.» 

3,9 
3,9 

2 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
3 

5 

0 

0 
2 

0 
3 

Maio 

4.1 

8 

0 

0 

0 

3 

8 

8 

3 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Frequência  dos  >eiilos  dei 

uzida  de  três  observações  diárias 

^^^^ 

^^^ 

N. 
3 

NXE. 

.\E. 

3 

E.NE. 

E. 

5 

ESE. 

SE. 

0 

SSE. 

s. 
7 

sso. 

so. 

oso. 
0 

0. 

2 

ONO. 

NO. 

5 

NNO. 

Calmas 

1."  Década. . . 

0 

0 

0 

0 

1         3 

1 

0 

0 

Porto 

2..         . 

3 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

1 

I 

0         1 

0 

3 

0 

16 

1 

0 

3.» 

1 

0 

:) 

0 

2 

0 

2 

0 

7 

0         3 

0 

6 

1 

6 

0 

0 

Maio 

7 
0 

1 

G 

0 

10 
0 

0 

2 
1 

1 

lo 

6 

1         9 
3         1 

0 

li 

0 

2 

27 
2 

1 

0 

l.'  Década.. . 

0 

0 

9 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

Guarda 

2.»         u 
3.' 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 
0 

6 
2 

2 
0 

1 

0 

0 
4 

4 

0 
1 

0 
4 

0 
0 

2 
0 

1 
0 

2 

1 

0 

10 

Maio 

0 

1 

0 

-i 

9 

8 
1 

2 

2 
3 

5 

13 

2 

4 
0 

3 

1 

1 

0 

2 
0 

2 

11 

3 

1 

23 

1.'  Década... 

3 

4 

i) 

0 

2 

2 

0 

0 

3 

Campo  Maior  . . . 

2.-^ 
1  3.-          .. 

2 
1 

2 
0 

4 

1 

8 
0 

1 
2 

6 

2 

2 
2 

0 

1 

0 
2 

0 
1 

0 
1 

0 

2 

0 
0 

2 
3 

2 
10 

1 

3 

0 
2 

Maio 

4 

.T 

9 

lo 

4 

8 

7 

3 

4 

1 

2 

4 

0 

3 

lo 

4 

3 

XIII 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JUNHO  DE  ISOV 


LOCAI.IDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


1."  Década. 


Junho. 


Guarda. 


1.'  Década  .. 


Junlin. 


l."  Década . 


Campo  Maior  . . .   '  . 


Junho. . . 


Pressão 

.itniospherica  riii 

mi  III  melros 

MciHas 

Data 

da 

maxiiiia 

Dia 

Data 

9  horas 
da 

Meio  dia 

3  horas 

da 
tarde 

9  hor.is 
ila 

.Medias 

Máxima 

.Miiiiina 

Diffo- 

reiíça 

miiiiiua 
Dia 

735,27 

733,33 

735.21 

— 

733,28 

761,99 

747,53 

14,46 

10 

1 

736,45 

736,13 

735,93 

— 

756,18 

761,74 

747,81 

13,93 

16 

12 

736, 98 

736,73 

736,01 

— 

756,58 

758,74 

733,39 

3,15 

21 

27 

736,23 

736,08 

733,72 

— 

736,01 

761,99 

747,53 

14,46 
11,09 

10 

1 

677,38 

677,59 

677,43 

— 

677,47 

682,53 

671,46 

10 

1 

678,()4 

678,82 

678,73 

— 

678,74 

684,33 

669,63 

14,92 

17 

13 

681,11 

681,08 

681,10 

- 

681,10 

682,76 

678,70 

4,06 

21 

27 

679,04 

679,16 

679,09 

— 

679,10 

684,53 

609,63 

14,92 
9,92 

17 

13 

738,33 

738,28 

— 

738,64 

738,48 

743,20 

733,28 

10 

3 

738,39 

738,18 

— 

738,06 

738,28 

743,71 

730,01 

13,70 

17 

12 

739,37 

738,91 

— 

738,62 

738,97 

741,10 

736,70 

4,40 

29 

27 

738,83 

738,46 

— 

738.44 

738,38 

743,71 

730,01 

13,70 

17 

12 

Quantidade 
de  cliiiva 
em        I 
milliiiíetros 

Tolil 


54,0 
2,0 
0,0 

36,0 


51,6 
0,6 
0,0 

52,2 


22,4 
1,3 
4,6 

28,3 


Evaporação 

em 
inillimetros 

ToUil 


39,28 

63,00 

99,14 

203,42 


38,50 
99,75 
142,50 

300,75 


LOCALIDADES 


Porto. 


DÉCADAS 
E  MEZ 


1."  Década. . 
2."          » 
S.- 
Junho  


Guarda. 


1."  Década. 


3.= 
Junho. 


1."  Década. 


Campo  Maior  •  •  •   \  , 


3.» 
Junho . 


Temiieratiira  em  graus  centesimaes 


Medias 

9  horas 
(la 

Máxima 
media 

Minima 
media 

Medias 

Máxima 

aljsoluta 

'Minima 
aljsoluta 

DiíTe- 

rença 

Data 

da 

máxima 

0  horas 
da 

.Meio  dia 

3  horas 
.la 

manha 

tarde 

no.le 

Dia 

18,96 

20,46 

21,50 

— 

22,30 

13.22 

18,79 

24,0 

14,0 

10,0 

2 

19,.38 

21,92 

22.92 

— 

24,24 

14,77 

19,50 

30,7 

11,2 

19,5 

19 

23,27 

28,03 

30,27 

— 

31,72 

20,70 

20,21 

33,8 

15,2 

18,6 

28 

21,20 

23,48 

24,90 

— 

26,11 

16,90 

21,50 

33,8 

11,2 

22,6 

28 

13,3 

14.2 

14,5 

— 

13,40 

11,30 

13,35 

16.5 

9,9 

6.6 

3 

15,3 

16.7 

17,4 

— 

18,39 

1.3,30 

16,04 

24,4 

10,6 

13,8 

20 

20,5 

22,1 

23,0 

— 

24,20 

18,10 

21,13 

26.1 

15,0 

10,5 

23 

16,4 

17,7 

18,3 

- 

19,40 

14,30 

16,83 

2i3,l 

9,9 

16,2 

23 

19,58 

23,68 

— 

17,40 

20,03 

13,21 

19,06 

2-!,8 

11,1 

17.7 

10 

24,46 

29,18 

— 

21,99 

32,19 

14,50 

23,28 

40.3 

9,3 

30,8 

20 

30,74 

33,77 

— 

20,23 

38,83 

19,43 

28,81 

41,0 

15,2 

26,4 

21 

24,93 

29,.34 

- 

21,87 

32.36 

15,71 

23,72 

41,6 

9,5 

32,1 

21 

Data 

da 

minimal 


10 


13 


LOC.VLIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto. 


Guarda 


Campo  .Maior. . . . 


1.»  Década... 

2."         » 

3.» 

Junho 

1."  Década. . . 

2.»  » 

3.' 

Junho 

1."  Decaila  . . . 

2  '  » 

3.» 

Junho 


Tensão  do  vapor  atniosjilierico 
em  millimetros 


Medias 


da 
manhrí 


12.49 
12.05 
12.66 
12,40 


9,99 
10.31 
11,49 
lO.OO 


10,84 
in.2:; 
10,98 
10,08 


Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  lior.as 

da 

noite 

12,88 

13,32 

— 

13,14 

13,78 

— 

14,29 

13,36 

— 

13,44 

14,22 

— 

10.38 

10,34 

_ 

10,08 

10,74 

— 

11,76 

11,41 

— 

10,94 

10,83 

- 

10,72 

— 

10,60 

9,01 

— 

10,42 

9,71 

— 

10,.50 

9,81 

- 

10,31 

Medias 


12,90 
12.99 
14,17 
13,35 

10,24 
10.58 
11,33 
10,79 


10,72 

9,89 
10,40 
10,34 


lliiniidaile  relativa, 
estado  de  saluração  =  'IOO 


Medias 


79,10 
72,81 
57,99 
69,97 


87,3 
78.3 
62,3 
76,0 


03,11 

46.67 
34,31 
48,70 


Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

74,20 

71,79 

— 

09.85 

08,01 

— 

52,98 

51,28 

— 

65,08 

03,09 

— 

85,9 

83,0 

— 

74,2 

71,5 

— 

58,1 

53,2 

— 

72,7 

69,2 

— 

30,82 

— 

71.86 

31,90 

— 

55.51 

23.13 

— 

42.82 

33,28 

- 

36,73 

Medias 


75,03 
70.22 
54.08 
66,44 


83,4 
74,7 
37,9 

72,7 


02,59 
44,09 
33,Í2 
40,90 


Serenidade  do  céu 


9  lioras 

da 
manhã 

Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
noile 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

3.4 

3,6 

3,9 

— 

6,0 

6,6 

6.3 

— 

8,5 

8.1 

7,4 

— 

6,0 

6.1 

3,9 

~ 

3,8 

4,0 

— 

7,7 

8,3 

6,3 

— 

7,8 

8,9 

8.2 

— 

7.9 

7,7 

6.2 

- 

7,8 

3,fi 
6,4 
8,0 
6,0 

S,8 
7,3 
8,3 

7,2 


XIV 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JUNHO  DE  1864 

LOCAT.TBADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 
Medias 

Numero  d 

p  dias  de 

Numero  de  vezes  de 

Chuva 

Neve 
ou  geada 

cuja  agua 
se  mediu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Trovões 

Céu  sereno 

Céu  coberto 

Claros 

l.'  Década  . . . 

3,8 

4 

— 

0 

— 

0 

— 

— 

— 

Porto 

1-          .. 
3..         . 

2,7 
1,8 

1 
0 

— 

4 
4 

— 

0 

— 

— 

— 

Junho 

2,8 

3 

— 

8 

- 

0 

— 

— 

— 

i.'  Década. . . 

10,0 

0 

0 

1 

2 

4 

1 

9 

0 

Guarda 

2.» 

8,.5 
4,5 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

1 

2 

13 

18 

6 

4 

0 
0 

Junho 

7,7 

6 

0 

1 

3 

7 

32 

19 

0 

1.'  Década. .. 

4,3 

4 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

1 

Campo  Maior  ... 
1 

2.» 

3.»         . 

3,6 

2,8 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

5 

5 

0 
0 

2 
0 

Junho 

3,6 

6 

0 

0 

0 

3 

13 

0 

3 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Frequência  dos  Tentos  deduzida  de  três  obserTações  diárias 

■ 

^^^^ 

2 

NNE. 
0 

.NE. 

ENE. 
0 

E. 

1 

ESE. 

SE. 

0 

SSE. 

s. 
2 

sso. 

ao. 
6 

OSO^ 

0 

0. 

3 

ONO. 

NO. 
15 

NNO. 

Calmas 

l.'  Década. . . 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

Porto 

2.»          , 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

19 

1 

0 

X'        . 

S 

0 

5 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

Junho 

14 
1 

0 

5 

0 

7 
0 

0 

(1 

1 

1 

2 

3 
5 

0 

7 
2 

0 

4 
1 

0 

48 

1 

0 

1.»  Década.. . 

1) 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

7 

3 

2 

Guarda 

2.' 
3.' 

3 

0 

0 
0 

0 

0 
3 

0 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

1 
1 

8 
2 

7 
(1 

9 
6 

Junho 

4 
2 

0 

o 

3 
0 

13 
1 

0 

0 

1 
1 

2 

5 
0 

0 

2 
2 

2 

3 
3 

6 

2 

17 
12 

10 
1 

17 

1."  Década. .. 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

Campo  Maior  . . . 

2.-        .. 
3.^        .. 

5 

1 

0 

ij 

0 

4 

1) 
2 

1 

0 

2 
4 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 
0 

8 
3 

4 
3 

0 
2 

Junho 

lá 

1 

10 

4 

3 

1 

7 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

4 

23 

8 

3 

XV 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSEUVACUES  DO  MEZ  DE  JULHO  DE  18(i4 


LOCAUDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Guarda. 


1.*  Década. 

2.* 

3.» 

Julho 


Campo  Maior 


1.'  Década . . 


3.' 
Julho . 


Pressão 

atmnspL 

eriça  em 

niillimetros 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Di  (Te- 
rei ira 

Data 

da 

máxima 

Dia 

Data 

da 

minima 

Dia 

9  horas 

da 
m.inb.n 

Melodia 

.1  horas 

da 

tarde 

9  horas 

da 
noite 

Medias 

734,06 

754,13 

753,79 

753,99 

757,12 

751,18 

5,94 

3 

9 

75õ.')0 

735,94 

755,61 

— 

755,82 

759,91 

733,31 

6,00 

17 

14 

756,0i 

735,88 

755,39 

— 

755,77 

758,06 

732,83 

5,23 

30 

27 

733,36 

755,34 

754,94 

— 

755,21 

759,91 

731,18 

8,73 

17 

9 

677,38 

677,46 

677,37 

— 

677,40 

679,63 

673,86 

5.79 

1 

9 

678,50 

678,56 

678,37 

— 

678,48 

680,83 

675,96 

4,87 

17 

11 

679,67 

679,96 

680,68 

— 

680,10 

683,44 

670,88 

6,50 

31 

27 

t)78,52 

678,66 

678,81 

— 

678,66 

683,44 

673,86 

9,38 

31 

9 

737,04 

736,77 

— 

736,41 

736,74 

739,15 

734,07 

5,08 

6 

9 

738,84 

738,52 

— 

738,30 

738,33 

742,72 

733,87 

6,85 

17 

13 

738,42 

737,93 

— 

737,00 

737.98 

741,01 

734,53 

6,48 

31 

27 

738,10 

737,74 

— 

737,43 

737,76 

742,72 

734,07 

8,65 

17 

9 

Quantidade 
de  cliiiva 

em 
millimelros 


0,0 
0,0 
0,0 
0,0 


3,0 

2,0 
0.0 
5,0 


0.0 
0,0 
0,0 
0,0 


Evaporação 

em 
millimetros 


88,16 

61.00 

104,04 

233,80 


138,2 
10:í,3 
141,2 

384,7 


LOCALIDADES 


Porto . 


DÉCADAS 
E  MEZ 


1.'  Década. . . 


3." 
Julho  . 


Guarda. 


1."  Década. 
2." 


Julho  . 


Campo  Maior  . . . 


1.'  Década. 


S.- 
Julho 


Temperatura  em  grans  centcsimaes 


Media.s 


9  horas 

da 
manhã 


19,83 
20,94 
23,00 
21,31 


21,0 
16,3 

20,8 
19,4 


24,98 
23,73 
29,25 
25,99 


Meio  dia 


21,22 
22,30 
23,32 
23,02 


22,5 
18,0 
22  5 
21,0 


31,14 

28,78 
36,18 
32,03 


tarde 


22,48 
22,70 
26,38 
23,94 


23,1 

18,8 
23,4 
21,8 


23,56 
21,53 
27,30 
24,13 


Máxima 
media 


25,03 
23,30 
27,64 
25,46 


24  22 
19,82 
24,32 
22,91 


34,29 
31,40 
39,05 
34,91 


Mínima 
media 


17,23 
10,70 
18,07 
17,30 


19,00 
14,10 
19,10 
17,40 


15,58 
14,33 
18,20 
16,04 


Medias 


21,13 

20,10 
22,85 
21,41 


21,61 
10,90 
21,81 
20,15 


24,60 
22,75 

28,43 
23,27 


Máxima 
absoluta 


32,1 

28,4 
33,0 
35,0 


26,6 
22,6 

27,0 
27,0 


39,0 
37,2 
42,9 
42,9 


Mínima 
absoluta 


15,4 
14,4 
10,0 
14,4 


10,4 
11,7 
14,7 
11,7 


12,3 
12,4 
14,0 
12,3 


Diffe- 
rença 


16,7 
14,0 
19,0 
20,0 


10,2 
10,9 
12,3 
13,3 

26,7 
24,8 
28,3 
30,0 


Data 

da 
máxima 


1 

19e20 
31 
31 


Data 

da 
minima 


LOCALIDADES 


DÉCADAS 
E  MEZ 


Porto . 


I .°  Década . 


3.» 
Julho  . 


Guarda 


1."  Década. . 


3.» 
Julho  . 


Campo  Maior. . . 


!.•  Década. 

2.» 

3." 

Juiho 


Tensão  do  vapor  atraospherico 
em  millimetros 


Medias 


13,44 
13,62 
14,09 
13,73 


11,51 
10,37 
11,91 
11,26 


10,08 
10,75 
11,41 
10,93 


13,72 
14,89 
14,65 
14,43 


11,12 
10,46 
11,83 
11,14 


9,19 
10,16 
10,33 

9,90 


14,01 
15,36 
14,69 
14,69 


11,21 
10,50 
11,63 
11,11 


9,47 
10,10 
9,78 
9,80 


13,72 
14,02 
14,48 
14,28 


11,28 
10,44 
11,80 
11,17 


9,78 
10,30 
10,51 
10,22 


Humidade  relativa, 
estado  de  satura(ão=100 


Medias 


9  horas 

da 
maiiliã 

Meio  dia 

3  horas 
da 
tarde 

9  horas 
da 
noite 

79,32 

74,09 

71,00 

— 

77,18 

75,83 

70,09 

— 

72,11 

65,21 

60,02 

— 

70,07 

71,50 

08,70 

— 

00,5 

52,7 

52,1 

_ 

73,0 

08,2 

03,4 

— 

63,7 

56,6 

33,0 

— 

65,7 

39,2 

56,2 

- 

40,60 

29,13 

— 

43,20 

50,49 

35,84 

— 

54,45 

39,05 

24,63 

— 

38,08 

43,38 

29,87 

- 

45,91 

74,82 
70,37 
03,78 
72,11 


53,1 

08,2 
37,7 
00,3 


40,31 
40,93 
33,92 
40,39 


Serenidade  An  cén 


9  horas 

da 
manhã 


5,7 
0,8 
9,4 
7,3 


8,0 
8,1 
9,4 


Moio  d^a 


3  horas  9  horas 

da  da 

tarde      noite 


5,7 
5,1 
9,9 
6,9 


7,6 
6,7 
9,0 


6,4 
i,6 
9,1 
6,7 


8,6 
9,4 
9,5 
9,2 


5,9 
5,5 
9,5 
7,0 


8,1 
8,1 

9,3 
8,5 


XVI 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JULHO  DE  1864 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Ozone 

Medias 

Chu 

cuja  a 
se  1116 

Numero  de  dias  de 

ões 

Numero  de  vezes  de 

va 

gua 
diu 

Saraiva 

Nevoeiros 

Neve 
ou  geada 

Trov 

Céu  sereno 

Céu  coberto 

Claros 

i.'  Década  . . . 

3,8 

0 

_ 

0 

_ 

0 

— 

— 

.      — 

Porto 

2.»         u 
3.« 

3,7 

2,8 

0 
0 

— 

0 
3 

— 

0 
0 

I 

— 

— • 

Julho 

3,4 

0 

— 

3 

— 

c 

— 

— 

— 

1.»  Década.. . 

3,5 

1 

0 

1 

0 

c 

14 

H 

0 

Guarda 

2.»         » 
3.»          . 

8,0 
5,0 

1 

0 

0 
0 

1 

0 

4 
1 

2 

5 

2G 

3 
0 

1 

0 

Julho 

5,5 

2 

0 

2 

5 

s 

45 

14 

1 

1."  Década. . . 

3,3 

0 

0 

0 

0 

10 

1 

0 

Caaipo  Maior  . . . 

2."         » 
3.»         .. 

4,1 
3,0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9 

20 

1) 
0 

0 
0 

Julho 

3,5 

0 

0 

0 

0 

39 

1 

0 

LOCALIDADES 

DÉCADAS 
E  MEZ 

Frequência  dos  ventos  deduzida  de  três  obsei-vafões  diárias 

■ 

N. 
1 

N.NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

3 

ESE. 

SE. 

0 

SSE. 

s. 
2 

sso.     so. 
0        14 

OSO. 

0. 
3 

ONO. 

NO. 

6 

NNO. 

Climas 

1."  Década.. . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

Porto 

2."          > 

2 
6 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
II 

0          4 
0          1 

0 
0 

6 

1 
0 

13 
14 

0 
5 

0 
0 

Julho 

9 
0 

() 

3 

0 

G 
0 

0 

0 
(1 

0 

4 
G 

0        19 

0 

12 
1 

1 

33 
6 

6 

0 

1.'  Década. . . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

12 

2..          . 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

0 

2 

4 

G 

5 

2 

Guarda 

3..          . 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

13 

2 

10 

Julho 

1 

0 

0 

7 

4 

0 
0 

0 

0 

2 

0 

9 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

4 
2 

10 

25 

ii 

7 

24 

1.'  Década  . . . 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

12 

0 

1 

Campo  Maior  . . . 

2..-         . 
3.' 

0 
0 

1 

0 

1 

3 

1 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
4 

0 

0 

0 
1 

2 
1 

2 
0 

3 
0 

1 

0 

"i 
9 

li 
10 

0 
2 

0 
1 

1 

Julho 

0 

1 

4 

2 

0 

2 

6 

0 

1 

3 

2 

G 

3 

26 

33 

2 

2 

Posto  meteorológico  do  Porto — Dirigido  pelo  professor  Pedro 
Augosto  Dias.  E.stá  estabelecido  no  edifício  da  escola  medicn-ci- 
rurgiia. 

Altitude  da  liiia  ilu  barómetro 8't,H  iiii'tios. 

Posto  da  Guarda — Dirigido  pelo  engerilicirii  António  Casimiro 
de  Figueiredo,  director  das  obras  publicas  do  dislricto. 

Altitude  da  tina  do  baruinetio 98á,0  metros. 

Posto  de  Campo  Maior  —  Dirigido  pi'l(j  doutor  Antunio  Maiia 
Rodrigues  dos  Santos. 
Altitude  da  tina  do  barómetro 28íá,'i  metros. 


A.S  temperaturas  medias  de  Campo  Maior  .são  deduzidas  das 
observadas  ás  5)  da  manliã,  !)  da  tioitc,  máximas  e  mínimas.  As 
temperaturas  medias  do  Porto  <■  da  Cuarda  são  as  semi-sommas 
das  ma.ximas  e  mínimas. 

As  medias  da  pressão  atmospherica,  da  Icn.são  do  vaiior,  da 


humidade  relativa  e  serenidade  do  céu,  bem  como  o  numero  de 
vezes  de  céu  sereno,  céu  coberto  e  claros,  são  os  resultados  das 
três  observações  diárias. 
Cada  posto  é  munido  dos  seguintes  instrumentos: 
Barómetro  de  escala  métrica  da  construcção  de  Ailie,  aferido 

l)e\o  padrão  do  observatório  do  Infante  I).  Luiz. 
Psyciírometro  di;  Augusto. 

Tliermometro  de  ma.xima  do  .syslema  de  Negretti  e  Zambra. 
Tliciinometro  de  mínima  de  Hullierfonl. 
Udometro  de  Babinet. 
Anemómetro  de  llobinson. 
Vaporimclro. 

()/.(»nom('li'o  dl'  .lame  (de  Sédan). 
Todos  os  tliermometros  são  de  (iscala  centigrada,  c  estão  afe- 
ridos \H'\n  pnilrno  do  observatório. 

As  deducções  psycbrometricas,  e  as  reducções  das  alturas  ba- 
romelricas  à  temperatura  O"  ús^  escala  centigrada,  são  feitas  em- 
pregando as  mesmas  tábuas,  de  que  o  observatório  usa. 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA 


EM  MILLWETROS 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

AGOSTO 
1864 

BAROGRAPHO 

1.^ 

2_a 

3.' 

•i.^ 

li.^ 

6.-^ 

7." 

8.» 

9.=^ 

•10.» 

■H.'" 

Meio  dia 

1.' 

2.» 

1 

756,6 

756,3 

756,1 

733,9 

733,9 

736,0 

736,2 

756,6 

756,5 

756,5 

756,4 

733,8 

753,0 

733,5 

2 

54,8 

34,6 

54,6 

54,4 

34,4 

34,3 

54,4 

54,1 

54,0 

53,9 

53,9 

53,6 

33,3 

33,0 

3 

52,6 

52,3 

52,1 

51,9 

31.9 

32,4 

32,9 

33,2 

53,3 

53,2 

33,1 

53,2 

33.0 

53,0 

4 

53,5 

53,3 

53,5 

53,5 

53,7 

53,9 

34,8 

53,1 

55,2 

55,3 

53,5 

55,6 

55.0 

55,4 

3 

56.1 

56.1 

36.1 

56,0 

56,0 

50,1 

56,3 

50,0 

56,6 

56,7 

56,9 

50,9 

30,3 

36.3 

C 

56,8 

36,7 

36,5 

56,3 

36,2 

36,1 

56,3 

56,3 

36,3 

36.3 

56.2 

33,8 

33,3 

55,1 

7 

54,4 

54.0 

33,6 

53,3 

33,3 

53,3 

53,5 

53,6 

53,6 

53,6 

53,6 

33,6 

32,8 

52,0 

8 

31,3 

51.2 

31.0 

31,0 

31,4 

51,8 

52,2 

52,1 

52,1 

52,3 

32,1 

31.7 

31,4 

31.1 

9 

31,8 

51,7 

32,1 

52,7 

33,3 

33.4 

53,5 

34,3 

54,7 

34,8 

53,2 

53.1 

33,1 

53,0 

10 

56,1 

36,1 

36,1 

36,1 

36,3 

36,7 

37,3 

37,3 

57,6 

37.6 

57,6 

37,4 

37,2 

30,7 

i[ 

736,1 

756,0 

733,9 

733,9 

733,9 

736,0 

756,0 

733,9 

753,8 

733,8 

733,6 

733,1 

753,0 

734,0 

12 

33,6 

53,6 

33,4 

53,3 

53,1 

53,3 

53,6 

53,9 

54,2 

54,3 

54,2 

54,1 

54,0 

53,8 

1.1 

54,2 

5i,l 

34.1 

34,0 

54,0 

34,2 

34,4 

34,8 

54,8 

54,3 

54,3 

54,3 

34,3 

53,6 

li 

32,3 

52,1 

31,7 

51,5 

31,4 

51,7 

52,1 

32,4 

32,2 

32,2 

32,0 

51,6 

31.3 

51,1 

ir, 

51,3 

51,3 

51,2 

51,2 

31,1 

31,6 

52,1 

32,6 

52,6 

52,6 

52,6 

52.4 

32.4 

52,3 

10 

33,8 

33,7 

53,8 

33,8 

34,3 

34,3 

54,7 

33,0 

53,3 

33,5 

53,3 

53,5 

33.3 

53,5 

17 

37,2 

37,0 

30,8 

36,7 

36,7 

36,8 

56,9 

36,9 

57,0 

37,0 

56,7 

50,3 

50.3 

30,3 

18 

33,3 

33,0 

54,7 

54,0 

34,0 

34,8 

34,8 

54,8 

34,7 

34,7 

34,6 

34,2 

33.6 

33,;í 

11) 

31,8 

31,3 

31,4 

31,2 

31,3 

31,2 

51,2 

51,2 

51,2 

51,2 

31,1 

31,1 

31.0 

30.8 

20 

31,9 

31,9 

31.8 

31,7 

31,6 

31.9 

31,9 

32,3 

32.3 

52.3 

32,3 

32.4 

32,2 

32.0 

21 

751,4 

751,2 

750,6 

730,6 

7:í(),6 

730,7 

731,0 

731,5 

750,6 

731,4 

731,4 

730,1 

730,1 

719.3 

22 

48.1 

47,7 

47.4 

46,6 

46,3 

40,1 

46,6 

46,9 

47,3 

47,0 

48,0 

48,5 

48,8 

49,0 

2:t 

31,4 

31,1 

31,3 

31,6 

31,9 

32,5 

52,8 

53,3 

53,7 

33,8 

54,0 

54,1 

34,1 

34.0 

n 

34.8 

34,7 

34.7 

34,7 

34,9 

33,2 

33,3 

33,0 

53.7 

53,7 

53,6 

53.2 

33,1 

34.8 

'ir, 

;j3.l 

33.0 

33,1 

33,1 

.■.3,1 

33,3 

33,8 

30,0 

56,0 

36,2 

36,2 

35,9 

33..S 

33.3 

2(i 

33,9 

33.9 

33,!t 

33,9 

.•16. 1 

36,6 

56,8 

37,0 

37.4 

37,7 

57,6 

37.4 

37.2 

36,6 

27 

36,3 

36.0 

.M.9 

33,8 

33,K 

,30,0 

56.3 

36,3 

36.7 

36.7 

56,4 

33,8 

33,7 

33,0 

28 

34,4 

3  'i  .2 

34,0 

33,8 

."ili.K 

33,9 

53,9 

34,1 

54,3 

54,3 

54,3 

33,7 

3.3,3 

33.2 

211 

33, K 

33.H 

33,8 

33,8 

.3.3,8 

34,1 

54,3 

54,6 

55,0 

55,0 

33,0 

34,0 

34.6 

34,1 

.■to 

3.'),.'» 

.•.3.4 

33,3 

33,2 

33.3 

33,7 

33.8 

56,1 

50,3 

50,3 

36,3 

30,1 

.36.0 

;;;;.9 

.M 

.■i(i.l 

.'iC.I 

36,2 

36,4 

36,8 

37,2 

37,3 

57,8 

58,2 

38.3 

38,2 

57,7 

57,3 

37.4 

Mv. 

754,40 

734,25 

754,17 

73'i.i:; 

734,26 

734,42 

734.76 

734,94 

734,99 

733,02 

733,05 

73i,87 

73'i,(')0 

73'i.31 

Sliilias  (las  \    ^ 
(If  fadas  .1 

733,75 

753,62 

753,48 

733,;)9 

753,42 

733,00 

733,77 

753,98 

754,03 

754,01 

733,91 

733,72 

733,38 

733,33 

753,99 

733,76 

733,67 

753,59 

733,07 

733,93 

734,20 

734,49 

754,03 

734,81 

734,81 

734,40 

7.34,40 

734,07 

lldlias  ilij  IIII7.  .  .  . 

754,01 

7.33,87 

753,77 

753,70 

7:;3,77 

733,98 

734,24 

734,47 

754,30 

754,62 

754,60 

734,33 

73'i,2() 

73.1,91 

XIX 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAllOGRAPIIO 

AÍJOSTíJ 

3.^ 

7ô;í,3 

í.' 

i).' 

0.' 

/.■' 

s.-'* 

!)." 

10.' 

11.' 

753,8 

Meia 

noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absointa 

Va- 
riação 

1864 

733,3 

733,4 

733,4 

755,4 

753,6 

733,9 

753,8 

733,2 

755,88 

756,6 

735,2 

1,4 

1 

5-2,9 

52,9 

32,8 

52,4 

52,3 

32,9 

33,1 

53,2 

52,9 

32,7 

53,57 

54,8 

52,4 

2,4 

2 

oi>,9 

52,9 

52,9 

33,0 

33,0 

33.4 

33,3 

53,3 

33,3 

53,3 

52,92 

53,3 

51,9 

1,6 

3 

.')."),  i 

33.3 

53.3 

53,5 

55,7 

36,0 

36,1 

56.2 

36,2 

36,1 

53,08 

56,2 

53.5 

2,7 

4 

o0,2 

36,2 

36,2 

56,2 

56,4 

36,7 

57.1 

57,0 

57,0 

56,9 

50,47 

57,1 

56,0 

1,1 

5 

iii,7 

54,6 

34.4 

54,4 

54.4 

54,5 

34.7 

34,6 

3i,6 

54,6 

55,49 

56,8 

34,4 

2,4 

6 

31,7 

31,3 

31,2 

31,2 

31,2 

31,5 

31.7 

51,7 

51.4 

31.4 

52,60 

54,4 

51.2 

3,2 

7 

50,8 

30,7 

30,7 

50,7 

30.8 

51,9 

31,8 

51,9 

51,9 

51,9 

31,49 

52,3 

50.7 

1,6 

X 

5i,9 

3i,8 

34,7 

54,8 

55,3 

53,9 

56,3 

36,4 

56,4 

56,2 

34,31 

36,4 

51,7 

4,7 

1) 

36,4 

56,2 

56,2 

36,3 

36,4 

56,7 

56,8 

50,6 

56,5 

56,2 

56,69 

57,0 

36,1 

1.3 

10 

73i,2 

734.0 

733,9 

733,3 

753,3 

753,7 

733,8 

733,7 

733.7 

753,6 

734,88 

756,1 

733.3 

2,6 

11 

3:3,7 

33,7 

53,6 

33,9 

34,2 

54,4 

54,9 

54,9 

34,8 

54,4 

53,93 

34,9 

53,1 

1,8 

12 

33,2 

53,1 

32,3 

52,5 

32,8 

33,2 

53,3 

53,2 

53,2 

53,0 

33,74 

34,8 

52,5 

2,3 

13 

50,5 

30,4 

30,3 

50.3 

50.4 

30,9 

51.2 

31,1 

51,3 

51,3 

51,38 

52,4 

50,3 

2,1 

14 

52.2 

52,2 

52,2 

32,2 

52,2 

53,2 

33,6 

53,8 

54,1 

34.1 

52.38 

34,1 

51.1 

3,0 

13 

33,3 

33,6 

53,7 

55,8 

56,2 

56,5 

36,9 

37,2 

57,6 

37,3 

33,47 

57,6 

53,7 

3.9 

16 

50,1 

53.7 

53,7 

33,7 

53,7 

33.8 

36,0 

53,9 

55,8 

53.3 

36,37 

57.2 

33,5 

1,7 

17 

33,0 

32,9 

32.9 

32,8 

52,9 

52,9 

32.9 

32,7 

32,5 

52,2 

53,81 

55,3 

52,2 

3,1 

18 

30.8 

30.8 

30,8 

30.8 

51,0 

51,4 

32.0 

52,0 

52.0 

51,9 

31,28 

52,0 

50,8 

1,2 

19 

31.G 

31,6 

31,6 

31,6 

31,9 

32,0 

32.1 

52,0 

31,9 

51.8 

31,94 

52,4 

51,6 

0.8 

20 

749,3 

719,4 

749,4 

749,3 

730.0 

730,2 

730.2 

749,8 

749,3 

748,8 

730,26 

751,5 

748,8 

2.7 

21 

49,2 

49,3 

49,5 

49,9 

30,3 

30,8 

31.3 

31,3 

51.4 

51,4 

48,72 

51,4 

46,1 

5.3 

22 

34.0 

54,1 

54,0 

53,9 

54,0 

54,4 

54,7 

34,8 

34.9 

34,9 

33,49 

54,9 

51,4 

3,5 

23 

34,9 

54,9 

34,9 

54,7 

5i,8 

33,0 

53,1 

33,1 

55,3 

33.3 

33,09 

55,7 

54,7 

1,0 

24 

5i,9 

5i,9 

34,9 

53.0 

33,2 

33,7 

55,9 

33,9 

55,9 

35,9 

53,50 

56,2 

54,9 

1,3 

23 

36,3 

56,4 

56,4 

36.4 

56,4 

56,5 

36,8 

36,6 

36,3 

36,4 

55,62 

57,7 

55.9 

1,8 

26 

54,6 

54,4 

34,4 

34,3 

34,4 

34,6 

34.9 

34,8 

54,8 

5Í.6 

33,45 

56,7 

34.3 

2,4 

27 

32,9 

33,1 

33,1 

53,3 

33,4 

53,7 

54,0 

54,1 

54,1 

33.9 

53,79 

54,4 

32.9 

1,5 

28 

34,1 

54,1 

34,1 

54,2 

54,4 

54,8 

33,1 

53,3 

55,5 

55.3 

54,46 

65,5 

33,8 

1,7 

29 

35,7 

53,7 

35,5 

53,5 

33,6 

36,3 

36,4 

56,4 

56,3 

56,3 

53,87 

36,4 

33,2 

1,2 

30 

37,3 

57,0 

37,0 

37,0 

37.3 

57,9 

58,1 

58,2 

38,2 

58,1 

37,39 

58,3 

36,1 

2.2 

31 

734,12 

734,02 

754,00 

733,99 

734,11 

734,51 

734.70 

734,69 

734,62 

734,47 

754,46 

733,37 

733,31 

2,26 

1." 

733,08 

753.00 

732,92 

732.91 

753,08 

733.40 

733,67 

733,63 

733,69 

733,53 

733,52 

734,68 

752,43 

2,25 

c ,         Mfilias 
(las  (Icradas 

733,96 

733.93 

753,92 

753,93 

734,16 

754,44 

734,77 

734,75 

734,74 

754,63 

734,24 

735,34 

733,10 

2,24 

■:,.' 

753,72 

733.66 

733.63 

753,63 

734,12 

754,16 

734,39 

734,38 

734,36 

754,23 

734,0S 

733,20 

752,93 

2,23 

Jlodias  lio  moz 

» 

XX 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

AGOSTO 
1864 

THERMO GRAPHO 

i.^ 

2J» 

3.^ 

■i.-' 

a.^ 

6.^ 

7.'^ 

S,'-" 

9.^ 

10.^ 

H.'^ 

Meio  dia 

1.-' 

2.' 

1 

23.6 

24,9 

24,8 

24,3 

24,2 

24,3 

23,4 

23,3 

26,9 

27,3 

28,9 

30,4 

31,6 

31,7 

2 

20,6 

19,9 

20,3 

20,0 

19,8 

20,0 

21,3 

21,8 

23,0 

24,5 

25,4 

20,9 

27,4 

28,4 

3 

20,0 

19,6 

19,4 

18,9 

18,8 

18,9 

20,3 

21,4 

21,7 

23,2 

23,6 

23.6 

23,7 

23,4 

4 

19,9 

19,0 

20,1 

19,6 

18,7 

18,8 

20,8 

22,1 

24,1 

26,0 

27,4   , 

28,3 

28.8 

29,8 

5 

22,1 

21,4 

21.1 

21,1 

21,3 

21,9 

22,8 

24,8 

20,0 

27,5 

27,6 

28,5 

29.8 

31,0 

6 

24,8 

24,0 

23,3 

23,4 

23,3 

24,0 

24,4 

20,7 

20,9 

29,4 

29,0 

28,3 

29, S 

32,6 

7 

26,4 

26,8 

26,4 

25,7 

23.0 

23.6 

26,3 

27,7 

28,9 

30,3 

31,3 

32,5 

33,4 

34,3 

8 

28,0 

28,i 

28,3 

27,6 

27,2 

27  2 

27,9 

28,2 

29,0 

31,2 

33,0 

33,8 

34,2 

34,7 

9 

23,2 

23,2 

22,8 

21,8 

21,7 

22,0 

24,4 

26,3 

26,4 

29,1 

30,1 

29,6 

29,2 

29,7 

10 

27,8 

27,3 

26,4 

25.1 

24,7 

24,8 

26,4 

27,9 

28,8 

30,6 

32,3 

34,3 

35,3 

34,3 

11 

30,4 

29.8 

■ 

28,2 

27,0 

27,0 

27,8 

28,8 

29,6 

30,6 

31,5 

33,2 

34,7 

36,0 

30,1    ; 

lã 

28,6 

28,4 

29,1 

28,2 

27,6 

27,7 

27,8 

27,9 

30,6 

32,2 

33,1 

32,8 

34,4 

33,6 

13 

23,9 

22,8 

22  2 

22,1 

21.8 

22,3 

2i,l 

24,7 

25,1 

25,9 

26,9 

28,0 

29,3 

29,6 

14 

22,7 

22,1 

22,0 

21,3 

21,3 

21,6 

22,9 

22,7 

23,4 

25,9 

27,1 

27,8 

27,3 

28,2 

15 

20,2 

19,9 

19,8 

19,8 

19.4 

19,6 

20.6 

22,0 

23,0 

23,3 

24,6 

24,7 

23,2 

26,1 

16 

19,6 

19.6 

19,4* 

19,1 

19,2 

19,0 

20,4 

22,1 

22,3 

22,3 

2:!, 3 

23,1 

24,7 

25,8 

17 

20.6 

20,3 

20,0 

19.5 

19,4 

19,7 

20,8 

21,9 

21,9 

22,7 

23  2 

24.4 

24.4 

24,6 

18 

20,7 

20,3 

20,3 

20,3 

20,2 

20.3 

20,7 

21,2 

21,0 

21,3 

22,8 

21,6 

22,5 

22  3 

19 

20,1 

19,9 

19,6 

19,3 

19,2 

19,4 

20,1 

20,9 

20,8 

22,4 

2.3,0 

22.0 

22,7 

22,7 

20 

19.3 

18.8 

18,0 

18,5 

18,4 

18.6 

20,7 

20,5 

20.7 

21,5 

22  1 

22,3 

22,1 

22  2 

21 

19.8 

19,4 

19,2 

18,7 

18.4 

18,0 

19,0 

20,3 

20.6 

21,7 

22,2 

23,0 

23,4 

23,5 

2ã 

21,8 

21,8 

21,0 

21.4 

21.4 

21,0 

21,0 

21,9 

21.8 

22,7 

22,7 

23,0 

22.9 

22,9 

23 

20,8 

20,7 

20,7 

20,8 

20.t) 

20,7 

20,7 

21,0 

21,9 

22.7 

22,8 

23,0 

22,8 

23,2 

24 

21,0 

20,8 

20,4 

20.1 

19,9 

20,1 

21.0 

21,9 

22,6 

23,0 

23,8 

24,1 

21,7 

25,5 

2o 

19,8 

19,7 

19,3 

19,3 

19,6 

19,7 

20,9 

21.9 

23,1 

23,9 

•24,9 

26,1 

27,3 

27,8 

26 

23.3 

22,8 

23,0 

22,3 

21,8 

21,3 

23,0 

24,3 

24,4 

23,7 

27,0 

27,8 

2H,0 

29,0 

27 

22,ii 

22,1 

22,2 

21.1 

20,9 

21,6 

23,2 

23,6 

23,4 

24.7 

20,1 

27.0 

27,9 

29,0 

28 

22,1 

21,2 

20,6 

20,4 

20,2 

20,4 

21,3 

23,1 

23,7 

25,3 

26,4 

27,5 

27.8 

27,8 

29 

19,9 

19,1 

18,8 

18,7 

18,3 

18,2 

18,7 

19,6 

22,1 

23,3 

23,6 

21,6 

25,5 

26,5 

30 

19,9 

19,7 

19.2 

18.8 

18,6 

18,7 

20,2 

2I,S 

21,6 

22.5 

23.2 

23,7 

24,3 

23,7 

:í1 

19,7 

19.7 

19,0 

19.0 

19.'ç 

19.:! 

2(t,3 

21.0 

22,0 

23,8 

24,1 

24,4 . 

25,0 

27,8 

('••• 

23,89 

23,32 

23,29 

22.75 

22,47 

22,75 

24,00 

25,20 

26,2.3 

27,91 

28,96 

29,6S 

30,51 

31,23 

decíJas  .•] 

2í,61 

22,21 

21,92 

21.58 

21,37 

21,61 

22,09 

23,33 

2,3,94 

24,92 

23,93 

20,20 

20,88 

27.12 

(3.... 

20,90 

20,04 

20,W 

20,15 

19,92 

19,98 

20,92 

21,85 

22,47 

23,37 

24,23 

24,93 

23,47 

20,00 

fledias  lio  01(7  .  .  . 

22,44 

22,07 

21,84 

21,45 

21,21 

« 

21,41 

22,4H 

23.  rt 

24,10 

23,41 

20,31 

20,87 

27,50 

28,07 

XXI 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

3.'^ 

i.' 

0.''' 

6.» 

7.» 

S." 

9.^ 

IO.' 

\\.^ 

Meia 
noile 

Medias 

Máxima 
alisolula 

32,1 

Mininia 
absulula 

Va- 
riação 

AGOSTO 
1864 

;!0,G 

29,3 

27,3 

23,8 

23,4 

22.6 

21,6 

21,9 

20,4 

2i"i,25 

20.4 

11,7 

1 

27,4 

27,1 

24,8 

24,2 

22,8 

22,0 

21.2 

20,9 

20,5 

20,8 

22,96 

2:-í,8 

19,7 

9,1 

2 

2:í,s 

26,0 

26,2 

23,4 

21,4 

19,9 

20,7 

20,2 

20,1 

20,4 

21,86 

26,9 

18,8 

8,1 

3 

2'.i,8 

28,4 

27,8 

27,3 

25,9 

23,2 

24,0 

23,2 

23  2 

23,3 

24,27 

31,1 

18,3 

12,8 

4 

32,2 

.32,7 

31,0 

31,3 

29,0 

28,0 

27,4 

26,6 

25,7 

25,2 

26,55 

32,7 

21,1 

11,0 

3 

3:!.i 

33,8 

32,4 

30,8 

29,0 

28,9 

28,3 

28,2 

27,3 

23,8 

27,87 

34,4 

23,3 

11,1 

6 

35,2 

35,5 

34,2 

33,0 

31,0 

30,3 

29,8 

29,3 

30,7 

28,8 

29,96 

36,3 

24,8 

11,5 

7 

35,  i 

34.1 

31,7 

30,2 

29,1 

27,0 

27,3 

2G  2 

24,4 

23,4 

29,50 

35,9 

23,4 

12,5 

8 

30,3 

31,3 

32,1 

30,5 

28,9 

29,3 

29,7 

28,4 

28,0 

28,0 

27,34 

33,2 

21,7 

11,3 

9 

34,3 

35,6 

34,7 

33,1 

31,8 

31,7 

31,3 

31,6 

31,2 

30,7 

30,54 

36,8 

24,7 

12,1 

10 

3tí,6 

3G,1 

33,5 

35,0 

33,4 

32,4 

31,8 

31,2 

30,5 

30,3 

31,83 

37,4 

27,0 

10,4 

11 

33.2 

31,6 

30,0 

28,4 

2G,9 

26,3 

26,3 

26,7 

25,2 

24,4 

29,21 

34,9 

24,4 

10,3 

12 

30,3 

28,9 

27,0 

27,0 

25,9 

24,9 

21,7 

24,0 

24,3 

22,6 

23,37 

31,2 

21,8 

9,4 

13 

29,G 

28,8 

27,3 

25,9 

23,3 

22,9 

22,5 

22,6 

21,8 

21,8 

24,32 

30,3 

21,2 

9,1 

14 

27,5 

27.4 

26,2 

23,8 

21,8 

21,3 

21,0 

20,8 

20,8 

19,9 

22,45 

28.0 

19.1 

8,9 

13 

2C,1 

24,5 

23,7 

22,6 

21,3 

21,1 

20,8 

20,8 

21,1 

20,7 

21,77 

26,9 

18,9 

8,0 

16 

24,7 

24,3 

24,1 

23,5 

22,0 

21,6 

21.5 

21,4 

21,2 

20,8 

22,02 

25,4 

19,4 

6,0 

17 

22,tí 

22,G 

21,8 

21  2 

20,8 

20,6 

20,8 

20,7 

20,5 

20,4 

21.17 

23,1 

19,9 

3,2 

18 

22,0 

22,7 

22,3 

21,7 

21,0 

20,8 

20,6 

20,3 

19,9 

19,5 

21,01 

23  2 

18,8 

4,4 

19 

23,9 

23,7 

23,3 

22,4 

21,3 

20,8 

20,3 

20,2 

19,8 

19,8 

20.84 

24,4 

18,3 

6,1 

£0 

23,3 

22,6 

22,4 

22  1 

21,7 

21,5 

21,7 

21,8 

21,7 

21,8 

21,21 

24,2 

18,3 

5,9 

21 

22,9 

22,8 

22,0 

22.0 

21,5 

21,5 

21,3 

21,1 

21,0 

20,9 

21,90 

23,3 

20,6 

2,7 

£2 

2  5  2 

23,1 

23,1 

23,0 

21,9 

21,7 

21,6 

21,3 

21  2 

21,0 

21,82 

23,7 

20,6 

3,1 

23 

25,2 

24,8 

24,0 

22.3 

20,9 

20,1 

20,2 

20,3 

20,1 

19,8 

21,94 

26,2 

19,8 

6,4 

24 

27,9 

27,5 

26,8 

26,0 

2i,4 

24,0 

23,7 

23,3 

23,1 

23,4 

23,49 

28,8 

19,3 

9,5 

25 

28,8 

28,4 

27,8 

26,6 

24,7 

23,8 

23,1 

22,6 

22,4 

22,6 

24,81 

29,fi 

21.4 

8,2 

26 

29,8 

Í\H 

27,9 

26,3 

24,2 

23,3 

23,5 

22,9 

22.2 

22,2 

24,44 

30,5 

20,7 

9,8 

27 

28,7 

27,7 

26,S 

24,6 

22,3 

23.2 

22,2 

21,3 

20,9 

20,9 

23,(i2 

29,1 

20,1 

9,0 

28 

2tí,7 

26,5 

25,6 

24,4 

22,3 

21,4 

21,3 

21,0 

20,5 

20,0 

21,95 

27,4 

17,9 

9,5 

29 

24,0 

25,3 

2Í.4 

2.i,3 

21,8 

21,4 

21,4 

20,7 

20,3 

20,3 

21,62 

25,8 

18,5 

7,3 

30 

27,5 

27,9 

27.3 

25,8 

23,0 

22,3 

22,2 

22  1 

21,5 

21,3 

22,80 

28,2 

19,3 

8,9 

31 

31,51 

31,51 

30,47 

29,13 

27,47 

26,37 

2G,23 

25,64 

25,;;o 

24,68 

2o,71 

32,82 

21,62 

11,20 

'1        «,■ 

27,70 

27,06 

26,21 

25,15 

23,79 

23,27 

23,05 

22,87 

22,31 

22,02 

24,00 

28,48 

20,88 

7,00 

das  décadas 

2G,18 

25,93 

25,34 

24,24 

22,69 

22,24 

22,02 

2I,G9 

21,35 

21,29 

22,69 

26,98 

19,68 

7,30 

3.» 

28,39 

28,10 

27,27 

2G,ll 

24,39 

23,97 

23,72 

23.-;5 

23,00 

22,62 

24.41 

20,33 

20,69 

8,03 

Medias  do  mrz 

- 

xxn 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

AGOSTO 

PSYGHROCjRAPHO 

1864 

1." 

2. a 

3.^ 

-1^ 

i>.'^ 

6.^ 

7.* 

8." 

9.' 

10.-^ 

11.^ 

Meio  dia 

i.^ 

2.'' 

{ 

10.57 

10,48 

9,97 

9,97 

9,88 

9,97 

11,65 

12,71 

12,79 

12,74 

12,80 

13,40 

12,13 

11,38 

2 

14,35 

14,20 

14,58 

14,43 

14,90 

13,70 

14.00 

13,50 ' 

13,73 

13,80 

13,43 

12,94 

12,10 

11,95 

3 

13.83 

14,09 

13,90 

14,33 

13,93 

14,98 

14.23 

14.90 

14,22 

14,60 

14,68 

13,71 

12,88 

12,30 

4 

10,28 

10,12 

10,16 

10,19 

9,77 

9,71 

9,84 

10.13 

8,90 

8,94 

8,52 

7,83 

9.73 

10,23 

5 

10.68 

12,34 

13.17 

12,85 

10.15 

10,25 

10,92 

10.37 

10,40 

9,53 

9.63 

10.06 

9,40 

8,82 

6 

8,03 

9,36 

11,18 

10.36 

9,98 

9,70 

9,00 

9.87 

8,63 

9,33 

8,60 

7,83 

7.82 

6,74 

7 

H/d 

6,37 

6,63 

7,03 

8,03 

8,58 

9,53 

9,75 

9.80 

9,42 

9,30 

9,23 

9,33 

8,07 

8 

7,70 

7,33 

7.23 

7,19 

7,43 

7,31 

7,45 

8.34 

8,80 

9.14 

9,42 

7,92 

7.86 

8,37 

'.) 

14,43 

14.08 

13.53 

15.60- 

15.50 

15,17 

15,57 

14.10 

13.83 

12,86 

12,41 

11,13 

10,80 

11,11 

10 

8,37 

7,87 

7,31 

11,67 

10.30 

9,34 

9.00 

7.94 

7,08 

7.98 

8,37 

8,80 

8,90 

8,18 

11 

6.68 

7.07 

9.26 

8,30 

8.01 

7,06 

7,07 

6.30 

6,13 

0.33 

6,85 

6.44 

7.79 

7.19 

12 

9.48 

9,1  i 

3.34 

6,09 

6,63 

6,38 

6,64 

6,87 

8,12 

9.41 

10,10 

9,34 

6,90 

9,21 

ia 

10.23 

11.04 

12.18 

12,10 

11,03 

11,22 

12,28 

13,14 

12,24 

13,60 

13,50 

13,34 

13,33 

11,15 

14 

11.87 

11,93 

11.71 

11,33 

12.01 

12,00 

13,73 

12,49 

13,02 

12,14 

9,78 

9..35 

8,23 

7,00 

15 

13,10 

13,29 

12,77 

12.40 

12,50 

12,85 

13,32 

13,24 

14,20 

14,02 

13,90 

14.00 

13,04 

11,71 

If) 

13,94 

13,79 

13,58 

13.32 

13,35 

12,92 

13,27 

14,15 

13,34 

13,22 

13,23 

12.06 

10,31 

11.04 

17 

14,38 

14,42 

14,12 

14,13 

14.37 

14.60 

14.75 

14,02 

13,80 

14,20 

14,42 

12,90 

12.10 

12,30 

18 

13,47 

13,27 

13,23 

15,09 

14,98 

15,57 

16,08 

13,97 

16,41 

15,97 

16,30 

17,06 

16,33 

17.00 

19 

16,13 

13,63 

13,83 

15,89 

13,73 

15,59 

16,02 

13.00 

13,88 

15,57 

15,33 

13,11 

15,41 

15,04 

20 

13.64 

13,64 

13,60 

13,63 

13.71 

13,48 

14,32 

14,00 

14,16 

13,40 

12,84 

11.96 

12,38 

12,.j6 

21 

13,96 

14,19 

13.H3 

13,38 

13,42 

13.70 

14,40 

lí,20 

13,32 

11.30 

12,00 

12.95 

13.96 

14.22 

22 

10.90 

16,96 

17,43 

17,34 

17,54 

17,77 

17,77 

18.40 

18,33 

18,20 

17.78 

17,64 

18,00 

17.86 

%i 

17,38 

17.64 

17,46 

17,56 

17,36 

17,29 

16,63 

16.78 

16,35 

13,40 

14,30 

13,20 

13,33 

13.42 

24 

13,73 

13,72 

13,  IH 

13,02 

14.07 

1 4.84 

13.73 

14,91 

13,84 

14.33 

14.03 

13,55 

14,32 

12,83 

23 

13.03 

13.10 

12,74 

12,44 

12,33 

12,32 

13,27 

13,!)0 

12,23 

11.93 

11.13 

11,34 

12,72 

13.80 

2G 

10,28 

10,38 

10,43 

10,78 

10,88 

11,21 

11,19 

9.H0 

10.03 

7,92 

9,10 

7,22 

8,24 

9,92 

27 

8,70 

8,36 

7,76 

8,31 

7,37 

0,60 

6,33 

3,13 

0,20 

0,21 

6,33 

6,83 

7,04 

7,33 

28 

8,06 

9,32 

9,73 

9..36 

9,H2 

10.42 

11,38 

11.30 

14.11 

9.03 

11,71 

8,17 

8.73 

10,04 

20 

9,30 

10,78 

11, H3 

12,()4 

12,42 

11,92 

11,73 

10,60 

8.23 

11,18 

10,86 

10,08 

ll.'il 

11.80 

:to 

13,90 

13,71 

13,98 

14,10 

13,90 

14,00 

14,48 

14.67 

15.06 

14,83 

14,29 

13.33 

14.23 

1.3,64 

:tl 

14,63 

14,30 

14,08 

13,94 

13,73 

13.80 

13,82 

13,86 

14.20 

l'i.21 

14,04 

14.10 

13,K0 

12.94 

('■■• 

10,71 

10,64 

10,79 

11.30 

10,99 

10,87 

11,12 

11,16 

10,82 

10,84 

10,72 

10.29 

ID.IO 

9.K1 

lIíMlias  ila>  V,  , 

12,49 

12,:í3 

12,3S 

12,25 

12,31 

12.20 

12,73 

12,07 

12,73 

12,79 

12.63 

12.18 

11.03 

11.42 

a.» .. 

12,90 

13,17 

13,13 

13,21 

1.3.08 

13.08 

13,34 

13,06 

12,92 

12,31 

1 2.3:1 

11,86 

12,37 

12.78 

lli'ili,i<;  ilii  111(7  .  .  . 

12,08 

12,13 

)2.i:i 

12.30 

12,10 

12.08 

12.43 

12,32 

12,19 

11.99 

11.92 

11.46 

11,47 

11,39 

xxm 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYCHROGRAPHO 

AGOSTO 

' 

■ 

— - 

3.'^ 

4.^ 

5."^ 

11.56 

7." 

8.» 

9.^ 

\0.^ 

•11.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Mínima 

Va- 
riação 

1864 

12,00 

11,73 

12,01 

11,23 

12,38 

13,84 

13,96 

l'i,25 

14,34 

12,00 

14.34 

9,88 

4,46 

1 

13,73 

12,98 

13,26 

13,16 

13,20 

12.73 

13,38 

13.60 

13,85 

13.97 

13,57 

14,90 

11,93 

2,93 

2 

12,48 

12,07 

12,10 

12.23 

10,26 

11,00 

10,53 

9,97 

10,82 

10.12 

12,84 

14,98 

9,97 

5,01 

.3 

12,38 

9.82 

7,06 

5,96 

3.32 

3.40 

6,53 

7.43 

7,02 

7.08 

8,69 

12,38 

3.40 

6,98 

4 

y,n 

8.76 

8.03 

7,85 

7,70 

S,45 

7,93 

7.2V 

7.00 

7.02 

9,3il 

13,17 

7.24 

5,93 

o 

(i.fiO 

7,32 

7.70 

9.13 

5,04 

4.81 

5,9.3 

6.57 

7,6S 

10,44 

8,23 

11,18 

4,81 

6,37 

6 

7,08 

6,73 

9,01 

8,30 

8,23 

7,24 

6,64 

6,97 

6,66 

8,61 

8,16 

9,80 

6,37 

3,43 

7 

10.67 

10,2,j 

9,19 

9.16 

9,86 

12,46 

12,23 

13,26 

l'i,73 

1  '1,66 

9.51 

14,73 

7,19 

7,54 

S 

10,73 

11,32 

10,46 

8,97 

11,07 

9,89 

8,97 

9,96 

9,23 

8.93 

12,07 

15,60 

8,':3 

6,67 

0 

8,03 

6,83 

6.60 

6,32 

6,00 

6,34 

6.46 

5,68 

6,22 

6.22 

7,80 

11,67 

5.68 

5,99 

10 

6.70 

3,86 

6,13 

6.73 

3.66 

5,62 

5.68 

4,85 

5,12 

4,72 

6,58 

9,26 

4,72 

4,54 

11 

8,23 

10.97 

9,13 

9,82 

9,73 

9,98 

9,98 

9,74 

9,25 

9,30 

8,60 

10,97 

5,54 

5,43 

12 

10,27 

12.27 

11.92 

10,20 

9,61 

10,97 

10.'i6 

10,60 

11.33 

12,25 

11,69 

13,60 

9,61 

3,99 

13 

8.26 

10.54 

11,14 

11.17 

11,96 

11,00 

11.67 

11.43 

11.82 

12,40 

11,20 

13,02 

7,00 

6,02 

14 

11,44 

10,56 

10.33 

12,14 

13,33 

13,52 

13,53 

13,04 

13,K2 

14,04 

12,93 

14.20 

10,33 

3.87 

13 

9,3.j 

10.60 

12,20 

13,32 

13,33 

13,63 

13,98 

14,27 

14,27 

14,65 

12,98 

14,65 

9.33 

5,30 

16 

12.73 

12,15 

12,43 

12,64 

13,62 

14,29 

14,67 

14,88 

13,13 

13,42 

13,88 

15,42 

12,10 

3,32 

17 

10.23 

16,49 

16.96 

16.98 

16,92 

16,83 

17,04 

16.63 

16,57 

16,12 

16,24 

17,06 

14,98 

2,08 

18 

lS.3'i 

13,94 

15,52 

13,00 

14,64 

14,44 

14.56 

13,96 

13,90 

13,86 

13,18 

16,13 

13,86 

2,29 

19 

11,77 

10,93 

11,18 

11,90 

11,98 

13,03 

13,37 

13,58 

13,82 

13.82 

13,03 

14,32 

10,93 

3,39 

20 

lo,40 

15,46 

13,94 

16,08 

16,17 

16,66 

17,02 

17,14 

17.19 

17,14 

14,73 

17,19 

11,56 

5,63 

21 

17,70 

17,73 

17,32 

17,32 

17.33 

17,30 

17,79 

17,42 

17.47 

17,31 

17,65 

18,40 

16,96 

1,44 

22 

16,80 

16,83 

17,03 

16,92 

13,20 

13,63 

15,92 

15,97 

13,77. 

15,89 

16,36 

17,64 

14,36 

3,28 

2'-) 

12,54 

11,33 

12,33 

12,88 

12,97 

13,78 

13.72 

13,17 

13,63 

13,48 

13,93 

15,73 

11,33 

4,40 

24 

12.88 

12,10 

11,74 

11.10 

10.05 

9.40 

9,73 

9,98 

9,93 

10,04 

11,81 

13,96 

9,40 

4.56 

25 

7,97 

8,06 

8,28 

7,96 

7,52 

7,76 

8,92 

9,06 

8,92 

8,64 

9,20 

11,21 

7,22 

3,99 

26 

8.63 

6,78 

5.73 

6,82 

6,13 

6,37 

6,97 

7,74 

8,87 

8,60 

7,16 

8,87 

5,13 

3,74 

27 

7,88 

S,4S 

8,76 

8,70 

9,30 

4,61 

5.34 

8,05 

7,04 

6.90 

9,10 

14,11 

4,61 

9,30 

28 

10,83 

10,63 

11,04 

11.61 

11.67 

11,44 

11,82 

12,28 

12,90 

13,98 

11,37 

13,98 

8,23 

3,73 

29 

13,61 

13,28 

13,36 

13.63 

14,33 

13,94 

13,78 

14,50 

14,42 

14,42 

14,06 

13,06 

13,28 

1,78 

30 

H.70 

12.01 

11,90 

12,66 

13,28 

13,08 

12,61 

12,67 

12.92 

12,08 

13,36 

14,63 

11,76 

2,87 

31 

lO.iO 

9,78 

9.54 

9,29 

8.81 

9,07 

9.24 

9,46 

9,81 

10,23 

10,24 

13,27 

7,74 

5.53 

l.M 

ll,0'i 

11,43 

11,60 

11,99 

12,08 

12.33 

12,49 

12,36 

12,30 

12.66 

12,23 

13,86 

9,8  i 

4.02 

lias  (Icradas 

1-2.36 

12,07 

12,13 

12.33 

12,20 

11.84 

12.13 

12,.54 

12,64 

12.61 

12.01 

14,62 

10.35 

4.27 

3.^ 

11,30 

11,13 

11.16 

11,24 

11,07 

11.10 

11, .32 

11,49 

11,68 

11,86 

11,73 

13.94 

9,33 

'1,60 

liedias  lio  iiifz 

XXIV 


- 

HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=  100 

• 

AGOSTO 
1S64 

PSYGHR  OGRAPIIO 

1.^ 

2, a 

3.^ 

4.=' 

D." 

6.* 

7.^ 

8.^ 

9.' 

10.» 

11.» 

Meio  dia 

i.^ 

2. a 

i 

43,4 

44,9 

43,0 

44,2 

43,9 

44,2 

48,3 

52,3 

48,7 

47,3 

43,3 

41,8 

33,3 

1 
33,3    ] 

2 

80,8 

82,4 

82,6 

83,3 

86,8 

78,6 

74,4 

69,6 

63,8 

60,3 

53,6 

49,3 

45,0 

42,0 

3 

79,3 

83,2 

83,0 

88,4 

86,4 

92,3 

80,8 

78,6 

73,8 

69,1 

67,8 

62,8 

52.5 

50,8 

4 

39,3 

39,9 

37.9 

60,0 

60.7 

60,0 

53,7 

51,1 

40,0 

33,8 

31,4 

27,0 

32.9 

32,6 

0 

33,9 

63,3 

70,9 

69,1 

33,7 

32,3 

32,7 

4i,7 

40,3 

33,0 

33.1 

34,8 

30,0 

26,3 

6 

34,5 

43.2 

52,3 

48,4 

47,0 

43,7 

39,7 

38,0 

32,8 

30,6 

27,7 

27,0 

24,9 

18,0 

7 

32.8 

24.1 

2o,7 

28,4 

34,2 

33.2 

37,3 

33.4 

33.0 

29,1 

27,0 

25,3 

21,3 

21.2 

8 

26,3 

23,3 

25.1 

26,1 

27,6 

27,0 

26,5 

20.2 

29,4 

27,3 

25.0 

20,0 

19,3 

20,6 

9 

08,4 

66,7 

63,7 

80.3 

80,3 

77,2 

68,4 

54.7 

33,9 

43,1 

39,1 

36.4 

36,2 

36,0 

10 

31,0 

28,6 

29. 1 

49.2 

44,6 

40,3 

33,2 

2^.2 

23,8 

24,3 

22,8 

21,4 

20,5 

19,8 

11 

20,4 

22.4 

32,3 

30.4 

o0,2  • 

23,3 

23,8 

21,1 

18,3 

18,0 

17,7 

15,3 

17,1 

15,8 

1-2 

32,3 

31,7 

18.2 

21  2 

23,9 

23,5 

23,7 

24,3 

2i,7 

26,2 

26,7 

25,7 

10,0 

23,9 

1:3 

46,4 

33.3 

61.3 

01.2 

06,7 

33,2 

54,8 

37,0 

51,3 

56,6 

51.3 

47,6 

44,7 

36,3 

li 

37,7 

60,4 

39,3 

60,3 

66.2 

03,0 

63,8 

61,0 

61,0 

48,8 

36.9 

33,6 

30,0 

24,4 

lo 

74,3 

76,8 

74,3 

72,6 

74,7 

75,7 

73,9 

67,0 

68,3 

66,1 

60.0 

60,7 

54,6 

46.5 

16 

82,3 

81,3 

81,2 

81,0 

82,0 

78,8 

74,6 

71.7 

67,7 

66,1 

02,5 

37,4 

4'i,6 

44,8 

17 

79,9 

81,7 

81.3 

83,9 

84,8 

83,8 

81,0 

74,7 

70,6 

69,3 

6S,4 

50,7 

53,0 

53,3 

18 

83,3 

83,2 

86.1 

83,1 

83.0 

87,1 

89,0 

83,3 

89,1 

83,8 

79,3 

89,3 

81,7 

83,0 

19 

92,0 

90,6 

93,4 

93,3 

93,3 

93,4 

91,7 

83,3 

87,3 

77,5 

74.4 

74,3 

75.1 

73,3 

20 

82,2 

84,3 

83,4 

86,3 

87,3 

84,4 

79,0 

78,0 

78,2 

70.4 

03,1 

59,8 

62,7 

02,9 

21 

81.3 

84,8 

83,7 

83,3 

83,3 

80,3 

84,8 

80.7 

74,0 

59,9 

60,3 

02,2 

05,4 

06.3 

22 

87,3 

87,3 

91,0 

92,8 

92,8 

96,3 

96,3 

94.6 

94,6 

89,4 

86.9 

84,4 

87,0 

86,2 

23 

94,3 

92,2 

96,3 

96,3 

96,3 

93,4 

91,8 

91,0 

84,8 

73,1 

69,6 

72,8 

75,2 

73,0 

21 

83,4 

80.3 

83.2 

86,0 

84,9 

83,0 

83,4 

76,4 

67,9 

69,0 

64,3 

60,8 

62,9 

32,8 

25 

73,9 

76,7 

73,6 

74,0 

74,1 

72,3 

72,4 

71,6 

-  38.2 

33,9 

47,6 

45,3 

47,3 

49,7 

20 

48,3 

51,2 

49,9 

33,0 

35,8 

38,8 

53,3 

43,5 

44,4 

32,3 

34.2 

25,8 

28,1 

33,3 

27 

43,0 

42,4 

39,1 

44,3 

41,4 

34,5 

29,8 

23.3 

28.8 

20,7 

25.3 

25,7 

24.9 

23.2 

28 

43,8 

50,7 

33,6 

«1 

53,3 

35,0 

58,3 

39,7 

33,6 

64.9 

40,4 

45,7 

29,8 

31.3 

38,3 

29 

33,4 

63,7 

73,6 

78,7 

79,4 

76,6 

73,4 

62,5 

41,7 

52,4 

50.0 

44,0 

47,1 

45,8 

30 

80,3 

80,3 

84,7 

87,4 

87,3 

87,3 

82,5 

75.5 

78,7 

73,3 

67.6 

61,4 

63,3 

62,8 

31 

S3,8 

84,0 

83,2 

82,3 

82,2 

83.0 

77.9 

74.9 

73,0 

65,0 

0:1,2 

02.6 

5S,7 

'16,7 

1'  .. 

31,03 

32,30 

53,33 

37.76 

30,34 

55,08 

31,72 

48,18 

44,13 

40,21 

37,48 

34,58 

32,09 

30,06 

llp.lias  ila-    ^  . 
(IrraJaN  .    "'    '  ' 

03,38 

66,79 

67,34 

07,73 

68,01 

()7,22 

05,73 

62,()l 

61,63 

58,30 

54.29 

52,04 

48,01 

46.(i4 

3.'  .. 

70,H7 

72,89 

74,17 

73,62 

75,92 

73,82 

73,41 

67,96 

64,64 

57,93 

55,90 

52,25 

53,76 

52,74 

llpilias  lio  in<7,  .  .  . 

02,70 

64,30 

03,.t2 

07,:t2 

67,31 

60,35 

03,94 

59.85 

57,06 

52.34 

49,44 

46.4H 

44,92 

43,45 

XXV 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇAO=I00 

PSYGHROGRAPIK  ) 

AGOSTO 

— - 

1804 

3.^ 

4.* 

5.'^ 

f,.^ 

7.'' 

s.--' 

!).» 

10." 

•11." 

Meia 
uoite 

Medias 

Máxima 

Mioinia 

Va- 
riafão 

47,4 

33,4 

30,1 

39,7 

43,0 

43,5 

37,8 

6K,0 

72,9 

73,2 

80,7 

48,59 

80,7 

33,3 

1 

50,G 

48,8 

57,2 

58,6 

64,2 

03,0 

71,8 

74,0 

77,3 

70,0 

6(),70 

80.8 

42,0 

44,8 

2 

50,6 

48,3 

47,9 

57,0 

53,8 

03,7 

37,7 

30,3 

61,5 

50,7 

00,78 

92,3 

48,3 

44,0 

3 

.■!9,7 

34,0 

25.3 

21,0 

21.8 

22.3 

29,3 

33,2 

33,3 

33,4 

39,93 

00,7 

21,0 

39,1 

4 

2(>,3 

23,6 

23,2 

22,8 

25,7 

30,0 

29,0 

27,7 

31,0 

33,2 

39,02 

70,9 

22,8 

4H,1 

5 

Jli.7 

18,3 

21,0 

27,4 

16,0 

10,0 

20,3 

22,8 

28  2 

42,4 

30,74 

32,3 

10,0 

30,3 

6 

10,4 

13,3 

22.3 

22,8 

24,4 

22  3 

21,1 

22,3 

20,2 

29,1 

20,23 

37,5 

13,3 

22  2 

7 

2j,0 

23,9 

20,4 

28,4 

32,8 

47,0 

43,3 

32,4 

04,7 

08,5 

32,13 

08,5 

19,3 

49,2 

8 

33,4 

33,2 

29  2 

27,5 

37.0 

32,0 

28,7 

34,0 

32,7 

31,8 

47,00 

80,5 

27,3 

33,0 

9 

21,9 

13,4 

13,0 

10,0 

10,8 

17,8 

18,3 

16,2 

18,0 

18,5 

24,75 

49,2 

13,4 

33,8 

10 

14.2 

12,1 

13.0 

l,j,6 

14,3 

15.3 

10,0 

14,1 

15,5 

14.6 

18,90 

32,5 

12,1 

20,4 

11 

21,7 

31,3 

28,7 

34,0 

37,1 

39,3 

39.3 

37,5 

38,9 

41,2 

28.83 

41.2 

16,0 

24,0 

12 

31,9 

41,6 

43,8 

38,4 

38,7 

47,0 

45,3 

47,9 

50,2 

00,1 

49,11 

01,3 

31,9 

29,4 

13 

2G,7 

33,9 

41,0 

45,0 

36,1 

32,7 

37,3 

56,0 

00,9 

64,0 

51,02 

00,2 

24,4 

41,8 

14 

42,1 

39,0 

41,0 

33,2 

68,9 

71,9 

73,4 

74,7 

73,7 

81,4 

03,42 

81,4 

39,0 

42,4 

13 

37,2 

46,3 

35,8 

63,3 

71,0 

73,4 

70.0 

78,3 

70,7 

81,0 

08,25 

82,3 

37,2 

45,1 

10 

54.8 

53,5 

55,5 

58,6 

09,7 

74,5 

77,0 

78,3 

81,2 

84,4 

71, .33 

83,8 

33,0 

32,8 

17 

79.9 

80.8 

87,3 

91,0 

92.7 

93,3 

93,5 

91,7 

92,7 

90,8 

87.11 

93,3 

79,3 

14,2 

18 

75,8 

68,0 

76,7 

77,8 

79,2 

79,1 

80,9 

78,8 

80,3 

82.3 

82,45 

93,3 

08,0 

27,3 

19 

53,2 

50,0 

52,3 

39,0 

02,9 

71,0 

7i,0 

77,0 

80,4 

80,4 

71,99 

87,3 

30,0 

37,3 

20 

72,4 

75,9 

79,1 

81,0 

83,9 

87,4 

88,4 

88,4 

89,3 

88.4 

78,90 

89.3 

39,9 

29,4 

21 

85,3 

80,1 

86,0 

88,5 

91,0 

91,8 

94,3 

93,6 

93,6 

94,3 

90,51 

96,3 

84,4 

11,9 

22 

79,3 

80,2 

81,1 

81,0 

78,0 

81,4 

83,0 

83,8 

84,3 

80,4 

84,30 

96,3 

()9,0 

20,7 

23 

52,5 

48,7 

53,5 

04,3 

70,7 

78,7 

77,8 

74,5 

77,7 

78,3 

72,14 

86,3 

48,7 

37,6 

24 

46,3 

44.5 

44,8 

44,5 

44,4 

42,3 

4i.,7 

47,0 

47,3 

47,1 

30,10 

70,7 

42,3 

3i,2 

23 

26,9 

27,8 

29,6 

30,7 

32,0 

33,4 

42,6 

44,3 

44,3 

42,5 

40,37 

.38,8 

23,8 

33,0 

26 

27,3 

22,8 

20,3 

26,7 

28,4 

29,3 

32,5 

37,3 

44,0 

43,3 

31,98 

44,0 

20,3 

24,3 

27 

20,7 

30,7 

33,3 

38,4 

43,8 

21,3 

26,7 

42,8 

38,3 

37,5 

42,54 

04.9 

21,3 

43,4 

2S 

41,7 

41.4 

43,2 

51,0 

37,3 

00,4 

02,7 

00,0 

72,2 

80,3 

59,31 

80,3 

41,4 

39,1 

29 

61,3 

53,4 

58,8 

63,4 

73,8 

73,6 

72,7 

80,0 

81,7 

81,7 

73,97 

87,4 

53.4 

32,0 

30 

43,3 

43,2 

44,3 

51,2 

61,8 

Oi,0 

63,6 

04,3 

67,8 

64,3 

66,29 

83,« 

43,2 

42,0 

31              1 

31,60 

29,89 

30,78 

32,37 

.33,92 

37,43 

38,99 

41,48 

44,01 

47,09 

42,19 

67,96 

20,15 

41,81 

'1 

43,7b 

45,89 

49,01 

34,01 

39,06 

01,83 

63,41 

63,43 

63,27 

08,02 

39,44 

72.68 

41,13 

31, .33 

ç^   f       Medias 
(las  décadas 

51,24 

50,61 

52,35 

56,30 

60,71 

00,60 

02,03 

0.3,73 

67,39 

67,70 

63,32 

78,81 

40,01 

32,20 

•''•' 

42,49 

42,40 

44,58 

47,98 

51,54 

53,53 

33,20 

57,17 

59,16 

01,13 

35,23 

73,33 

38,23 

.■'..•i,os 

]l''\'\i\i  do  nifz 

XXVI 


QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

AGOSTO 

1864 

DIRECÇÃO  DO  VENTO-RUMOS 

CHUVA 
EM 

Milímetros 

Mpia  noite 
ás  2  horas 
da  nianhS 

2  ás  4 

4  ás  6 

6ás8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

i 

0. 

NXO. 

N. 

0X0. 

SO. 

SSO. 

NO. 

NXO. 

NXO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

2 

K.\0. 

N.NO. 

NO. 

V. 

SSO. 

SSO. 

N-NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

0,0 

3 

OSO. 

XO. 

N-NO. 

XXE. 

V. 

OSO. 

ONO. 

NXO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

NE. 

0,0 

4 

N.\0. 

N. 

N. 

XXE. 

XXE. 

X. 

NNE. 

N.NO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

5 

N. 

NO. 

0X0. 

0X0. 

V. 

SSO. 

SO. 

0. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

6 

N. 

N. 

N. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

0,0 

7 

NNO. 

N-NO. 

X^XE. 

X-NE. 

EXE. 

EXE. 

XE. 

XE. 

N. 

N. 

NNE. 

XE. 

0,0 

8 

NE, 

N-E. 

NE. 

XE. 

NE. 

EXE. 

E. 

OSO. 

NO. 

ONO. 

0. 

E. 

0,0 

9 

E.NE. 

ENE. 

ENE. 

EXE. 

EXE. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

NXO. 

NNO. 

N. 

0,0 

10 

N. 

XTiE. 

NTVE. 

EXE. 

EXE. 

EXE. 

OSO. 

OSO. 

NO. 

NXO. 

N. 

-XXE. 

O.O 

11 

NXE. 

NNE. 

nnt:. 

XXE. 

EXE. 

ENE. 

SO. 

NO. 

NNO. 

N. 

NNE. 

N. 

0.0 

12 

SSO. 

OSO. 

ONO. 

E. 

EXE. 

SO. 

N. 

NNO 

NNO. 

NNO. 

NXE. 

N. 

0,0 

13 

XXE. 

N.       ( 

N. 

XXO. 

NXE. 

SSO. 

ONO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

NO. 

0.0 

14 

NXO. 

NXO. 

NO. 

XO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

NXO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

0.0 

15 

NO. 

NO. 

NNO. 

X. 

O.NO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

0,0 

16 

N.\0. 

NNO. 

NO. 

NO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

XO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

17 

NNO. 

N.XO. 

NNO. 

XXO. 

xXO. 

OSO. 

ONO. 

NO. 

XO. 

NO. 

NO. 

ONO. 

0.0 

18 

O.NO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

11,0 

19 

0. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

20 

NO. 

XO. 

NO. 

X. 

SSO. 

SSO. 

OSO. 

ONO. 

XO. 

NXO. 

NXO. 

C. 

11,0 

21 

NO. 

C. 

C. 

0. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

0.0 

22 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO, 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

ii;,8 

23 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

0. 

0. 

0,0 

21 

0. 

ONO. 

NO. 

XO. 

X. 

E. 

NE. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

0,0 

23 

NNO. 

NNO. 

NO. 

X. 

XE. 

NE. 

V. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

20 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

XE. 

NE. 

EXE. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N.NO. 

0,0 

27 

N^NO. 

NXO. 

NNO. 

XXE. 

XXE. 

XE. 

NXO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

N.NO. 

0,0 

28 

NXO. 

xxo. 

NNO. 

N.NO. 

EXE. 

XXO. 

SSO. 

NNO. 

NNO. 

X, 

N. 

X. 

0,0 

20 

N. 

X. 

N. 

N. 

X. 

SSO. 

SO. 

NO. 

NNO. 

N.NO. 

N. 

N. 

0,0 

30 

N. 

X. 

X. 

N. 

ESE. 

ESE. 

SO. 

OSO. 

NO. 

NXO. 

N. 

N. 

0,0 

31 

N. 

X 

X. 

X. 

X. 

SSO. 

SSO. 

X. 

N. 

X. 

N. 

NXO. 

0,0 

Total 

N. 

C 

c 

7 

7 

3 

1 

1 

2 

5 

7 

7 

9 

Gl 

NNE. 

2 

2 

3 

,-, 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

r, 

1 

22 

NE. 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

i 

" 

II 

1 

2 

IB 

ENE. 

1 

1 

1 

2 

C 

'. 

1 

(1 

0 

1) 

0 

1 

17 

E. 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

II 

0 

1 

4 

ESE. 

0 

0 

u 

0 

1 

1 

0 

1) 

II 

0 

0 

<i 

2 

SE. 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

II 

0 

0 

II 

0 

0 

SSE. 

(1 

II 

0 

0 

0 

0 

(1 

II 

0 

0 

0 

II 

0 

S. 

0 

II 

0 

11 

0 

II 

(1 

II 

0 

II 

0 

II 

0 

SSO. 

2 

1 

1 

11 

3 

H 

:i 

1 

1 

1 

1 

1 

23 

SO. 

0 

II 

0 

1 

4 

t 

'. 

1 

1 

0 

II 

II 

12 

OSO. 

2 

3 

2 

4 

4 

II 

II 

s 

3 

3 

2 

2 

:<:: 

0. 

3 

II 

1 

1 

II 

II 

0 

2 

0 

(1 

2 

1 

10 

ONO. 

1 

2 

2 

2 

1 

(1 

3 

t 

2 

2 

II 

1 

17 

NO. 

3 

4 

f, 

3 

1 

II 

1 

(j 

s 

'. 

3 

1 

'.3 

NNO. 

(II 

III 

c 

3 

0 

1 

2 

0 

11 

r. 

III 

7 

S3 

V. 

0 

1 

II 

1 

3 

0 

1 

0 

0 

II 

II 

II 

4 

C. 

II 

l> 

1 

II 

u 

0 

II 

II 

II 

II 

II 

1    , 

3 

ChilT.i    (Tl 
niilhli.rir.. 

n„ 

.■■.,:i 

s.ii 

xr. 

11,11 

11.11 

11,11 

11.11 

11,11 

0,11 

11.11 

11.11 

Tolal 

ii;,.s 

'                                                                        » 

XXVII 


QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPIIO  E  UDOGRAPHO 

o 

VELOCIDADE   DO  VENTO    EM   KIJLOMETROS 

li 



o  ^ 

1 

■< 

l.» 

2." 

3.» 

4.» 

3.» 

G.» 

7.'' 

8.» 

9.» 

IO." 

11.» 

Mflo 
dia 

1.» 

2.^ 

3.» 

4  ' 

3," 

0.» 

7." 

8.» 

9.' 

10.» 

11.» 

Meia 
noite 

Me- 
dias 

1 

S 

•2 

7 

10 

11 

7 

4 
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4 

0 

7 

8 

11 

18 

21 

22 

25 

20 

34 

37 

22 

28 

24 

17 

15,2 

2 

33 

2i 

8 

11 

4 

0 

4 

0 

i 

4 

9 

9 

10 

14 

10 

19 

24 

25 

13 

4 

14 

0 

6 

4 

11,8 

3 

'. 

7 

3 

'10 

12 

7 

0 

0 

Cl 

6 

11 

K! 

5 

12 

11 

10 

10 

20 

22 

24 

23 

15 

3 

8 

11,5 

l 

9 

6 

7 

9 

11 

7 

14 

3 

8 

9 

5 

7- 

20 

13 
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30 

23 
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31 

32 

28 

18 

16,3 
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5 

2 

3 

10 

0 
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14 
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IS  e  do  fiipz 
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12,9 

10,3 

9,'* 

11,0 
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9,8 

1(1.2 

10,0 
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10,8 

11,4 

14,1 

15,0 

10,5 

18,1 

20,3 

22,5 

23,3 

23.9 

21.7 

22,3 

18,6 

13,8 

13,9 

13,3 

- 

ÍO.l 

9,2 

",4 

9,2 

8,3 

9,2 

8.8 

10.4 

11.9 

13,9 

r.,9 

l(i,7 

19,7 

21,8 

22,4 

22.:i 

24.7 

23,0 

21,8 

18,5 

13,2 
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8,6 

9,8 

11,6 

- 

1C,5 

13,1 

1G,0 

15,2 

13,8 

12,7 
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14.3 

13.0 

15,0 
13,3 

17,2 

17,3 

18,1 

18,9 

22,6 

25.2 

29,2 

27,3 

21,9 
22,8 

27,0 
21,7 

22.3 

18,0 

19,1 

19,3 

- 

13,3 

H,G 

11,1 

11.9 

11,3 

10,0 

11.1 

11.0 

12,9 

14,0 

10,2 

17,6 

19,1 

21,1 

23,1 

25,5 

21,4 

1.8.0 

14,5 

14,4 

16,5 

VENTOS 

N. 

Ni\E. 

KE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

USO. 
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V. 

C. 
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28 

11 
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2 
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6 
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0 
0 

2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

4 
4 
15 
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3 
6 

11 
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16 

3 
3 
4 

6 
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1 

17 
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21 
13 
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33 
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0 
1 

4 
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1 
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22 

16 

17 
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2 

0 

0 

23 

12 

35 
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83 

3 
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0,0 
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0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,3 

3,3 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

- 

0,0 

/nal.^d.-cad 

3082 

3312 

Dia  0  mais  vcnl 

Kiloniet 

rus  pe^cor^ido^ 

1  durante  o  m 

5103 
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36  ki 

0 
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os  cm 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thermometro  ilas  temperaturas 
limites— jjrans  centesimaes 

V 

Ozonomelro 

Serenidade  do 

céa  e  nuvens 

AGOSTO 
1864 

Máxima 

MiniQia 

•= 
s 

9  Ijoras  da  manliâ 

Meio  dia 

A0  50l 

Na 
relra 

Na 

relva 

No  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 

metros 

Milli- 
metros 

De  noite 
graus 

De  dia 

graus 

Graus 
médios 

ConDguraçties 

Graus 
médios 

Conligurações 

1 

55,0 

52,3 

— 

19,0 

0,0 

12.20 

2,5 

3,0 

10 

— 

10 

— 

2 

51,5 

51,1 

— 

15,8 

0.0 

9,84 

4,3 

3,0 

9 

Ci.-St. 

10 

c. 

3 

49,8 

52,5 

— 

14,1 

0,0 

8,76 

4,0 

4,0 

10 

c.-st. 

10 

— 

4 

52,6 

50,6 

— 

15,1 

0,0 

14,50 

4,0 

2,3 

10 

st. 

10 

Ci.-St. 

5 

53,3 

49,4 

— 

16,2 

0.0 

13,30 

2,5 

3,0 

8 

C,  C.-Ci.,  Ci. 

9 

Ci.-C,  Ci.-St. 

6 

58,2 

54,7 

— 

17,4 

0,0 

15.00 

1,5 

3,0 

0 

C.-Ci.,  Ci. 

3 

C.-Ci.,  Ci.,C. 

7 

56,8 

53,4 

— 

19,0 

0.0 

19,90 

2,5 

3,0 

0 

Ci,  c.-st. 

7 

Ci. 

8 

56,5 

53,4 

— 

24,0 

0.0 

15,40 

2,5 

3,0 

9 

Ci. 

9 

Ci.,  C. 

9 

51,9 

47,8 

15,4 

17,6 

0,0 

15,20 

4.0 

4,0 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

3 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

58,9 

51,6 

16,7 

20,5 

0,0 

21,00 

3,0 

3,0 

10 

— 

10 

— 

11 

59,8 

52.3 

15,3 

22,3 

0,0 

20.60 

2,0 

3,0 

10 

— 

10 

- 

12 

56,5 

53,5 

15,5 

22,8 

0,0 

16,08 

1,5 

2,5 

10 

— 

10 

— 

13 

52,8 

47,6 

14,5 

16,0 

0,0 

10,76 

3,0 

3,0 

10 

St.-Ci. 

10 

c.-st.,  Ci. 

14 

50,2 

50,5 

14,6 

16,7 

0.0 

11,00 

3,0 

3,0 

10 

— 

9 

Cl-,  Ci.-C. 

15 

47,3 

49,8 

11,6 

14,8 

0,0 

8,00 

4,0 

4,5 

10 

— 

10 

— 

IG 

48,7 

49.3 

— 

14,4 

0.0 

7,64 

5,0 

5,0 

IO 

Ci.,  St.-Ci. 

9 

Ci.,  a.-st. 

17 

49,0 

47,2 

10,i) 

15.4 

0.0 

7,72 

5,0 

3,3 

6 

C,  Ci., Ci.-St. 

7 

C.,Ci.,  Ci.-St. 

18 

45,1 

42,3 

16,4 

17.4 

0,0 

3,84 

4,5 

8,0 

0 

C.-Xi ,  st.,  C.-st.,  c. 

0 

C,  C.-st.,  C.-.Ni. 

19 

46,9 

48,2 

13,8 

— 

0,0 

5,00 

10.0 

5,5 

1 

c.-st.,  C,  C.-Ni. 

3 

C.-Ni.,  C. 

20 

47,0 

— 

12.6 

15,4 

0,0 

6,20 

6,0 

4,3 

0 

c,  c.-st. 

3 

c,  c-st. 

21 

46,5 

50,0 

— 

14,2 

0,0 

2.40 

4,0 

3,5 

2 

C.-Ci.,Ci. 

3 

C.-Ci.,  Ci.,  st. 

22 

45,2 

40,6 

— 

— 

16.8 

4,94 

10.0 

8,5 

0 

c.-st.,  C,  C.-Ni. 

3 

C,  Ci. 

23 

45,1 

43,0 

19,3 

— 

0,0 

5,52 

9,0 

6,0 

8 

c,  st. 

8 

c,  c.-st. 

2i 

51,5 

48,6 

13,0 

16,6 

0,0 

7,16 

0,0 

4,5 

6 

c,  c.-st. 

5 

c. 

2o 

51,7 

48,4 

13,7 

15,1 

0,0 

11,20 

5.0 

3,5 

10 

— 

10 

c. 

20 

51,7 

47,5 

14.7 

— 

0,0 

15,40 

3,5 

3,0 

10 

— 

10 

— 

27 

51,1 

48,7 

11,3 

15,9 

0,0 

13,40 

3,0 

2,0 

10 

— 

10 

— 

28 

52,5 

50,6 

11.5 

15,8 

0.0 

12,20 

3,0 

2,0 

10 

— 

10 

— 

29 

48.0 

44,8       11.7 

14,4 

0.0 

8,20 

'3,0 

2,5 

to 

— 

10 

— 

30 

47,2 

49,8       13.3 

15,1 

0.0 

6,36 

3,5 

4,5 

8 

c,  c.-st. 

8 

c.-st.  c. 

:;i 

49.8 

49.8       12,5 

14.6 

0,0 

7,28 

3,0 

2,3 

10 

c,  c.-st. 

10 

- 

Hcdias  lias  \„  ^ 

54,45 

51,68 

17.93 

0,0 

14,51 

3,10 

3,20 

8,5 

8.3 

50,33 

48,97  j   13,91 

17,31 

0,0 

9.68 

4,40 

4,25 

7,3 

7.3 

49,12 

47.44     13,67 

15,21 

0.0 

8,55 

4,82 

4,05 

7.6 

8,1 

llrilúi-  ,!m  mn  .  .  . 

;ii.2:t 

V.i:!l      14.02 

16.(12 

0.0 

l(t.84 

4.13 

3.84 

7.8 

7,9 

l'rc«nn  alinn^plicricT 

T.M. .■ 

nlura  á  .0 

.Iir.i      TL^nípcraliira  da  n- 

va 

.•;«:<  nm  31  .U   1 

)  IJI 

;)7.4  i' 

n  1 1  . . 
.  29  .. 

. . ,  54,7  em    0  . . . . 
. . .  10,9    »    17  ... . 

min  'absoluta  746  1    »  2'»  ris  6 

17,9 

vnr.  JM\.'  ■ . 

{<t  4 

10  5. 

...  'i3.8 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  céu  e  uuveDs 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

AGOSTO 
1864 

3  horas  da  tarde 

9  lioras  da  noite 

firaus 
mcdios 

ConliguraçScs 

Graus 
médios 

Configurações 

10 

— 

10 

— 

Lim. ;  hor.  tur.;  t.  qu.  e  sec. 

1 

10 

— 

10 

— 

M.  b.  t. 

2 

10 

St.-Ci. 

H 

St.-Ci. 

Hor.  lev.'"  enii.:  m.  1).  t. 

3 

10 

Ci. 

10 

— 

M.  b.  t. 

4 

8 

CA.,  Ci.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

Hor.  vap. ;  t.  qu.  e  sec. 

5 

6 

C.-Ci.,  Ci. 

8 

C.-Ci.,  c. 

Céu  tur.;  t.  ijii.  e  m.'"  sec. 

6 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

Lev.'"  nub.;  t.  im.''  qu.  e  sec. 

7 

8 

C,  Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci.-St. 

T.  qu.  e  sec;  fus.  ao  nt.  ás  9  n.  '. 

8 

9 

Ci.,  c.-st. 

9 

Ci.-St.,  Ci. 

Lev.'"  nub.;  t.  qu.;  fus.  ás  11  n. 

9 

10 

c. 

10 

— 

Hor.  vap.;  t.  qu.  e  sec;  vir.  reg. 

10 

10 

c. 

10 

— 

Hor.  vap.;  t.  bast.  qu.  e  sec. 

11 

10 

— 

10 

— 

Hor.  vap.;  t.  qu.;  v.  fr.  pela  t. 

12 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

2 

c,  C.-Ci.,  c.-st. 

Hor.  vap. ;  ni.  b.  t. 

13 

9 

Ci.-St  ,  c. 

10 

St.-CI. 

Hor.  alg.  t.  enn.;  vir.  bon.;  m.  b.  t. 

14 

10 

— 

10 

St.-Ci. 

Hor.  alg.  t.  enn.  de  m.;  vir.  bon.;  m.  b.  t. 

IS 

8 

Ci. 

2 

Ci.,  St.-Ci.,  C.-Ci. 

Enn.  de  m.;  vir.  reg.;  m.  b.  t. 

16 

8 

Ci.,C. 

10 

st.-c. 

Lev.'=  nub. ;  m.  b.  t. 

17 

7 

c,  c.-st. 

1 

C.-Xi.,Ni.,  Ci.-C. 

Ene;  alg.  cli.  fi.  das  11  ao  m.  d.;  chuv.  de  t.  e  n. 

18 

4 

C,  C.-Ni.,  Ci. 

c. 

9 

St.-c,  C. 

Nub.;  v.  fr. ;  clmv.  e  peq.'"  ag. 

19 

6 

C,  Ci.,  Ci.-St. 

10 

— 

Nub.;b.  t. 

20 

4 

C.-st.,  C,  Ci. 

0 

Xi. 

Nub.;  V.  fr.  pela  t.;  chuv.  ás  9.30'  n. 

21 

6 

c. 

1 

C,  C.-Ni.,  Ni. 

Ch.  e  V.  for.  pela  n.;  v.  for.  até  ás  3  t.;  chuv.  ás  7  f. 

22 

8 

C.-St.,  c. 

2 

C.-st.,  C. 

Chuv.  ás  7  m.;  b.  t.  dopois. 

23 

9 

c. 

10 

St.-c. 

Nu.  disp. ;  vent.  pela  t. 

24 

10 

st.-c. 

10 

st. 

B.  t. ;  vent.  á  t.  e  n. 

25 

10 

— 

10 

— 

Lim.;  m.  b.  t. ;  vent.  pela  t.  o  n. 

26 

10 

— 

10 

— 

Lim.;  vent.  pela  t.  e  n. 

27 

10 

— 

10 

— 

Lim.;  m.  b.  t.;  alg.  l.  vent.  pela  t. 

28 

10 

— 

10 

— 

Lim.;  m.  b.  t.;  vir.  bon. 

29 

9 

c,  c.-st. 

10 

— 

M.  b.  t. ;  vir.  fra. 

30 

10 

— 

10 

- 

M.  b.  t. ;  vir.  fra. 

31 

8,8 

8,0 

Total  da  1."  década 

Chuva 

Agua 
ovaporaiia 

Ventos  pre- 
dominantes 

St.  inf. 

SI.  sup. 

0.0  mil. 

0,0  mil. 

145,10  mil. 

N. 

8,0 

7,4 

.      da  2.»      r,      .... 

0,0  » 

0,0  » 

96,84    » 

q.NO.eOSO. 

8,7 

7,5 

»      da  3.»      

14,8    ., 

16,8   » 

94,06    .. 

qq.NO.eSO. 

8,3 

7,6 

Total  lio  mez 

14,8  mil. 

16,8  mil. 

3:!6,()0  mil. 

qq.NO.eSO. 

Tensão  do 

vapor  almoíplierico 

Dias  mais  ou  menos  ventosos  em  1,  7,  8, 12, 

Humidade  relaliva           Evaporação          ^^^  ^^^^  ^^^  ^  ^^^ 

18.  19,21,22.21, 

/máxima  .. 

18,40  em 

22  ás  8  m ! 

6,3  em  22  e  23  . . .  21,00eml0.  Chuva  ou  chuv.  em  18,  19,  21,  22  e  23. 

Extremas)    •  ■ 
Ar,  ™„,\™»iima  . . 

4,61    .. 

28  >.  8n \ 

2,1   »  H  ás  4  t.. .     2,40  »  21.  Relâmpagos  8  e  9. 

(var.  max.' 

13,79... 

f 

!'t  2    18,60 

Dia  mais  ou  menos  ennevoado  em  16. 

'  Furacão  do  NE  para  SE  pelas  7.35 '  í. 

XXX 


MAGiNETISMO  TERRESTRE 

1864 
DIAS 

DECLINAÇÃO   O 

INGL 
Julho   - 

I  NAÇÃO  N 

Jnlbo 

— 

,4gosto 

Horas  do  obs 

etembro 

-  Agosto  -  Setembro 

Horas  do  observalorio 

Horas  do  observatório 

ervatorio 

Horas  do  observatório 

Variações 

Variações 

■ 

Variações 

diárias 

diárias 

diárias 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

1 

21»    0',2 

21°   9'.0 

8.8 

21°    l',l 

21°    8',8 

7/,7 

21°    l',6 

21°   8,3 

6,7 

2 

20»  59  .0 

7  7 

8.7 

2,5 

9,3 

6,8 

20°  59  ,7 

7  ,1 

7,7 

3 

'     57,9 

9.5 

11.6 

1,5 

12,7 

11,2 

59,2 

7,0 

7,8 

4 

58.8 

U  ,6 

12,8 

1,1 

9,0 

7,9 

57,8 

9,0 

11  ,2 

5 

57  ,8 

9,2 

H,4 

20»  59  ,6 

10,7 

11,1 

58,4 

8,1 

9,7 

00»  io/,Oi; 

6 

57,6 

9  .2 

11.6 

21°    0,5 

11  ,5 

11  ,0 

58,2 

7.6 

9,4 

00»  10  .14 

7 

57  .0 

8.6 

11.6 

0,0 

9,6 

9,6 

59,1 

9,7 

10,6 

8 

57,1 

',6 

10,5 

2,8 

9,0 

6,2 

58,4 

9,3 

10  ,9 

00»  13,25 

9 

57,5 

8  .5 

11,0 

1  ,1 

10,7 

9,6 

59,7 

7,6 

7,9 

lu 

57,5 

10.6 

13.1 

0,2 

11  ,2 

11,0 

59,1 

7,6 

8,3 

11 

58.5 

8.5 

10,0 

20°  59  ,9 

8,0 

8,1 

21»    0,6 

3  ,4 

4,8 

a 

58,7 

10,3 

11,6 

— 

9,1 

— 

20»  59  ,1 

5,5 

6,4 

13 

57,3 

8,2 

10,9 

58,9 

10,5 

11,6 

21»    0,3 

4,9 

4,4 

u 

58,2 

7.0 

8,8 

55.8 

14,7 

18,9 

20°  58  ,5 

7,1 

8,6 

15 

58.4 

6,0 

7.6 

21°    0.6 

11  ,4 

10,8 

.59  ,8 

5,7 

5,9 

60"  15  ,84 

18 

21»  u. 3 

7,8 

7.5 

0.3 

10,5 

10,2 

21»    0,5 

6,4 

3,9 

17 

0.1 

7,6 

7.2 

20»  58  ,9 

10,7 

11,8 

6,9 

11,3 

7,4 

00"  11  ,411 

00"  17  .09 

i8 

20"  58  ,8 

7.4 

8,6 

21°    0.8 

9,9 

9,1 

0,7 

8,6 

7,9 

19 

21"    1  .4 

9,4 

8,0 

20°  58  ,8 

10,7 

11  ,9 

7,2 

5,7 

20 

1  2 

13,3 

12,1 

21°    2.1 

11,6 

9,5 

4  ,0 

7,6 

3,6 

n 

20"  57  .3 

10.8 

13,5 

2.2 

9,4 

7,2 

6,2 

10,6 

4.1 

22 

58,5 

9,6 

11.1 

6.2 

9.0 

2,8 

20"  57  ,2 

8.3 

H.l 

23 

21°    0,9 

11,0 

10.1 

1  ,0 

9,3 

7,7 

21»    2  ,9 

6.6 

3.7 

2i 

20"  59  ,8 

8,7 

8.9 

20"  58  ,8 

6,0 

7.2 

1.7 

5  ,6 

3.9 

25 

21°    3,6 

8,7 

5,1 

21»    1  ,8 

10,6 

5  ,8 

1.1 

6.6 

3  2 

00»  10  ,38 

26 

0,2 

6,9 

■6.7 

0,3 

9,0 

8.7 

20»  59  .1 

7  ,4 

8,0 

00°  10  ,31 

27 

0,3 

6.5 

6,0 

4  ,5 

4,6 

0.1 

21»    0  ,3 

6  ,0 

3,7 

28 

2,3 

7,7 

5.2 

20»  58  ,3 

5,8 

7.5 

3,9 

5.8 

1  .9 

29 

20°  59,1 

8,5 

9.4 

58,4 

5,6 

7.2 

0,3 

3  ,0 

4,7 

30 

39,6 

9,1 

9.5 

59,1 

6,0 

6,9 

2.1 

7  5 

5,4 

SI 

58,6 

10,2 

11  .6 

21°    2,1 

12  ,0 

9,6 

- 

— 

- 

20°  38',ÕJ 

21°    9', 15 

11, U 

21"    l',01 

21»  IU',25 

9', 21 

20"  59', 12 

21°   8',16 

9', 01 

59,32 

8,55 

9.23 

20"  59  .57 

10,71 

11,32 

21°    1  ,21 

7.27 

6,06 

dtudas. .  3  a 

21"    0.03 

8,88 

8,83 

21»    1  ,31 

7  ,94 

6  ,13 

1  ,54 

6  ,94 

5,10 

Media  mensal 

20°  59  .17 

21°    8,86 

9,69 

21»    0,77 

21»  9  ,58 

8,82 

21°    0,62 

21°   7,46 

6,83 

60»  16',09 

Otl"  14',fl5 

60°  16'.76 

Media  mensal    21»  4',0) 

Media  mensal    21°5',17 

Media  mensal   21"  4/,04 

As  leituras  ás  8  horas  da  manha  e  2  da  tarde  sâo  deduzidas  do  retrislro  photOí;raphiio  do  declinometro 

Declinação 

Julho                                                                 Agosto 

Setembro 

máxima 21°  13/,3  cm  20  ás  2  l 21°  l'.',7  cm  14 

Eilreraas  dos  meios    miniina 20»37,0.     7.8m 20°55,8.    14 

ás2t 21°  14/, 

cm  17  ás2t, 
.    22  .  8  m. 

.  8  m 20°  57  .' 

variação  máxima 16,3 18,9 17, 

, 

Perturbações 

Declinações  absolutas                                       1 

Jnlho        cm  :  2,  3,  19.  20,  21,  23,  26.  28,  29.  30  e  31 

Agosto        .     5,7,8,9,  13,  14.  1.5,  19,  20.  21,  21,  23,  24,  25,  26,  27  e  31 

Sclenibro   .     1,2,8.  lií.  17.  18,  20.  21,  22,  23  e  24 

Jnlho 

26 

Se>.m\m '.'.'...'.'.....'..'.'....'..'.'.'.'.'... '.'...'.'.'...'. 

18 

EPOCHA 

I  NTKN.-^IDADE    MAGNKTI  CA 

' 

Intensida 

do  media 

1864 

TiTiipi- 
r.ilura 

Tettipo 

Log, 

l.op. 

l.nv. 

Valores 

'•V;.l,)res 

da  com 
horis 

)oncnte 
onlal 

da  força  total 

grans 
centesimaes 

o.ciila- 
Ç-1o  (•) 

de  u  c  u 

^■'  .V 

unidades 
ii.Klezas 

unid.ides 
do  Oauss 

• 
unidades 
inglez.is 

unidades 
de  tiauss 

Jnlho  22 

27»,0 

5",52986 

1.1 

1.4 

9  :t8:)80i8 

90709933 

0,.587I656 

9,2205014 
9.2205027 

0.801373 
0,801372 

4.82315 
4.82316 

1,82315 

2,22367 

9,72180 

4,18331 

2'.', 9 

5  .53683 

1,1 

1.4 

9.38IÍÍ260 
9,0683364 

U.5829I26 

9,2l68,-)63 
9,2168318 

0,791117 
0.791116 

4.81979 
1,81980 

4,81979 

2,22213 

9,71114 

4,17738 

.Setembro  l'i 

2ir,6 

5   ,56613 

1,1 
1.4 

9,3810829 
9  0(18iBM 

0,5813717 

9  2l5ii;:i9 

9.2I5I(')I7 

0,701163 
0.7',lllli'. 

4,820113 
'i,82(«il 

j     4,82003 

1 

2,22252 

9.72303 

4. «8273 

(•)   0  tempo  mcdio  de  uma  oscillaçSo  é  correcto  da  marcha  do  chronoraclro,  lem|icralur.i.  lorsão,  arca,  e  arçílo  induclora  terrestre,  e  deduiido  ila  i 

edia  de  21  seru";  de  100  osc.llafões. 

Os  reHuJt.idos  silo  rodiiiidos  i  temperatura  de  1".7  (35"  Tarh.) 

Na  ohscrTa(3o  doi  desvios  se|iuc-so  o  mcthodo  do  sr.  Lamont. 

PRESSÃO  ATMOSPHERICA 


EM  MILLIMETROS 


xxxn 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

SETEMBRO 

BAROGRAPIÍO 

" 

' 

1864 

i.^ 

2/ 

3.^ 

■i.» 

0.^ 

6." 

7.^ 

8.=" 

9.'^ 

■lO.^' 

•11.=' 

Meio  dia 

i.^ 

2. a 

1 

738,0 

737,7 

757,0 

737,6 

757,6 

757,7 

738,0 

738,6 

758,7 

758,7 

738,6 

758,1 

757,7 

757,4 

9 

37,3 

37,4 

57,2 

57,2 

57,2 

57,1 

57,3 

57.4 

57.6 

57,6 

37,5 

57,8 

57,7 

57,3 

3 

57,1 

37,1 

57,2 

57,2 

57.2 

57,4 

57,8 

57.9 

58,2 

58,5 

58,0 

58,2 

58,1 

57.9. 

4 

o8,8 

58,7 

58,5 

38,5 

38,3 

58,5 

58,5 

58,4 

58,0 

59,1 

58.8 

58,7 

58.2 

57,9 

5 

38,3 

58,3 

58,3 

58,2 

58,2 

58,7 

59,2 

59,3 

39,7 

59,7 

39.0 

59,2 

58,8 

58,7 

G 

38,7 

58,6 

58,5 

58,4 

38,4 

58,3 

58,9 

59,0 

39,1 

59,1 

59.0 

58.3 

58.0 

57,4 

7 

56,3 

36,4 

56,2 

50,2 

56,2 

50,4 

36,4 

56.5 

50,8 

56,9 

50,9 

50.4 

56.0 

55,7 

8 

33,8 

53,6 

55.0 

55,7 

55.7 

55,7 

55,1 

56,4 

56,6 

56,8 

50,7 

56,3 

56,2 

50,0 

9 

36,0 

53,9 

55,9 

55,9 

56,4 

50,4 

56,8 

37.1 

57,0 

57,7 

57,5 

57,3 

57,2 

50.8 

10 

36,3 

56,6 

56,1 

53,8 

56,4 

50,8 

56,4 

50.4 

56,6 

50,8 

50.7 

56,1 

55,8 

55,5 

11 

733,7 

753,6 

755,6 

7.55,4 

755,5 

755,9 

756,2 

75(),7 

756,9 

750,9 

750.0 

755.4 

755,3 

754,7 

12 

53,1 

34,9 

54,1 

54,0 

54,2 

54,9 

35,2 

55,7 

55,7 

56,1 

50,0 

55,6 

55,4 

55,1 

13 

57,8 

58,1 

58,1 

58,2 

38,4 

59,1 

59,6 

59,6 

59,6 

59,7 

39,0 

59,2 

59,0 

58,5 

14 

57,8 

57,4 

57,2 

57,1 

57,0 

57,2 

57,3 

57.3 

57,7 

57,7 

57,6 

56,8 

56,3 

55,0 

15 

54,6 

54,1 

53,8 

53,4 

53,2 

53,2 

53,2 

53,2 

53,2 

53,1 

53,0 

52.8 

52,4 

51,9 

16 

50,0 

49,9 

49,7 

49,4 

49,2 

49.2 

49,2 

49,2 

49,3 

49,1 

48,5 

48,5 

47,9 

47,0 

17 

50,0 

30,0 

51,0 

51,2 

51,4 

52,0 

52,7 

53,3 

5'i,0 

54.2 

54.2 

54,1 

54,1 

54.1 

18 

55,8 

53,4 

55.1 

55,2 

55,3 

55,0 

56,1 

50,4 

57.1 

57,2 

57.2 

57,3 

57,2 

57.2 

19 

58,0 

38,5 

.58.3 

58,3 

58,7 

58.7 

39,3 

59,8 

60,2 

60,3 

60,3 

60,2 

60,1 

5'.).9 

20 

00,2 

00,2 

60,1 

39,7 

59,6 

59,7 

60,4 

60,4 

60,5 

60,5 

60.1 

59,3 

58,9 

58.2 

21 

757,2 

757,1 

750,9 

750,7 

750.0 

750,0 

750,0 

750,(5 

756,0 

750,0 

756.3 

755,6 

755,1 

751,9 

22 

5i,9 

55,0 

55,1 

55,1 

55,2 

55,3 

53,9 

56,3 

56,5 

56,5 

50,4 

56,1 

55,9 

55,7 

2.'! 

56,8 

56,7 

50.5 

56,6 

50,0 

56,6 

50,8 

36,9 

57,3 

57,3 

57,2 

50,9 

56,8 

50.3 

24 

36,8 

56,7 

50.5 

56,5 

56,6 

50,0 

50.7 

57.0 

57.1 

57,2 

57.3 

56,8 

50,6 

50.1 

25 

36,1 

55,9 

55.« 

55,8 

55,9 

55,9 

50,0 

50,5 

56,9 

50,9 

56,8 

56,0 

56,3 

50.0 

20 

36,3 

56,1 

50,0 

33,9 

35,9 

56,2 

56,6 

56,7 

56,9 

56,9 

50,8 

50,0 

56,5 

50,3 

27 

55,8 

55.5 

55.:í 

55,3 

55,3 

53,3 

55,3 

55,4 

55,3 

55,2 

54,9 

54,1 

53,7 

52,8 

28 

51,5 

51,2 

:í\.-> 

50,7 

50.4 

.50,3 

51.2 

51,4 

52.2 

52,2 

52.3 

52,0 

52,5 

52,4 

2'J 

33,0 

52.4 

52.3 

5á,3 

52.4 

52,5 

53,0 

33,3 

53,4 

53,5 

53,3 

52,9 

52,5 

51,9 

30 

51,0 

51.1 

51,1 

51.1 

51.0 

51,0 

■    51.0 

51,2 

31,8 

51,7 

51,2 

51,2 

51,0 

50,7 

- 

- 

- 

— 

" 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

|l.\... 

757,34 

757.25 

757,11 

757.07 

757,18 

757.32 

757.44 

757.70 

757,95 

758,09 

757,99 

757,64 

757,37 

757,00 

Medias  das  j    ^ 
dMada.s.j  '" 

733,62 

755,47 

7;í5,33 

755,21 

75:;,25 

755.55 

755,92 

750,10 

756,42 

756,48 

756,31 

755,92 

755.00 

755,28 

h'... 

755,00 

734,77 

754,67 

734,60 

754,59 

734,63 

754,91 

755,13 

753,40 

735,40 

735,25 

734,94 

754,69 

754,31 

Bcilias  do  mcz.  .  .  . 

755.(i!t 

75:i,h:! 

755,70 

753,63 

755.67 

755,83 

750.09 

7.50.3:) 

750.59 

730.00 

750.52 

756,17 

755,91 

755,53 

• 

XXXIll 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

SETEMBRO 

" 



3.» 

4.''' 

3.^ 

C.^ 

7.^' 

s.'-> 

i».^ 

■10.^' 

U.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absolnta 

Va- 
riarão 

1864 

757,â 

757,2 

737,1 

757,2 

757.3 

737,7 

737,9 

738,1 

738,0 

737.8 

737,81 

738,7 

737,1 

1,6 

1 

50,8 

56,8 

36,8 

36,9 

57,0 

57,4 

37,4 

57,3 

57,2 

57,1 

37,27 

57,8 

56,8 

1,0 

2 

57,9 

58,0 

38,1 

38,2 

58,3 

58,6 

59,0 

38,7 

59,1 

58,8 

58,05 

59,1 

37,1 

2,0 

3 

57,7 

37,9 

57,7 

37,8 

57,9 

38,3 

38,6 

58,6 

5S.6 

38,7 

38,10 

59,1 

57,7 

1.4 

4 

58,3 

38,1 

57,9 

3S,l) 

58,1 

38,7 

58,8 

38,9 

58,8 

58,7 

58,70 

39,7 

57,9 

1,8 

5 

57,0 

36,8 

56,7 

30,6 

36.4 

56,7 

57,0 

37,0 

36,9 

56,8 

57,82 

59,1 

36,4 

2,7 

6 

53,7 

55,7 

53,7 

33,8 

35,7 

56,0 

36,0 

56,0 

56,0 

56,0 

36,17 

50,9 

33,7 

1,2 

7 

53.7 

53,7 

55,7 

33,(i 

33.6 

36,0 

36,4 

30,4 

36,3 

50,1 

55,99 

56.8 

35.6 

1,-^ 

8 

56,4 

36,3 

36,2 

36,2 

56,3 

56,5 

36,7 

56,8 

36,9 

56,7 

56,65 

57,7 

55,9 

1,8 

9 

3i,9 

34,9 

33,2 

53,2 

53,3 

55,8 

56,2 

56,2 

56,0 

55,8 

56,00 

56,8 

54,9 

1,9 

10 

734,1 

734,3 

734,4 

734,3 

734,6 

733,1 

733,1 

733,1 

733,4 

753,3 

753,44 

736,9 

734,3 

2,0 

11 

33,0 

55,2 

33,5 

36,0 

56,3 

57,4 

57,4 

37,7 

37,8 

57,8 

53,76 

57,8 

54,0 

3,8 

12 

38,1 

38,0 

38,0 

58,0 

38,1 

38,3 

38,4 

38,3 

58,2 

38,0 

58,38 

59,7 

57,8 

1,9 

13 

53,1 

55,1 

33,1 

55,1 

53,6 

53,8 

33,8 

53,3 

33,3 

54,9 

36,39 

57,8 

34,9 

2,9 

14 

51,7 

51,3 

51,2 

31,2 

31,2 

51,3 

31,4 

31,2 

50,9 

50,6 

32,39 

34,6 

30,6 

4,0 

13 

47,2 

47,1 

46,8 

46,7 

47,8 

48,6 

49,7 

49,6 

49.8 

50,3 

48,76 

30,3 

46,7 

3.0 

16 

54,2 

34,4 

31,8 

34,9 

33,4 

53,9 

56,1 

50,0 

56,0 

53,9 

53,80 

36,1 

50,6 

3,3 

17 

57,3 

37,3 

37,4 

37,9 

38,1 

38,6 

58,8 

58,9 

58,8 

58,8 

57,10 

58,9 

53,2 

3,7 

18 

60,0 

00,1 

60,3 

60,4 

60,3 

60,8 

60,8 

60,9 

60,6 

60,4 

59,83 

60,9 

38,3 

2,0 

19 

57,8 

37,5 

37,4 

57,3 

57,7 

57,6 

57,6 

37,3 

57,2 

37,2 

58,86 

00,3 

57,2 

:!,3 

20 

734,3 

734,3 

754,3 

734,4 

734,6 

734,9 

734,9 

734,9 

734,9 

754,9 

733,66 

737,2 

734,3 

2.9 

21 

55,8 

53,8 

56,0 

36,1 

30,5 

50,7 

56,8 

36,8 

36,8 

36,8 

36,00 

56,8 

54,9 

1.9 

22 

36,3 

36,3 

56,4 

36,3 

56,8 

57,0 

37,1 

37,1 

37,0 

36,8 

56,77 

57,3 

56,3 

1.0 

23 

56,0 

56,1 

56,2 

56,3 

56,4 

56,5 

36,6 

56,5 

36,4 

36,3 

36,37 

57,3 

36,0 

1.3 

24 

55,8 

53,8 

33,8 

53.9 

56,1 

56,3 

56,0 

36,6 

36,3 

36,3 

56,21 

36,9 

53,8 

1,1 

23 

33,1 

55,1 

35,2 

35,6 

33,7 

53,8 

55,8 

55,8 

33,8 

53,8 

56,00 

56,9 

55,1 

1,8 

26 

52,4 

32,3 

32,1 

51,9 

32,2 

32,2 

52,3 

31,9 

31,0 

31,6 

53,71 

55,8 

51,0 

4.8 

27 

32,3 

32,3 

32,3 

52,7 

33,1 

33,2 

33,2 

53,2 

53,2 

o3.1 

52,12 

33,2 

30.3 

2.9 

28 

51,8 

51,8 

31,8 

51,7 

31,9 

52,1 

32,2 

32,1 

32,0 

51,9 

52,42 

53,3 

31,7 

l.x 

29 

50,1 

49,8 

49,8 

49,8 

49,9 

49.7 

49,6 

49,4 

49.2 

48,3 

50,32 

51,8 

49.2 

2,0 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

736,76 

736,74 

756,71 

736,73 

736,79 

757,19 

737,40 

737,40 

757,38 

737,23 

737,29 

758,17 

736,31 

1,66 

1.» 

755,08 

733,05 

735,09 

753,20 

733,53 

755,94 

756,11 

756,07 

756,00 

735,92 

733,69 

757,33 

733.96 

3,;!9 

ç,  n      .  Medias 
das  dcradas 

753,99 

733,96 

734,01 

734,07 

754,32 

754,44 

734,51 

754,43 

754,28 

754,20 

754,60 

755,67 

733,46 

2,21 

;i.^ 

755,28 

733,25 

755,27 

733,34 

733,53 

753,86 

756,01 

733,97 

755,89 

753,79 

733,86 

737.06 

734.64 

2.42 

Medias  (lo  mcz 
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TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

SETEMBRO 

1864 

THERMOGRAPHO 

■1." 

2/» 

3.^ 

4.=^ 

3.=' 

6.^ 

7.^ 

8.» 

9^ 

■10.^ 

H.^ 

Meio  dia 

1." 

2." 

1 

20,6 

19,8 

19,7 

19,6 

19,5 

19,5 

20,6 

21,1 

22,6 

23,7 

24,3 

24.7 

26.0 

26,4 

2 

21,2 

20,9 

20,5 

20,0 

19,2 

19,0 

19,7 

19,8 

21,0 

21.7 

22,9 

23,8 

23.7 

23,2 

n 

18,5 

18,3 

17,9 

17,7 

17,3 

17,6 

18,3 

19,4 

20.4 

21,0 

22,6 

23.4 

24,2 

23,5 

4 

19,4 

19,4 

19,0 

18,8 

18,9 

18,8 

19,1 

20,0 

20,8 

22,0 

23,2 

23,9 

24,5 

24,8 

s 

21,0 

20,4 

20,5 

21,2 

22,4 

22,5 

22,4 

23,0 

23.3 

23,8 

27,4 

29,0 

29,7 

30,7 

6 

24.2 

23,5 

21,9 

23,1 

22,9 

23,3 

24,2 

24,7 

25,1 

26,3 

28,4 

30,5 

31,4  . 

32,0 

7 

23.2 

22,5 

21,8 

21,0 

20,6 

20,3 

21,8 

22.9 

24,3 

25,3 

26.() 

27.4 

28,7 

29.6 

8 

20,8 

20,6 

19,9 

19,4 

19,3 

19,2 

20,9 

21,4 

22,0 

23,8 

24,3 

23,4 

25,3 

26.0 

9 

20,9 

20,8 

20,0 

19,4 

19,0 

18,0 

19,1 

21,0 

21.8 

22.2 

24,4 

23.3 

27,2 

27,6 

10 

21,9 

19,9 

20,0 

20,0 

19  2 

18,8 

19,3 

20,4 

21,8 

22,5 

23.8 

24,5 

25,7 

20,3 

11 

19,0 

19.4 

18,2 

18,1 

18,1 

18,3 

18,6 

19,6 

20,0 

20,6 

21,7 

22,3 

22,4 

22,3 

12 

16,4 

16,2 

13.5 

15,1 

14,8 

14,7 

13,4 

17,3 

18,9 

20,0 

21,2 

21.5 

20,9 

21,3 

13 

16,2 

16,2 

13,8 

15,9 

15,3 

15,3 

16,7 

18,6 

18,8 

19,9 

20,8 

21,8 

22,6 

23,3 

14 

10,3 

15.8 

15,4 

13,5 

15,5 

15,3 

16,3 

17.8 

18,9 

20.4 

21,7 

21,4 

21,6 

22,5 

15 

17,7 

18,0 

18,1 

18,1 

18,4 

18.5 

18.7 

19,3 

20,1 

20.6 

20,7 

20,9 

21,1 

20,9 

16 

19,6 

19,6 

19,6 

19,7 

19,7 

19,7 

20,0 

20.2 

20,4 

20,3 

21,3 

20,9 

20,7 

21,3 

17 

15,0 

13,4 

15,6 

13.5 

15,6 

13,7 

16,2 

16,8 

17.5 

17.9 

18,3 

18,9 

19.0 

19,3 

18 

16,2 

16.1 

15,7 

15.7 

13,5 

15,5 

15,9 

16,1 

17,3 

17.8 

18,8 

19,0 

19,7 

19,3 

19 

15,3 

15.3 

14.9 

14,8 

14,5 

14,4 

13,1 

16,3 

17,1 

18,3 

18,2 

19,0 

19,3 

19,6 

20 

14,8 

14.7 

14,4 

14,2 

14,3 

14,2 

14,9 

16,4 

17.1 

17,9 

18,8 

19,6 

20,6 

21,6 

21 

16,6 

16,3 

16,1 

13,8 

15,9 

13.5 

16,4 

18,0 

19.3 

20,5 

21.6 

22,8 

23.7 

24,2 

22 

16,6 

16,8 

16,4 

16,1 

16,1 

15,9 

16,8 

17,5 

18,0 

20,0 

20,8 

21,8 

22,3 

23,3 

23 

18,7 

18.1 

17,3 

17,1 

16.4 

16,0 

16,6 

18,0 

19,7 

20.1 

21,3 

22,4 

23,0 

23,8 

24 

17,6 

17,3 

16,7 

16.4 

16,4 

16,1 

17,0 

19,1 

19.4 

21,3 

22,5 

22,8 

23,1 

24,3 

25 

18,8 

18.8 

18,8 

18.2 

17,6 

16,9 

17,3 

18.0 

19,5 

21,5 

23,2 

24,0 

24,7 

26,0 

26 

21,2 

21,7 

21.6 

21.4 

21.1 

21,1 

18,9 

19.5 

21,7 

21.9 

22,4 

23,7 

2i,8 

24,4 

27 

20,5 

20;6 

20.0 

11),!) 

19,6 

18,9 

20,1 

21,0 

22,0 

23,1 

23.1 

22,5 

22,1 

21,5 

28 

15,5 

15,6 

15.5 

15,0 

15,0 

14,8 

14.8 

14,9 

15.8 

10,0 

17.4 

1S,0 

18.6 

18.9 

29 

16,6 

16,4 

16,4 

16,0 

16,2 

Iti.:; 

17,8 

17,9 

18,7 

19,0 

20.1 

20,1 

20,7 

21,1 

30 

18.3 

18,3 

17,9 

17.8 

17,7 

17,8 

18.3 

18,3 

19,5 

19.7 

20.1 

20,4 

20,9 

20,4 

('■'•• 

21.17 

20,61 

20,12 

20,02 

l'.),83 

19,70 

20,58 

21,37 

22,31 

23,48 

24.79 

25,79 

26.64 

27,01 

McJias  das  V,  ^ 
deradas .  l" 

16.75 

16,67 

16,:t2 

16,26 

16,19 

16,16 

16,78 

17,84 

18,61 

19,37 

20,15 

20,5,3 

20.79 

21,14 

(3... 

18,04 

17,99 

17,69 

17,37 

17,20 

16,95 

17,40 

.18,22 

19,42 

20,31 

21,25 

21,85 

22,39 

22,79 

Medias  do  mfz  .  .  . 

1*<,60 

IH.42 

1«,04 

I7,HH 

17,7'i 

17,60 

1H,26 

19,14 

20,11 

21,05 

22,06 

22,72 

23,27 

23,65 

L — „ ^ , _^ — ^-^ —     -                 — J 
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TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

SETEMBRO 

~ 

;{." 

■S/' 

J).* 

6.» 

7.^ 

s.--» 

9.^ 

10.' 

11.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mininia 
absoluta 

Va- 
riação 

1864 

20,2 

2S,',i 

24,8 

23  2 

22,1 

21,3 

21,3 

21,2 

21,3 

21,1 

22,35 

26,8 

19,2 

7,0 

1 

23,1 

23,0 

22  2 

20,9 

19,7 

19,3 

18,9 

18,7 

18,5 

18,5 

20,83 

23,0 

18,3 

6,5 

2 

22,0 

22,7 

22,3 

21.1 

20,5 

20,2 

20,0 

19,9 

19,7 

19,5 

20.40 

24,5 

16,9 

7,6 

3 

24,7 

24.3 

23.0 

21,5 

20,3 

19,9 

19,9 

20,5 

20,7 

20,7 

21,17 

26,4 

18,7 

7,7 

4 

31,0 

31,0 

30,3 

28,2 

26,4 

20.1 

25,8 

23,4 

23,0 

2i,9 

25,58 

32,0 

20,4 

11,6 

5 

32,7 

32.0 

31.1 

28,5 

20,8 

26,0 

23,3 

24,5 

24,3 

24,0 

26,59 

33,7 

21.9 

11,8 

(> 

2S,6 

27,8 

20,6 

25,0 

23,8 

22,6 

21,9 

22,2 

21,6 

21,2 

24,03 

30,2 

20,1 

10.1 

7 

2r),'t 

24.7 

2,j,3 

23,3 

21,8 

21,7 

21,7 

21,4 

21,3 

21,1 

22,33 

26,4 

19,2 

7.2 

8 

28,3 

28,0 

26,7 

25,3 

23,3 

22,9 

22,4 

22,4 

21.4 

21.2 

22,86 

28,8 

18,0 

10,8 

9 

27.4 

27,8 

24,4 

22,4 

20,7 

20,2 

19,8 

19,5 

19,3 

19,3 

21,89 

28,2 

18,7 

9,5 

10 

22,4 

21,8 

21,1 

19,7 

18,3 

18,1 

17,8 

17,0 

17,1 

10,7 

19,57 

24,0 

16,7 

7.3 

11 

21.4 

20,3 

19,8 

19,0 

18,0 

17,4 

17.1 

17.0 

16,7 

16,4 

18,01 

22.0 

14,5 

7,5 

12 

23,1 

22.4 

21.0 

20,2 

18.4 

18,0 

17,4 

17,4 

16.9 

16,9 

18,73 

23,8 

l.j,l 

8,7 

13 

23.2 

22,0 

21,3 

19.6 

18,9 

19,0 

19,2 

18,7 

18,1 

17,9 

18,85 

24,3 

15,2 

9.1 

I't 

20.7 

20,fi 

20,3 

20.1 

19,8 

19,8 

19,9 

19,8 

19,7 

19,8 

19,65 

21,2 

17,3 

3.9 

15 

21,1 

20.9 

20,6 

20,2 

15,8 

13,4 

14,6 

14,7 

15,0 

13,4 

19,03 

21,5 

14.6 

6.9 

16 

19,0 

19,7 

19,3 

18,1 

17,5 

17,1 

10,8 

16,6 

16,6 

16.6 

17,30 

19,9 

1.3,3 

4.6 

17 

18,9 

19,2 

18,9 

18.1 

17,1 

16,5 

16,3 

■ 

16,2 

15,6 

15,4 

17.12 

19,8 

15,3 

4,5 

18 

19,9 

19,8 

19,1 

17,7 

16,4 

13,9 

15.7 

15.2 

15,3 

15,0 

16,73 

20,8 

13,9 

6.9 

19 

21,7 

21,7 

20,0 

18,8 

17,7 

17,3 

17,3 

17,1 

16,8 

16.9 

17,45 

22,1 

13,9 

8.2 

20 

24,3 

24,0 

23,4 

21.1 

19,4 

18,0 

17,8 

17,3 

17,2 

17,0 

19,27 

24,8 

13,5 

9,3 

21 

22,3 

22.2 

21,4 

20,6 

19,8 

19,5 

19,7 

19,5 

19.4 

19,0 

19,27 

23,6 

15,8 

7,8 

22 

23,6 

23,4 

22,2 

20.3 

19,1 

19,0 

18,0 

17,8 

17,7 

17,9 

19,49 

24,3 

13,9 

8,4 

23 

24,7 

24,4 

23,1 

22,0 

21,0 

20,4 

20,1 

20,2 

20,1 

19,6 

20.23 

25,3 

16,0 

9,5 

24 

26,8 

26,7 

26,3 

25,1 

24,5 

24,0 

23,0 

22,4 

21,9 

21,7 

21,90 

27,6 

16,9 

10,7 

23 

24,7 

25,0 

24,3 

23,3 

22,6 

21,8 

21.8 

21,4 

21,0 

20.3 

22,15 

25.5 

18.8 

6.7 

26 

21,2 

20,4 

20,2 

19,6 

19,4 

19,2 

10,3 

15,7 

13,5 

15,6 

19.92 

24,0 

13,5 

8.3 

27 

19,1 

19,8 

19,3 

18,7 

18,0 

18.3 

17.8 

17,6 

17,6 

17,2 

17,08 

20,4 

14.8 

5,6 

28 

21,4 

20,9 

20,4 

19.8 

19,3 

19,1 

19.0 

18,7 

18,5 

18,3 

18,70 

21,5 

16,0 

5.5 

29 

20,4 

20.3 

20,0 

19,5 

19,5 

19,3 

19,1 

18,5 

18,5 

18,3 

19,13 

21,1 

17,7 

■!.i 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

27,03 

26,83 

25.67 

23,94 

22,54 

22.02 

21,72 

21,57 

21,33 

21,13 

22,81 

28,20 

19,10 

9,04 

l.' 

21,20 

20,83 

20,21 

19,15 

17,79 

17,43 

17,21 

17,03 

16,78 

16,70 

18,25 

21,94 

15,18 

6,76 

^^  ^         Medias 
í     lias  decailas 

22,85 

22,71 

22,06 

21,00 

20,32 

19,86 

19,20 

18,93 

18,74 

18,51 

19,71 

23,83 

16,29 

7,34 

.^•1 

23,70 

23,46 

22,65 

21,36 

20,22 

19,78 

19,40 

19,18 

18,95 

18,79 

20,26 

24,66 

16,88 

7,78 

Jirilias  lio  raez 

• 

XXXVI 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROGRAPHO 

1864 

1." 

2. a 

3.^ 

i." 

0.^ 

6." 

7^ 

8.^ 

9.=' 

10." 

11.^ 

Meio  dia 

1.^ 

2.» 

1 

13,15 

13,82 

13,88 

14,07 

14,12 

14,38 

14,22 

13,95 

13,98 

13,33 

13,11 

14,13 

12,23 

11,85 

2 

13,32 

14,83 

14,63 

14,13 

13,24 

12.44 

12,15 

11,68 

10,34 

10,06 

9,78 

8,33 

8,09 

8,13 

3 

11,26 

11,40 

11,50 

11,48 

11,87 

11,97 

11,72 

12,04 

11,98 

11,70 

11,30 

10,96 

11,36 

12,33 

4 

13.43 

13,26 

13,03 

12,73 

12,66 

12,56 

12,72 

12.43 

12,12 

11,70 

10,81 

10,23 

9.68 

9,68 

5 

11,36 

11,43 

10,92 

10,07 

9,07 

8,84 

10,07 

8,96 

9;83 

9,22 

8,32 

7,53 

7,45 

6.97 

6 

9,43 

11,05 

11,43 

9,18 

8,87 

8,50 

9,13 

»,75 

8,58 

8,77 

8,38 

7,70 

7,80 

7,40 

7 

8,23 

8,36 

8,27 

9,05 

9,13 

9,37 

9,42 

10,21 

11,84 

12,34 

12,32 

11,69 

12,75 

11,50 

8 

11,03 

11.25 

12,20 

12,97 

13,64 

13,40 

13,60 

13,46 

13,56 

14,06 

13,91 

13,07 

14,15 

14,24 

9 

12,96 

13,51 

12.14 

12,30 

12,26 

12,46 

13,32 

13,23 

14,33 

13,78 

14,03 

12,97 

11,33 

9,32 

10 

10,63 

12,82 

12,43 

11,70 

12.17 

12,15 

10,83 

12,19 

12,10 

13,09 

12,30 

12,36 

11,77 

11,22 

11 

12,75 

12,96 

13.40 

13,30 

13,13 

12,43 

12,53 

12,22 

11,38 

11,77 

12,16 

11,93 

11,42 

10,58 

12 

10,02 

9,90 

9,63 

9,23 

9,17 

9  22 

8,93 

8,76 

8,42 

7,85 

7,13 

7,08 

7,16 

7,20 

13 

7,90 

8,80 

7,80 

7,40 

7,30 

7,20 

6,96 

6,13 

6,46 

6,75 

5,50 

5,48 

6,03 

6,14 

li 

7,74 

8,48 

8.72 

8,44 

8,63 

9,16 

9,96 

9,90 

11,08 

10,60 

10,70 

10,53 

11,20 

9,93 

15 

13,88 

14,44 

14,32 

14,83 

14,98 

14,88 

13,08 

14,70 

14,53 

14,37 

14,31 

13,00 

15,06 

15,37 

16 

16,47 

16,32 

16,17 

16,10 

16,26 

15,92 

15,60 

13,92 

13,93 

10,20 

16,14 

16,17 

16,30 

16,14 

17 

11,28 

11,62 

11,62 

11,40 

11,08 

10,60 

10,88 

10,50 

9,77 

9,80 

9,16 

9,32 

9,02 

8,43 

18 

11,16 

10,91 

10,73 

10,31 

10.87 

10,71 

10,91 

11,06 

11,70 

9,89 

8,86 

9,28 

8,43 

8,40 

19 

10,96 

10,44 

10,68 

10,73 

10,14 

9,68 

10,16 

10,27 

9,88 

9,08 

8,70 

7,80 

8,27 

8,27 

20 

8,74 

8,82 

8,62 

8,52 

8,43 

8,50 

9,27 

8,43 

8,96 

8,48 

8,46 

8,76 

9,07 

9,00 

21 

9,68 

9,88 

9.60 

9,48 

9,43 

9,92 

10,60 

10.88 

10.23 

10,40 

9,30 

8,80 

8.38 

9.72 

22 

11,88 

12,07 

12,00 

12,03 

12,03 

11,98 

12,48 

12,33 

12,70 

13,07 

12,73 

12,66 

12,73 

12,27 

23 

13,73 

13,48 

13,27 

12,38 

11,95 

11,40 

11,07 

11,28 

10,29 

11,62 

11,80 

11.90 

11,40 

10,10 

24 

9,20 

8,88 

9,63 

9,30 

9,50 

9,68 

9,72 

9,33 

9,63 

11,95 

9,75 

9,80 

10,40 

10,26 

2o 

10,24 

10,24 

10,24 

10,18 

11, M8 

10,97 

11,07 

12.34 

12,30 

12.30 

11.34 

9,94 

10,35 

10,20 

26 

11,26 

10,80 

11,00 

10,88 

10,90 

11,06 

12,08 

11,33 

12,32 

12,04 

12,37 

12,00 

11,80 

11,00 

27 

12,46 

12,22 

12,77 

12,66 

12,46 

12,52 

12,90 

13,70 

13,60 

13,97 

14,13 

14,02 

13,50 

13,60 

28 

11,82 

11,92 

I2,(K) 

11,48 

11, 'iS 

11.13 

11.13 

11. «7 

11,30 

11,80 

11.40 

ll,0(i 

10.12 

0,01 

29 

11.17 

11,13 

11.32 

11,08 

11,12 

11,32 

12,18 

13,88 

13,26 

14,12 

13,03 

14,3S 

12,00 

12,83 

30 

13,68 

13.68 

13,60 

13,09 

13,60 

13,80 

13,68 

14,17 

14,18 

13,40 

13,48 

13,62 

13,62 

13,62 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

!•  .. 

11,68 

12,20 

12,03 

11,79 

11.71 

11,63 

11,72 

11,69 

11,87 

11,83 

11,45 

10,90 

10,68 

10.26 

Hfdias  dl!)  ^  ^ 
deradu . 

11,00 

11,27 

11,19 

11,03 

11.00 

10,83 

11.03 

10,79 

10,81 

1(),4H 

10,13 

10.14 

10.20 

0.03 

3.'  .. 

11.51 

11,43 

11,54 

11,36 

11,44 

11,40 

11,69 

12,08 

12,00 

12,47 

12,04 

11,82 

11,54 

11.33 

Mediai  do  mu  .  .  . 

11,43 

1 1 .63 

11,39 

11, .39 

11. .38 

11.29 

11,48 

11.52 

11,36 

11.30 

11,21 

10,93 

10,81 

10,32 

1 ...-. J 

XXXVII 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPIIEUICO  EM  MILLIMETUOS 

PSYCJHROGRAPIIO 

SETEMBRO 

~ 

3." 

4.-^ 

S.^ 

6." 

7.» 

8/ 

9.^ 

15,02 

11.' 

M«-ia 
nuite 

Medias 

Maiima 

MiníDia 

Va- 
riação 

1864 

12,!tO 

12,38 

13,14 

13.62 

13,98 

14,77 

14,96 

15.41 

14,87 

13,82 

13,41 

11,85 

3,36 

1 

8,06 

8,31 

9,04 

9,41 

10,28 

10,30 

11,04 

11,28 

11,72 

11,43 

10,43 

13,32 

8,06 

7,26 

2 

12,70 

12,65 

12,74 

13,10 

12,90 

13,23 

13,83 

13,75 

13.70 

13,20 

12,29 

13,83 

10,96 

2,87 

.3 

9,2G 

9,3ò 

10,14 

11,06 

11,20 

11,92 

12,03 

11.08 

11.33 

11,53 

11,53 

13,43 

9,26 

4,17 

4 

7,24 

6.92 

8,47 

8,67 

7,96 

7,83 

8,30 

8,40 

8,80 

8,98 

8,83 

11,43 

6,92 

4,51 

5 

8,58 

8,25 

7,97 

8,47 

7,97 

8.19 

8,18 

8,24 

8,19 

7,93 

8,62 

11,45 

7,40 

4,05 

0 

11,76 

12,74 

12,30 

9,98 

9,20 

10,09 

10,83 

10,33 

10,53 

10,05 

10,30 

12,73 

8,23 

4,50 

7 

14,09 

13,51 

13,65 

14,17 

13,35 

13,37 

13,43 

13,00 

12,90 

12,55 

13,28 

14,24 

11,05 

3.19 

8 

8,45 

9,23 

9,57 

9,83 

10,88 

10,31 

11,15 

■10,80 

12,30 

11,36 

11,78 

14,33 

8,45 

3,88 

9 

9,60 

10,00 

10,04 

11,29 

11,56 

12,47 

13,34 

13,32 

13,30 

13,32 

11,93 

13,32, 

9,60 

3,92 

10 

10,07 

9.27 

8,S4 

9,84 

10,01 

9,80 

9,89 

9,32 

9,75 

10,12 

11,23 

13,40 

8,84 

4,.j6 

11 

7,26 

7,28 

7,70 

7,12 

7,77 

8,50 

8,40 

8,22 

8,18 

8,17 

8,26 

10,02 

7,08 

2,94 

12 

0,26 

6,14 

6.98 

7,18 

6,86 

6,20 

6,55 

6,30 

6,72 

6,85 

6,75 

8,80 

5,48 

3,32 

13 

8,30 

10,50 

10,74 

11.96 

12,58 

13,08 

13,25 

13,00 

13,34 

13,60 

10,68 

13.00 

7,74 

3.86 

i4 

13.07 

13,80 

13,88 

16,17 

13,88 

16,24 

16,32 

16,35 

10,20 

16,35 

15,30 

16,33 

13,88 

2,47 

15 

16,40 

16.17 

16,06 

13,80 

11,30 

11,77 

11,28 

11,10 

11,46 

11,48 

14,94 

16,47 

11,10 

5,37 

16 

8.35 

8.50 

7,90 

8,88 

9,92 

10,32 

10,20 

10,03 

9,80 

10,63 

9,96 

11,62 

7,90 

3,72 

17 

8.54 

9,03 

9,23 

9,28 

10,60 

10,38 

10,20 

10,88 

11,10 

11,07 

10,15 

11,70 

8,40 

3,30 

IS 

8.:50 

7,80 

8,63 

7,95 

8,86 

9,30 

9,54 

9,32 

9,12 

9,17 

9,29 

10,96 

7,80 

3.10 

19 

9,10 

9,28 

9,40 

9,42 

9.30 

9,12 

9,27 

9,38 

9,08 

9,60 

8,99 

9,68 

8,45 

1,23 

20 

10,88 

8,94 

9,92 

11,06 

11,17 

11,92 

11,70 

12,04 

12,10 

12  22 

10,33 

12,22 

8,58 

3.64 

21 

13,16 

13,20 

13,68 

13,50 

14,00 

14,40 

14,64 

14,88 

14,30 

14,12 

13,07 

14,88 

11,88 

3,00 

22 

9,26 

8,90 

9,62 

11,33 

10,32 

9,72 

10,33 

10,30 

9,80 

9,20 

11,04 

13,75 

8,90 

4,83 

23 

10,15 

10,20 

10,28 

9,88 

9,30 

9,47 

9.78 

9,42 

9,32 

9,77 

9,80 

11,95 

8,88 

3,07 

24 

10,40 

10,48 

11.20 

10,02 

11,37 

11,37 

11,67 

10,54 

10,54 

10,07 

10,92 

12,34 

9,94 

2.40 

23 

10,80 

10,78 

10,88 

11,22 

11,40 

11,92 

12,46 

12,80 

12,92 

12,72 

11,62 

12,92 

10,78 

2,14 

26 

14,20 

14,22 

13,88 

14,54 

14,93 

15,20 

11,92 

11,28 

11,53 

11,65 

13,25 

15,20 

11,28 

3,98 

27 

9,93 

9,12 

9,94 

9,77 

10,30 

11,13 

11,71 

11,34 

11,11 

10,98 

10,R0 

12,00 

9,12 

2,8s 

2S 

12,04 

11,76 

1'2,80 

13,00 

13,34 

13.49 

14,13 

14,00 

13,83 

13,82 

13,04 

14,38 

11,08 

3,30 

-'.t 

13,62 

13.82 

13,95 

13,72 

14.27 

14,08 

14,68 

14,41 

14.72 

14,72 

13,93 



14,72 

13,40 

1,32 

■■V,) 

10.26 

10.36 

10,71 

10,97 

10,93 

11,31 

11,71 

11,60 

11,87 

11,60 

11,31 

13,57 

9,18 

4,39 

l.M 

9,89 

9,98 

10,14 

10,36 

10,33 

10,48 

10,50 

10,43 

10,56 

10,70 

10,56 

12,26 

8,67 

3,59 

„    í        Medias 
1     das  décadas 

11,44 

11,14 

11,57 

11,80 

12,15 

12,34 

12,30 

12,13 

12,04 

11.99 

11,80 

13,44 

10,38 

3,06 

3.) 

10,53 

10,49 

10,81 

11,04 

11,14 

11,38 

11,30 

11,39 

11,49 

11,43 

11,22 

13.09 

9,41 

3,68 

Medias  do  mn 

xxxvm 


HmnDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE  SATURAÇÃO 

=^00 

SETEMBRO 
1864 

PSYGHROGRAPHO 

1." 

2.» 

3/ 

4.' 

5.^ 

6.» 

7.^ 

8.^ 

9.' 

10.^ 

11.^ 

Meio  dia 

i^. 

2.* 

1 

73,2 

80,4 

81,4 

83,2 

83,8 

86,7 

79,1 

75,0 

68,7 

61,3 

58,0 

61,4 

48,9 

46,3 

2 

82,1 

81.1 

81,7 

81,5 

80,0 

76,3 

71,6 

68,0 

53,7 

52.0 

'47,1 

38,1 

37,3 

38,6 

3 

71,6 

73,2 

73,3 

76,3 

80,9 

80,0 

74,2 

72,3 

67,0 

61,3 

35,3 

31,1 

31,4 

57,2 

4 

80,2 

79,2 

79,8 

78,7 

77,8 

77,7 

77,3 

71,8 

66,5 

59,5 

30,9 

46,4 

42,5 

41,7 

5 

61,6 

64,2 

61,0 

53,5 

44,3 

43,7 

49,9 

43,0 

46,3 

37,4 

31,4 

25,2 

23,7 

21,0 

6 

42,2 

51,3 

58,3 

43.8 

42,8 

40,2 

40,8 

36,7 

36.4 

34,3 

29,0 

23,5 

22,5 

20,7 

7 

39,3 

42,4 

42,6 

48,8 

50,6 

52,4 

48,4 

49,2 

52.2 

52,1 

47,7 

43,2 

43,6 

37,5 

8 

60,6 

62,1 

70,7 

77,4 

82,1 

81,2 

74,1 

71,2 

69,0 

64,3 

61,7 

54,1 

59,1 

37,0 

9 

70,7 

74,1 

70,0 

74,7 

75,3 

81,4 

81,0- 

71,7 

73,7 

69,2 

62,0 

54,0 

43,3 

33,9 

10 

Si,4 

74,3 

71,8 

67,4 

73,7 

73,2 

64,3 

68,5 

62,3 

64,6 

36,0 

33,8 

48,0 

44,3 

11 

75,6 

77,4 

86,-2 

86,1 

85,0 

79,3 

78,6 

72,5 

65,7 

63,4 

63,1 

39,7 

56,6 

52,7 

12 

72,6 

72,5 

73,7 

72,4 

73,2 

74,2 

68,6 

39,0 

51,3 

45,2 

38,2 

37,2 

39,0 

38,4 

13 

57,5 

56,6 

37,8 

34,4 

53,3 

35,3 

49,3 

38,2 

40,2 

39,0 

30,0 

27,9 

29,5 

28,6 

14 

53,7 

63,8 

67,3 

64,6 

65,7 

70,6 

72,5 

63,3 

68,1 

59,3 

55,0 

55,4 

58,2 

48,8 

15 

92,0 

94,0 

94,1 

96,0 

92,2 

94,2 

94,2 

88,5 

83,4 

79,9 

80,0 

82,0 

81,2 

83,6 

16 

97,1 

96,2 

95,4 

94,3 

95,3 

93,4 

89,6 

90,7 

89,7 

91,7 

85,5 

88,2 

89,8 

83,3 

17 

83,9 

88,8 

87,8 

86,8 

84.0 

79,8 

79,2 

73.7 

65,9 

64,4 

58,3 

57,4 

34,8 

50,5 

18 

81,4 

80,1 

81,0 

77,7 

83,0 

81,8 

81,2 

81,3 

7<),8 

65,3 

54,6 

56,6 

49,5 

50,5 

19 

84,8 

80,6 

84,5 

83,6 

82,4 

78,9 

79,4 

74.3 

68,2 

57,5 

35,6 

47,7 

49,7 

48,7 

20 

70,0 

71,0 

70,8 

70,6 

69,6 

70,0 

73,3 

60,7 

61,6 

55,3 

52,0 

31,5 

50,0 

46,8 

21 

68,7 

71,6 

70,4 

71,1 

70,1 

73,6 

76,4 

71.2 

61,3 

57,6 

48,3 

42,8 

39,3 

43,4 

22 

84,4 

84,5 

86,4 

88,1 

88,1 

89,0 

87,4 

82,8 

79,6 

75,2 

69,7 

64,9 

03,7 

57,6 

23 

83,4 

87,0 

88,7 

86,6 

85,3 

84,2 

78,3 

73,7 

60,2 

66,6 

62,7 

59,0 

34,3 

46,3 

24 

61,2 

39,9 

67,8 

68,5 

68,3 

71,4 

67,3 

37,7 

69,4 

63,3 

48,0 

47,6 

49,4 

45,4 

23 

63,3 

63,5 

63,5 

63,7 

79,0 

76,6 

73,2 

80,3 

73,2 

64,6 

54,4 

43,0 

44,7 

41,3 

26 

60,3 

53,7 

57,4 

37.2 

38,4 

39,3 

74,3 

68,6 

64,0 

61,8 

61,5 

35.1 

50,7 

48,4 

27 

09,5 

67,9 

73,6 

73,3 

73,4 

77,1 

73,6 

i4,2 

69,0 

■  66,7 

67,3 

69,4 

68,4 

71,3 

28 

90,2 

90,2 

91,4 

90,0 

90,0 

88,6 

88,6 

87,5 

86,0 

87,0 

77,0 

72.0 

63,4 

61,0 

29 

79,4 

80,3 

81.5 

82.3 

81,4 

82,4 

80,2 

91,0 

82,7 

86.S 

79,6 

82,3 

71,4 

69,1 

30 

87.3 

87,3 

88,8 

89,8 

89,8 

91,0 

87,3 

88.3 

84,8 

78,4 

77.1 

76,4 

74,2 

76,4 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1  '  .. 

(■.3,00 

68,23 

69,30 

6K,3:i 

(i'.l,l.j 

(i9,48 

66,07 

02,74 

59,80 

33,62 

49,91 

45,08 

42,03 

39,82 

decadu . 

77,26 

78,10 

79,88 

78.85 

78,39 

77,83 

76,59 

70,42 

C7,41 

62,30 

37.23 

56,36 

53,83 

53,41 

3.'  .. 

74,99 

74,79 

76,95 

77,28 

78,40 

79,52 

78,88 

77,33 

73,04 

70,79 

64,38 

61,47 

57,97 

56,02 

Medias  do  moi  .  .  . 

71,93 

73,71 

73,37 

7 '.,89 

73,38 

73.61 

73,83 

70,23 

66,73 

02.90 

57,24 

54,30 

61,94 

49,73 

XXXIX 


HUMIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO=I00 

PS  YGH  RO  GRAPHO 

SETEMimo 

1861 

3/ 

4." 

5.-^ 

C." 

?.■' 

8." 

9.^ 

10.' 

11.=' 

Meia 
noite 

Ucdias 

Máxima 

Mioima 

Va- 
riação 

51,1 

30,7 

36,4 

64,3 

70,8 

78,3 

79,4 

80,3 

82,2 

80,2 

70,00 

86,7 

46,3 

40,4 

1 

38,3 

38,3 

43,4 

31.0 

60,2 

63,1 

68,1 

70,6 

74,2 

72,5 

61,38 

82,1 

37,3 

44,8 

2 

tíl.3 

61,H 

63,7 

70,9 

72,2 

73,3 

79,3 

79,5 

80,4 

78,3 

69,60 

80,9 

31,1 

29,8 

3 

40,2 

4l.(i 

48,6 

38.0 

63,3 

67,9 

69,8 

63,3 

63.7 

63,7 

()3,00 

80,2 

40,2 

40,0 

4 

21.7 

20,0 

26,3 

30,5 

31,0 

31,2 

33,3 

34,8 

37,5 

38,5 

37,98 

64,2 

20,0 

44,2 

3 

2;í,2 

23,1 

23,6 

29,2 

30,5 

32,7 

33,7 

36,1 

36,4 

35,7 

34,43 

58,5 

20,7 

37,8 

6 

40.7 

46,1 

47,6 

42.6 

42,3 

49,4 

53,2 

31,8 

54,8 

56,8 

47,39 

56,8 

37,5 

19,3 

7 

38,0 

38,3 

36,9 

61,8 

68,9 

70,4 

69,6 

68,6 

68,5 

67,3 

66,41 

82,1 

34,1 

28,0 

8 

29,4 

32,7 

:!6,9 

41,2 

51,0 

50,5 

53,1 

53,3 

66,1 

61,8 

58,88 

81,4 

29,4 

52,0 

9 

33,5 

36,2 

44,3 

53,8 

63,7 

71,0 

77,6 

80,2 

79,2 

80,0 

62,60 

80,2 

35,5 

44,7 

10 

52,8 

47.7 

47.5 

37,5 

63,9 

63,7 

63,3 

62,2 

67,3 

71,8 

66,83 

86,2 

47,0 

38,7 

11 

38,3 

41,2 

44,8 

43,3 

30,3 

57,3 

37,7 

36,7 

57,3 

38,5 

33,06 

74,2 

37,2 

37,0 

12 

29,7 

30,3 

36,3 

41,0 

43,4 

40,4 

44,3 

42,0 

47,0 

47,7 

42,62 

37,8 

27,9 

29,9 

13 

39,4 

53.1 

37,0 

70,6 

77,2 

80,0 

80,0 

84,5 

88,0 

88,8 

66,21 

88,8 

39,4 

49,4 

14 

8G.3 

88,2 

89,7 

92,6 

92,3 

94,3 

94,3 

93,4 

93,3 

93,4 

89,97 

90,0 

79,9 

16,1 

13 

88,3 

88.2 

89,0 

89,7 

86,0 

90,1 

91,0 

88,6 

90,0 

87,8 

90,46 

97,1 

83,3 

11,6 

16 

49,4 

50,3 

46,8 

57,3 

66,8 

71,4 

72,0 

71,8 

69,7 

73,6 

68,68 

88,8 

46,8 

42,0 

17 

32.2 

54.2 

56,3 

39,8 

73,2 

74,3 

74,3 

79,1 

84,0 

84,8 

70,68 

84,8 

49,3 

35,3 

18 

48,2 

43.3 

52,3 

52,3 

63,7 

69,0 

72,0 

72,3 

70,6 

72,4 

66,52 

85,6 

45,5 

40,1 

19 

46,9 

47,7 

53,6 

58,1 

61,4 

61,8 

62.8 

64,5 

67,9 

67,2 

61,07 

73,3 

46,8 

26,5 

20 

48.2 

43,8 

46,4 

39,2 

66,9 

77,4 

77,2 

81,1 

82,8 

84,6 

63,16 

84.6 

39,3 

45,1 

21 

66,0 

66,7 

72,6 

74,7 

83,0 

85,8 

83,8 

88,6 

86,6 

86,3 

79,13 

89,0 

37,6 

31,4 

22 

42,6 

41,7 

48,3 

64,0 

63,8 

59,3 

67,4 

68,0 

63,2 

39,7 

66,60 

88,7 

41,7 

47,0 

23 

44,0 

44,8 

48,7 

50,3 

51,2 

52,6 

53,5 

33,0 

52,9 

57.4 

36,30 

71,4 

44,0 

27,4 

24 

40,0 

40,4 

44,3 

42,6 

49,7 

51,2 

53,7 

52,1 

53,7 

54,9 

57,30 

80,3 

40,0 

40,3 

23 

46,7 

43.8 

48,2 

52,5 

56,0 

61,6 

6i,0 

67,8 

69,8 

72,0 

39,03 

74,5 

43,8 

28,7 

26 

76,0 

79,8 

78,7 

85,8 

89,4 

.  '-"^/t 

86,3 

83,0 

87,7 

87,8 

76,83 

92,4 

66,7 

23,7 

27 

60,4 

52,6 

56.2 

60,8 

65,2 

71,4 

77,3 

77,1 

74,4 

73,0 

76,39 

91.4 

32.6 

38,8 

28 

63,6 

63,8 

72,0 

73,8 

80,1 

82,0 

86,3 

87,3 

87,3 

88,1 

79,87 

91,0 

63.6 

27.4 

29 

76,4 

77,9 

80,3 

81,3 

84,7 

88,3 

89,4 

91,3 

93,3 

93,3 

84,73 

93,3 

74,2 

19,1 

30 

40,01 

40,92 

44,97 

50,53 

55,39 

59,00 

62,13 

62,07 

64,30 

63,50 

57,18 

73,31 

37,21 

38,10 

'") 

53,17 

54,66 

57,37 

62,24 

67,84 

70,25 

71,37 

71,78 

73,71 

75,00 

67,81 

83.26 

30,60 

32.66 

^j    1        Medias 
í    lias  décadas 

56,39 

57,73 

59,59 

64,70 

69,20 

72,22 

74,31 

75,13 

75,37 

75,93 

69,96 

83,66 

52,57 

33,09 

3.-) 

49,86 

50,44 

53,98 

59,16 

64,14 

67.16 

69,34 

69,66 

71,13 

71,48 

64.98 

81,41 

46,79 

34,62 

Medias  do  mcz 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

AiNEMOGRAPHO  E  UDOGRAPHO 

■XI 

SETEM- 
BRO 
1864 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  manhã 

DIRECÇÃO   DO  VENTO— RUMOS 

CHUVA 
f                 EM 

MILLIMETRC 

2  ás  4 

4ás6 

6ás8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

1 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

í 

N. 

N. 

N. 

NTÍE. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

0,11 

3 

NNE. 

NNE. 

NTÍE 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

0,1) 

( 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

5 

NNE. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

NE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

11,0 

6 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

E. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N^NE. 

N. 

0,0 

7 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

SSO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

0,0 

8 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

S. 

SSO. 

SO. 

0. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

9 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

E. 

V. 

SSO. 

OSO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N-NE. 

0,0 

10 

NNO. 

ONO. 

N. 

NNO. 

ENE. 

SSO. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

N. 

0,0 

11 

N. 

N. 

N-NE. 

N. 

N. 

N. 

N 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

N. 

0,0 

12 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

NNE. 

N. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

13 

N. 

N- 

N. 

NNE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

14 

N. 

N. 

N. 

N. 

SSO. 

ESE. 

V. 

NNO. 

NO. 

NO. 

0. 

SO, 

0,0 

15 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

0,2 

16 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

N. 

N. 

N. 

15,8 

1% 

SO. 

OSO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

N. 

NNO. 

NO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

o.(f 

18 

OSO. 

OSO. 

SO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO- 

0,4 

19 

ONO. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

0,1) 

20 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N, 

0,0 

21 

N. 

N 

N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ONO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

22 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

ESE. 

0    NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

23 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

SSO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

0,0 

24 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

ESE. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

25 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

0. 

N. 

0,0 

26 

N. 

N. 

N. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

SO. 

SSO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

ONO. 

0,1 

27 

ONO. 

ONO. 

0. 

C. 

ONO. 

ONO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

NO. 

ONO. 

9,2 

28 

SSO. 

SSO. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

s 

ESE. 

ESE. 

14,9 

29 

ESE. 

E 

E. 

E. 

ESE 

SSE. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

0,0 

30 

S. 

SE. 

SSE. 

SE. 

S. 

S. 

S. 

SSO. 

SSO. 

s. 

S. 

s. 

0,2 

Total 

N. 

14 

17 

16 

10 

6 

5 

7 

7 

9 

9 

6 

12 

118 

NNE. 

4 

2 

6 

5 

4 

2 

3 

1 

4 

7 

6 

48 

NE. 

0 

0 

3 

5 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

11 

ENE. 

0 

0 

1 

4 

6 

3 

0 

0 

(1 

0 

11 

14 

E. 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

ESE. 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

11 

SE. 

(1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

2 

SSE. 

II 

II 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

s. 

1 

II 

II 

1 

2 

2 

1 

0 

2 

2 

2 

13 

SSO. 

2 

2 

1 

2 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

28 

SO. 

2 

1 

1 

1 

2 

;i 

3 

3 

0 

II 

1 

19 

OSO. 

1 

2 

u 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

l 

111 

0. 

0 

IJ 

0 

II 

II 

0 

0 

1 

1 

3 

II 

6 

ONO. 

2 

3 

1) 

1 

1 

0 

1 

II 

1 

1 

-' 

12 

NO. 

II 

II 

1 

0 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

16 

NNO. 

3 

1 

3 

2 

1 

0 

7 

8 

6 

7 

3 

42 

V. 

0 

0 

U 

0 

0 

1 

1 

11 

II 

0 

0 

II 

2 

c. 

0 

0 

0 

' 

0 

(1 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

1 

Chii»a    p.m 
niillimetro^ 

6,'. 

5,' 

:i,ii 

ii,r. 

11.11 

M.n 

11.11 

(1,11 

11,11 

6.5 

ir..  6 

:i.', 

Tolal 
<ll,8 

XLI 


QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

AKEMOGRAl'110  E  UDOUnAPIin  ' 


VELOCIDADE  DO  VENTO   EM  KILOMETRO.S 


23 

23 

38 

33 

18 

18 

18 

29 

35,7 
3'.,« 
38,5 
26,1; 
20,8 
19,G 

9,3 
11,7 
17,3 
38,3 
4fi,l 
20,4 
10,2 
30,0 
41, G 

9.9 
11,7 
19,3 
19,9 
18,1 
12,2 
16,9 
11,0 


13,3 
19,9 


Medias  das  décadas  e  do  mez 


18,8 

14,1 

14,5 

1."..0 

14.9 

21.6 

23,1 

27,4 

23,7 

22,1 

19,9 

18,9 

«1  - 

23,5 

23,9 

26,8 

30,1 

33,3 

32.6 

31,4 

27,8 

23,1 

21.0 

21,8 

22,0 

16,7 

20.0 

20,9 

21,3 

19,8 

20,2 

20,3 

21.4 

23,1 

25.2 

23.8 

27,8 

28,2 

32,3 

35.1 

35,3 

33,8 

30,3 

29.0 

29,0 

23.0 

22.1! 

21,3 

9,8 

9,0 

8.8 

9.3 

9.7 

9,2 

9.8 

11,3 

13,0 

13,3 

13.2 

12.5 

14,1 

1'..' 

17,1 

1S,3 

18,9 

17,7 

16.1 

16,3 

18,3 

13,8 

i;,l 

12,3 
18,3 

16,9 

13,3 

14.4 

1.1,1 

15,3 

16,9 

17,7 

19,8 

20,0 

20.2 

19,4 

19,1 

21.1 

22,1 

26,7 

28,1 

28,3 

26.3 

25,6 

23.0 

21.3 

19,7 

23,2 
25,3 


Ina  1.*  década  . . 
>  ;i  *    > 

iduranie  o  mez  . 


Chuva  correspondente  em  inillimetros 


N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

0. 

1 

UNO. 

NO, 

.N.NU 
16 

V. 

45 

34 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

42 

13 

0 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

13 

12 

4 

2 

3 

12 

11 

1 

31 

1 

4 

* 

3 

10 

2 

2 

12 

11 

6 

•■' 

3 

8 

2 

13 

0 

118 

48 

11 

14 

3 

" 

2 

3 

13 

28 

19 

10 

6 

12 

16 
3.8 

12 

2 

10,8 

5,0 

0,1 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

0,0 

0,2 

14,0 

0,4 

2,0 

0,0 

1.4 

"■" 

- 

0.0 


Kilometrus  percorridos 


.2."       .        G0S4 

.  3.*       .        3220 

durante  o  mez 15882 


Dia  o  mais  ventoso 12, 

Dia  o  menos  vi-nloso 25  c  26. 

Velocidade  máxima 65  kilomelros  em  {%  da-í '.)  ns  ^  Iioras  da  t. 

Velocidade  minima O  »         em  27. 


XLD 


QUADRO  COMPLEMENTAR 

Thermometro  das  temperaturas 

Serenidade  do 

céu  e  nuYens 

limites  —  graus  cenlesimaes 

- 

■s 

SETEMBRO 

Máxima 

Minima 

1 

_5 

o 

9  horas  da  manhã 

Meio  dia 

1864 

s 

^ 

Ao  sol 

Na 
relva 

Na 
relva 

No  espe- 
lho para- 
bólico 

Milli- 
.  raetros 

Milli- 
metros 

De  noite 
grãos 

De  dia 
graus 

Graus 
médios 

Conliguraçõcs 

Graus 
médios 

Configuraçries 

1 

51,0 

47,3 

12,4 

13,3 

0,0 

8,04 

3,5 

3,5 

8 

Ci.-C,  Ci.-St. 

8 

Ci. 

2 

47,6 

38,3 

15,9 

16,3 

0,0 

10,48 

3,5 

4,5 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

3 

47,2 

41,5 

12,4 

13,3 

0,0 

8,04 

3,5 

3,0 

9 

C,  C.-St.,  Ci. 

7 

Ci.,  C,  Ci.-C. 

4 

47,3 

39,7 

14,9 

15,6 

0,0 

11,08 

2,0 

3,5 

8 

C.-St.,  Ci. 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

3 

33,0 

44,4 

12,6 

16,5 

0,0 

13,86 

3,0 

2,0 

10 

Ci. 

10 

— 

6 

34,8 

45,7 

13,9 

17,7 

0,0 

13,36 

2,0 

2,0 

10 

— 

10 

— 

7 

52,4 

46,2 

13,1 

16,0 

0,0 

10,82 

2,0 

2,5 

7 

c. 

7 

Ci.,  Ci.-C. 

8 

48,2 

41,1 

12,6 

14,2 

0,0 

5,86 

3,5 

3,0 

8 

Ci  -C,  Ci.,  st. 

7 

Ci.-C,  Ci. 

9 

32,8 

44,2 

12,0 

14,3 

0,0 

10,16 

2,5 

3,0 

8 

Ci.,  St.-Ci. 

6 

Ci.-St.,  Ci.-C,  c-st.  II 

10 

30,0 

43,5 

— 

15,0 

0,0 

7,80 

2,0 

2,5 

5 

C.-St.,  Ci.-St.,  C.-Ci. 

9 

St-Ci.,  st.,  Ci. 

11 

47,3 

34,8 

15,8 

15,3 

0,0 

9,00 

3,0 

6,5 

5 

st.,  Ci.,  Ci.-St. 

3 

Ci.-C,  Ci.,  st. 

12 

44,4 

39,6 

11,1 

12,1 

0,0 

11,80 

2,5 

4,0 

10 

— 

10 

c. 

13 

47,0 

43,6 

9,3 

11,8 

0,0 

8,90 

1,3 

2,5 

10 

St.-Ci. 

10 

Ci.,  st. 

14 

47,0 

30,2 

9,0 

11,0 

0,0 

5,00 

2,5 

2,5 

9 

St.-Ci. 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

13 

40,7 

—   4 

13,1 

15,6 

0,2 

3,08 

5.0 

9,0 

1 

C.-Sl.,  C.-Ci.,  C,  Ci. 

0 

C.-Ni.,  C.-Ci.,  st. 

c 

16 

45,1 

— 

17,2 

— . 

13,8 

3,04 

6,0 

6,5 

0 

Ni.-C,  Ni.,  C.-St. 

0 

Ni.-C,  Ni. 

17 

47,3 

— 

12,7 

— 

0,0 

4,00 

2,5 

6,5 

3 

C,Ci.,  St.-Ci. 

6 

C 

18 

46,4 

41,8 

10,3 

13,0 

0,4 

3,44 

3,0 

4,5 

5 

C,  C.-St.,  C.-Ci.,  Ci. 

6 

C,  C.-Ci.,  St. 

19 

44,3 

40,8 

10,7 

— 

0,0 

6,64 

2,3 

4,5 

7 

C,  C.-St. 

6 

C,  C.-St. 

20 

43,2 

43,8 

9,4 

10,8 

0,0 

,  6,00 

2,0 

2,5 

10 

St.-Ci. 

9 

Ci.-St.,  Ci. 

21 

47,4 

32,2 

10,5 

12,2 

0,0 

6,16 

2,5 

3,0 

10 

St.-Ci.,  Ci. 

10 

Ci..  Ci.-St. 

22 

31,7 

53,0 

11,2 

12,9 

0,0 

3,56 

3,0 

4,0 

3 

Sl.-C,  Ci.,  st. 

6 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

23 

46,4 

47,9 

12,2 

13,0 

0,0 

7,24 

2,5 

4,0 

9 

Ci.-C,  St.-Ci. 

9 

Ci.,  St.-Ci. 

24 

48,8 

44,8 

10,7 

12,3 

0,0 

5,12 

2,3 

2,5 

3 

C.-Ci.,  St.-Ci.,  Ci.-St. 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  c-st. 

23 

48,7 

48,1 

11,3 

14,0 

0,0 

6,40 

2,5 

3,0 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

7 

Ci.,  Ci.-C,  Ci.-St. 

26 

31,0 

47,4 

— 

16,2 

0,1 

3,40 

3,5 

4,0 

6 

Ci.,  C.-Ci.,  C.-Sl.,  SI. 

1 

C.-Ci.,C,C-Sl.,C 

.-St. 

27 

43,4 

44,9 

12,6 

14,0 

9,2 

3,20 

3,0 

2,0 

1 

St.-Ci.,  Ci. 

1 

Ci.,  Ci.-C,  st. 

28 

42,7 

38,3 

— 

— 

14,9 

3,20 

5,0 

6,5 

2 

C.-St.,  C.-Ni.,C.,  St.-Ci. 

4 

C,  c-st.,  C-Ci. 

29 

43,0 

33,2 

12,9 



0,0 

2,60 

4,0 

5,0 

3 

C,  C.-St.,  st. 

0 

c-st.,  C.-Ni.,  st. 

c. 

30 

33,1 

28,3 

14,6 

13.9 

0,2 

1,60 

5,5 

8,0 

1 

C.-St.,  C,  Ci.-St.  C.-Ni. 

0 

c-st.,  C,  C.-Ci., 
Ci.,  c. 

St,- 

Medias  das   „  , 

50,43 

43,43 

13,31 

13.62 

10,15 

2,73 

2,93 

8,0 

8,1 

45,53 

42,37 

11,88 

12,80 

— 

G,29 

3,03 

4,90 

6,1  > 

6,1 

3.«  .. 

46,22 

44,01 

12,02 

13,81 

— 

4,43 

3,60 

4,20 

4,8 

4,5 

Bfilias  An  mn  .  .  . 

47.40 

43,37 

12,40 

14.23 

- 

6,96 

3.13 

4.02 

6,3 

6,2 

l'rcsí 

5o  nlmo4|) 

eric-i 

Tcnipoi 

itura  .i  sornlira     Temperatura  dd 

11  6 33,0  em  22  . . 

rolva 

7Rno  »,n   4<l    ;>:   ( 

()  11 

33,7  !■ 

min 'absoluta  7'<'6  7    «   16 --i»  6 

l           

13,9 

.  19  <-  20  ..     9,0    »    14  .. 

v,ir.  tri.ix.*  .  . 

14" 

198  . 

44,0 

^ ^ 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 

Serenidade  do  cén  e  nuvens 

3  horas  da  tarde 

9  horas  da  noite 

ESTADO  GERAL  DO  TEMPO,  ETC. 

SETEMBRO 

1864 

Graus 
médios 

ConligUMÇões 

Graus 
médios 

Configurações 

6 

Ci. 

8 

St.,  Ci.-St. 

M.  b.  t. ;  ha.  ord.  depois  das  3  t. 

1 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

St.-Ci. 

T.  m.'°  vent.,  principalmente  de  t.  e  n. 

2 

8 

Ci.,  C. 

o 

C-.Ci.,  C.-st.,  st. 

Lev."  nub. ;  t.  ba.st.  vent. 

3 

9 

Ci.,  St.-Ci. 

10 

St.-Ci. 

T.  bast.  vent. 

4 

10 

— 

10 

— 

T.  vent.,  qu.  e  sec. 

:> 

10 

— 

10 

- 

Limpo;  t.  qu.  c  sec. 

6 

7 

Ci.,Ci.-C.,  St. 

8 

St.-C,  Ci. 

Bt.;  vent.  para  o  fim  da  t. 

7 

7 

Ci.,Ci.-C. 

9 

Ci.,  SI. 

Lev.i^nub.;  b.  t. 

R 

3 

C.-Ci.,C.,Ci. 

8 

St.-C,  C,  Ci.-St. 

Alg.  l.  nub. ;  asp.  de  trov.  a  E.  de  t. ;  fii.s.  a  E.  ás  9  n. 

9 

9 

Ci.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

Nub.  e  chuv.  ás  7  m.;  b.  t.  depois. 

10 

8 

Ci.-St.,  Ci.,  Ci.-C. 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

Alg.  t.  nub.;  bast.  vent.  pela  t. 

H 

10 

— 

10 

st. 

T.  m.'"  vent.,  principalmente  pela  t. 

12 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

— 

T.  alg.  t.  vent.  e  sec. 

13 

6 

Ci.,  Ci.-St. 

S 

Ci.,  Ci.-St.,  st. 

Alg.  t.  enn.  de  m.;  lev.'"  nub.  depois;  ha.  ord.  de  t. 

14 

0 

C.-Ni„Ni.,C.-Ci.,c. 

0 

C,  C-i\i.,  Ni. 

Ene;  V.  80.  fr. ;  eh.  mi.  á  n. 

15 

0 

C.-Ni.,Ni.,C.-Ci.,c. 

0 

Ni. 

Told.,  borrasca  do  SO.;  eh.  das  6  t.  ás  10  n.  '. 

16 

8 

C,  c.-st. 

10 

Ci.,  St. 

Nub.  de  m.;  limpando  pelo  dia  ;  b.  t. 

17 

7 

C,  C.-st..  C.-Ci. 

2 

C.-Ci.,  C-St.,  St. 

Alg.  eh.  das  6  ás  7  m.;  geralmente  nub.,  h.  t. 

18 

9 

C.,Ci. 

10 

Ci.-St. 

Nu.  disp. ;  b.  t.;  alg.  t.  vent.  de  l. 

19 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

8 

St. 

Alg.  t.  vent.  pela  t. 

20 

10 

Ci.-St. 

8 

Ci.-St.,  St. 

Alg.  t.  vent.  para  a  n.;  b.  t. 

21 

3 

Ci.,  Ci.-C,  C. 

0 

Told.,  c. 

Nub.;  b.  t. 

22 

7 

Ci.,  Ci.-St.,  C. 

10 

St. 

Alg.  nu.;  alg.  t.  vent.  pela  t. 

23 

4 

C.-Ci.,  C.-st.  - 

9 

St.-Ci.,  St. 

Bast.  enn.  de  ni.;  b.  t. 

24 

4 

C.-Ci.,C.St.,Ci.-St. 

9 

Ci-St. 

Lev.''  nub.;  asp.  de  trov.  de  t.,  alg.  cb.  ra.  ás  4.15'  t. 

2.J 

0 

C.-Ni.,  C.-Ci..  C- 

St.,  c 

7 

C.-st.,  St. 

Ch.  ra.  ás  7  m.  e  2  t. ;  tr.  das  2.20'  ás  4.13'  t.;  fus.  ao  NE. 

do  n. 

26 

0 

C.-Ni.,  C.-Ci. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Nub.  eenc;  tr.  lon.  de  t.;  ch.  das  6.40'  á  m.  n.;  rei.  das8n. 

i'm  diante.  ^. 

27 

8 

C,  C.-st,  St. 

2 

C-Ni.,  C-St.,  Ni. 

Ch.  por  toda  a  n.;  geralmente  nub. ;  ch.  ra.  das  7  ás  8  u. 

-28 

3 

C.-st.,  St.,  C,  Ci. 

4 

C.-Ni.,  St.-C,  St. 

Nub.;  b.  t.;  rei.  depois  das  9  n. 

29 

0 

C.-Ci.,  st.,  Ni.,  c. 

2 

C.-st.,  C.-Ni.,  St. 

Nub.  e  ene;  peq.'  ag."  das  7  ás  8  n. ;  chuv.  ás  9  n. 

30 

7,8 

8,0 

Total  da  1.»  década 

Chuva 

Agua 
evaporada 

101,.W  mil. 

Ventos  pre- 
doiiiinaules 

SI.  inf. 

SI.  sup. 

0,0  mil. 

0,0  mil. 

N.  e  NNE. 

6,3 

6,4 

»      da  2.»       ..       .... 

16,4  » 

16,4  .. 

62,90    " 

N. 

3,9 
6,1 

0,1 

6,7 

..      da3.'       .. 

Total  do  niez 

24,1    » 

24,4  » 

44,48    .. 

N. 

40,3  mil. 

40,8  mil. 

208,8S  mil. 

N. 

Ttíns5o  do  vapor  atmospherico 

Chii\ 
Humidade  relativa           Evaporação     £)|as 

a  ou  chuv.  em  7,  13,  IG, 
liais  ou  menos  ventosos 
16, 19,20  e  21. 
eiró  fraco  em  27. 
mais  on  menos  ennevoad 
5es  em  26  e  27. 

18,25,26,27. 
"m  2,  3,  4,  3,  ( 

os  em  lie  2'i 

28  p :;(). 

,7.  Kl,  H,  12,  13, 

í  máxima..    16, 
Extremas)    •  .              „ 

(var.  max".'  10, 

47  em  IG  á  1  n 9 

48  ..    13  .10  111.  d 2 

99 7 

7,1  em  16  á  1  n.. .   15,86em  3.  Nevo 
0,0  .    5ás4t...     1,60  »  30.  ^If^ 
7,1 14,26            Relan 

'  Âs  6.5'  l.  sallon  o  vento  ao  NNO. 

'  Ner.  fra.  de  m. ;  alg.  eh.  gr.  ás  2.30/  e  3  t. 
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- 

PRESSÃO  . 

\TMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

OUTUBRO 
1864 

1.^ 

2/1 

3.^ 

i.^ 

0.* 

6.^ 

7." 

8." 

9.^ 

iO.' 

U^ 

Meio  dia 

4.» 

2  ^ 

1 

748,1 

747,8 

747.4 

747,1 

747,0 

746,9 

746,7 

746,5 

746,8 

746,3 

746,0 

743,4 

743,0 

744,9 

2 

4i,8 

44,8 

43.0 

43,1 

45,3 

46,0 

46,3 

47,1 

47,3 

47,4 

47,1 

47,4 

47,1 

47.2 

3 

48,0 

47,8 

47.3 

47.2 

47.1 

46,8 

46,9 

47,0 

46,8 

46,5 

40,2 

46,1 

43.4 

45,1 

4 

47.0 

46,9 

46,3 

46,4 

46,6 

46,7 

47,0 

47,1 

47.5 

47,5 

47.7 

47,0 

47,3 

47,3 

5 

49,3 

49,4 

49.4 

49,3 

30,0 

50,3 

51,0 

31,4 

52,0 

•52,1 

62.1 

32,1 

52,1 

32,1 

C 

51,2 

30,9 

30.1 

30.3 

30,2 

50,0 

50,0 

50,3 

50,4 

60.3 

50,0 

49,6 

49.2 

49,0 

7 

49,4 

49,2 

19,1 

19,1 

49,2 

49.3 

49.5 

30.1 

50,5 

50,4 

50,2 

49,3 

49,1 

48,8 

8 

49,0 

48,6 

48.3 

48,4 

48,4 

48,4 

48,9 

49,3 

49,4 

49,4 

49,3 

49,5 

49,1 

49,0 

9 

49,9 

49,9 

.    49,8 

49,9 

49,9 

50,0 

50,2 

50,8 

51,3 

51,3 

51,3 

31.6 

31,2 

51.2 

10 

Sl,8 

31,7 

51,3 

51,3 

31,6 

51,8 

52,0 

52,5 

52,7 

53,0 

53,0 

33,0 

52,9 

52,8 

11 

734,6 

754,5 

754,4 

734,6 

734,8 

754,8 

735,0 

733,3 

735,3 

753,5 

753,4 

733,1 

764,7 

734,5 

12 

33,4 

33,0 

52,3 

32,3 

52,2 

52,2 

52,2 

32,3 

52,2 

51,8 

61,6 

52,1 

62,4 

32,3 

13 

31,6 

51,8 

31.3 

31,6 

51,3 

51.4 

31,6 

51,8 

52,0 

52,2 

52,4 

61,2 

50,7 

30,3 

14 

31,3 

31.3 

31,3 

31,4 

51,4 

51,4 

31,3 

32,1 

52,2 

52,3 

52,1 

51,6 

31,1 

30,8 

ir. 

31,2 

51,0 

30,7 

30,6 

50,7 

50,7 

30,9 

31,4 

51,5 

51,5 

51,3 

51,2 

50,7 

30,4 

16 

30,7 

30,7 

30.7 

50,7 

50,9 

50.9 

31,2 

31,3 

51,7 

51,9 

52,0 

51,5 

51,1 

50,7 

17 

31,0 

30,9 

30.9 

50,8 

30,6 

30,6 

50,8 

31,2 

51,3 

51,3 

51.2 

50,6 

60,1 

49,9 

18 

49.9 

49,4 

19.:í 

49,1 

49,0 

19.0 

49,0 

49,2 

49,2 

49,0 

48.7 

47,6 

47.0 

16.6 

19 

41,3 

40,3 

39.9 

39,2 

39.2 

39,0 

40,0 

40,6 

41,4 

42,1 

42,7 

42,7 

42,9 

43.1 

20 

30,1 

30,2 

30,2 

50,8 

31,0 

51,2 

51,8 

52,2 

52,7 

52,7 

52,7 

51,9 

51,6 

30.9 

21 

71.3,1 

743,2 

743.0 

713.3 

743,0 

743,7 

710,0 

710,9 

747,1 

747,6 

747.0 

747,4 

747.1 

710.0 

22    • 

38,4 

37,6 

37,8 

39,2 

40,8 

42,2 

43,4 

44,5 

45,4 

46,3 

46.9 

47,2 

47,3 

17,4 

23 

46,3 

43,3 

13,H 

43,7 

44,3 

44,7 

45,3 

43,7 

46,1 

46,4 

46,6 

46,6 

46,7 

16,9 

24 

48.1 

47,0 

17.2 

46,6 

43.9 

41,9 

44,4 

43.7 

41,8 

41,8 

40,7 

40.6 

40,2 

39,7 

25 

36.9 

36,8 

3().S 

.'!G,9 

37.1 

37,3 

37.0 

38,1 

38,3 

38,3 

38.2 

38,0 

37.3 

37,6 

2f) 

41,7 

41,9 

11,8 

42.0 

42,0 

42.0 

42,2 

42,4 

42,4 

42,3 

41,0 

40,5 

39,3 

38,0 

27 

30.8 

30.9 

31,2 

32.0 

33.1 

34,2 

33,1 

36,0 

36,0 

37,2 

37.3 

36,9 

36,9 

37,0 

28 

is,3 

38,3 

3H,2 

3X.I 

37,9 

3S.1 

:ts,l 

38,7 

39.2 

39,7 

39,9 

40,2 

40,0 

10.(1 

2'.l 

'.4,9 

43,4 

I3,i; 

40,4 

46,6 

17.3 

47,7 

48,6 

48,6 

48,8 

49,0 

49,1 

48,9 

48,7 

31) 

48,3 

48.3 

17.7 

17.1 

47.2 

16,9 

46,7 

46.8 

47,0 

46,7 

46,8 

40,2 

46,0 

13.9 

31 

4S,9 

48.9 

l«,li 

is,:í 

4H,:! 

18,3 

48.8 

19.3 

49,4 

19,6 

19,K 

49,6 

49,3 

49.1 

-.     .     \''     • 

7'|8.H3 

748.70 

7'i8.17 

71K.13 

718,.33 

718.62 

718.83 

719.21 

749,17 

719,47 

719,32 

719.18 

748.S1 

748,74 

Mediis  das  j    ^ 
detadis . 

730.31 

730,33 

7;il),|-2 

7.30,11 

7;ío,i;i 

7.;o.i2 

7.30,10 

7:iO,7(i 

730,93 

730,93 

73l.(t;! 

7,'i(i.:)3 

7:í(),23 

730,00 

3.'  . . . 

742,33 

742,38 

742.13 

712,37 

712,63 

712,89 

743,21 

743,70 

743,73 

743,73 

744,03 

743,83 

743,38 

74.3,41 

Mediai  d"  nuv.  .  .  . 

7'i7.l3 

7'ir,.9K 

716,76 

716,8:1 

716,96 

717,07 

717.,33 

717,73 

717.92 

717,92 

71<s,ii(t 

7w,7:i 

7i7,'i2 

747,25 

• 
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PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

\ 

BAROGRAPHO 

OUTUBRO 



3.* 

i.^ 

743,8 

6.» 

7.=' 

S.''' 

9." 

10.' 

II.' 

Meia 
noite 

744,3 

Medias 

Maiima 
absoluta 

Minima 
absoluta 

Va- 
riação 

1864 

744,7 

744,1 

743,8 

743,9 

743,9 

743,9 

743,9 

744,1 

745,52 

748,1 

743,8 

4,3 

1 

47,5 

47,7 

47.9 

47,9 

48,0 

48,3 

48,5 

48,6 

48,5 

48,2 

47,06 

48,6 

44,8 

3,8 

2 

45.á 

45,1 

44,9 

45,4 

45,9 

4(i.l 

46,6 

46,9 

47,1 

47,0 

46,43 

48,0 

44,9 

3,1 

3 

47,4 

47,5 

47,7 

47.9 

48,0 

48,7 

49,0 

49,0 

49,2 

49,3 

47,62 

49,3 

46,4 

2,9 

4 

52,1 

52,1 

52,2 

52,2 

52,:í 

52,5 

52,5 

52,1 

51,9 

51,5 

51,43 

52,3 

49,3 

3,2 

3 

48,9 

48,9 

49,1 

49,2 

49,5 

49,4 

49,9 

49,8 

49,9 

49,7 

49,84 

51,2 

48,9 

2,3 

6 

48,7 

49,7 

50,2 

49,2 

49,6 

50,1 

50,1 

49,6 

49,1 

49,1 

49,53 

50,3 

48,7 

1,8 

7 

49.0 

49,0 

49,0 

49,0 

49,5 

49,9 

50,0 

50,1 

50,0 

49,9 

49,18 

50,1 

48,3 

1,8 

8 

51,2 

51,2 

51,4 

31,5 

5Í,7 

51,9 

51,9 

31,9 

51,9 

51,8 

51,03 

51,9 

49,8 

2,1 

9 

52,7 

Õ2,H 

53,1 

53,3 

53,7 

53,9 

54,2 

34,6 

54,6 

54,6 

52,90 

54,6 

51,5 

3,1 

10 

754,4 

754.4 

75i,l 

754,1 

734,1 

754,0 

754,0 

754,0 

753,8 

753,5 

754,53 

753,5 

753,5 

2,0 

11 

52,5 

52,5 

51,8 

51,6 

51,2 

50,8 

50,8 

51,0 

51,2 

31,6 

51,98 

53,4 

30,8 

2,6 

12 

50,4 

50,4 

50,5 

50,7 

51,0 

51,1 

51,2 

51,3 

51,3 

51,3 

51,28 

52,4 

50,3 

2,1 

13 

50,7 

50,6 

50,7 

51,0 

51,1 

51,2 

51,5 

51,6 

51,4 

51,3 

51,37 

52,3 

50,6 

1,7 

14 

50,2 

50,1 

50,1 

50,1 

50,3 

50,5 

50,6 

50,7 

50,6 

50,6 

50,74 

31,5 

50,1 

1,4 

15 

50,4 

50,3 

50,4 

50,5 

50,3 

50,7 

50,9 

30,9 

51,0 

51,0 

50,95 

52,0 

50,3 

1.7 

10 

50,0 

50,1 

50,1 

50,1 

30,2 

50,2 

30,2 

50,2 

50,0 

30,0 

50,51 

51.3 

49,9 

1,4 

17 

46,3 

46,1 

43,6 

45,4 

43,4 

44,6 

44,1 

43,3 

43,1 

42,2 

47,U0 

49,9 

42,2 

7,7 

18 

44,4 

44,9 

45,4 

46.7 

47,7 

48,4 

49.1 

49,4 

49,9 

30,0 

43,78 

50,0 

39,0 

11,0 

19 

50,6 

30,3 

49,8 

49,2 

48,6 

47,9 

47,0 

46,7 

45,7 

43,5 

50,05 

32,7 

45,5 

7,2 

20 

746,5 

746,4 

746,0 

745.9 

743,3 

744,7 

744,0 

742.9 

740,6 

739,0 

743,40 

747,6 

739,0 

8.6 

21 

47,5 

47,7 

't7,7 

47,8 

47,9 

48,1 

48,3 

48,1 

47,4 

46,7 

43,07 

48,3 

37,6 

10,7 

22 

47,3 

47,4 

47,7 

48,4 

48,8 

48,9 

49,0 

49,1 

49,0 

48,5 

46,77 

49,1 

43,7 

5,4 

23 

39,7 

39,4 

39,3 

39,4 

39,4 

38,9 

38,9 

38,3 

37,3 

37,1 

41,71 

48,1 

37,1 

11,0 

24 

38,0 

38,1 

38,4 

39,0 

39,8 

40.3 

40,9 

41,0 

41,3 

41,4 

38,30 

41,4 

36,8 

4,6 

25 

38,2 

37,1 

34,3 

34,0 

33,5 

32,1 

32,3 

31,9 

31,2 

30,7 

38,18 

42,4 

30,7 

11,7 

26 

37,1 

37,4 

37,8 

38,2 

38,4 

38,5 

38,9 

39,1 

39,0 

38,7 

36,16 

39,1 

30,8 

8,3 

27 

40,1 

40,2 

40,2 

40,2 

40,3 

41,4 

42,6 

43,4 

44,3 

44,8 

40,10 

44,8 

37,9 

6,9 

28 

48,8 

49,0 

49,3 

49,4 

49,3 

49,5 

49,5 

49,6 

49,5 

48,9 

48,28 

49,6 

44,9 

4,7 

29 

45,8 

46,1 

46,4 

47,0 

47,1 

47,3 

47,7 

48,1 

48,7 

48,9 

47,13 

48,9 

45,8 

3,1 

30 

49,1 

49,1 

49,2 

49,6 

49,9 

49,9 

50,0 

30,0 

50,0 

50,0 

49,30 

50,0 

48,3 

1,7 

31 

748,74 

748,81 

748,93 

748,96 

749,21 

749,47 

749,66 

749,63 

749,63 

749,54 

749,03 

750,48 

747,64 

2,8  i 

'1       «. 

749,99 

749,97 

749,85 

749,94 

750,01 

749,94 

749,94 

749,91 

749,80 

749,70 

730,22 

752,10 

748,22 

3,88 

q,,í       Medias 
'■  1     das  décadas 

743,46 

743,45 

743,34 

743,34 

743,65 

743,60 

743,83 

743,77 

743,48 

743,15 

743,33 

746,30 

739,33 

6,97 

3.»] 

747,27 

747,28 

747,24 

747,35 

747,49 

747,54 

747,68 

747,63 

747,30 

747,33 

747,40 

749,52 

744,88 

4,64 

lit-dias  do  mez 

XLVI 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

OUTUBRO 

1864 

1." 

2.^ 

3/ 

4.^ 

s/ 

6.^ 

7/ 

8.* 

9.^ 

dO.' 

il.^' 

Meio  dia 

1." 

2,3 

1 

18,4 

18.4 

18,4 

18.1 

17,7 

17,7 

18,0 

18,1 

17,3 

17,0 

18,2 

19.6 

19,1 

17,8 

2 

16,9 

17,0 

16,9 

16,8 

17,1 

17,1 

17,4 

18,2 

18,4 

19,1 

19,7 

18,9 

19,4 

18,5 

3 

17.3 

17,4 

17,1 

17,0 

17.2 

17,2 

17,6 

18,2 

18.6 

18,6 

19,7 

19,5 

19,0 

17,9 

4 

16,8 

13.7 

15,9 

16.2 

16,3 

16,5 

17,3 

17,9 

18,1 

19,1 

19,4 

19,7 

19,7 

18,5 

S 

17,4 

17,5 

17,5 

17,3 

17,1 

16,9 

17,4 

18,1 

18,7 

19,2 

19,3 

19,4 

19,5 

19,6 

6 

17,7 

17,5 

17,3 

17,0 

16,9 

16,7 

16,8 

16.0 

17,1 

18,0 

19,0 

18,8 

18,4 

18,9 

7 

16,5 

16,3 

13,3 

13,4 

13,4 

13.6 

16,2 

17.4 

17,3 

17,5 

18,8 

19,1 

19,5 

20,0 

8 

13,4 

15,5 

16,0 

15,8 

15,6 

13,3 

13,8 

16,1 

16,8 

17,5 

18,1 

19,1 

19,9 

20,8 

9 

17,0 

16,7 

16,3 

16,1 

13,5 

15,7 

13.8 

16,2 

17,1 

18,1 

19,1 

18,7 

19,3 

19,3 

10 

17,8 

17,7 

17,8 

17.9 

17.9 

17,8 

17,9 

18.1 

18,8 

20,2 

20,0 

20,0 

20,2 

20,7 

li 

18,4 

18,3 

17,7 

17,6 

17,0 

16,6 

16,6 

17,8 

19,3 

20,8 

21,0 

21,4 

22,0 

22,8 

12 

18,3 

17,5 

16,9 

16,4 

15,8 

15,3 

13,4 

15,7 

13,8 

16,8 

17,4 

18,9 

20,0 

20,6 

13 

14,9 

14,5 

14,1 

13,8 

13,5 

12,6 

12,7 

13,4 

14,8 

16,3 

17,7 

18,3 

19,2 

19,6 

14 

13,5 

15,0 

14,3 

14,1 

13,8 

13,6 

13,7 

14.7 

13,3 

16.4 

17,7 

18,9 

20,0 

20,7 

13 

15,6 

13,2 

14,8 

14,5 

14,1 

13,8 

14,0 

15,0 

13,3 

16,3 

17,3 

18,3 

19,5 

20,6 

10 

16,4 

16,0 

15,3 

14,9 

11,5 

14,1 

14,0 

14,7 

14,9 

16,8 

17,6 

19,2 

20,1 

21,0 

17 

16,8 

16,5 

16,3 

16,3 

15,9 

13,8 

15,6 

15,6 

16,6 

16,8 

18,4 

19,2 

19,3 

19,2 

18 

18,1 

18,1 

18,2 

18,2 

18,3 

18,2 

17,3 

17,7 

18,8 

19,2 

20,4 

20,5 

20,1 

20,7 

19 

19,0 

19,2 

19,1 

19,1 

19,2 

18,4 

18,3 

18,4 

18,6 

18,3 

18,2 

18,0 

16,9 

15,3 

20 

13,7 

13,8 

13,9 

14,1 

13,8 

13,9 

14,0 

13,7 

13,5 

16,5 

16,7 

17,5 

17,1 

17,5 

21 

17.4 

13,2 

16,2 

16,6 

17,0 

17,2 

17,1 

17,7 

18,4 

18,8 

19,1 

18,9 

19,1 

19,1 

22 

19,0 

18,9 

18,8 

16,7 

16,8 

16,6 

16,4 

16,2 

16,3 

17,0 

16,9 

16,9 

17,0 

17,2 

23 

17,1 

17,8 

18.1 

18,8 

18,7 

18,7 

18,0 

18,3 

19,1 

19,7 

19,5 

19,3 

18,8 

19,2 

24 

16,7 

16,2 

16,3 

16.7 

16,6 

16.3 

16,7 

17,2 

13,7 

13,6 

16,3 

13,9 

16,9 

17,1 

23 

13,6 

13,2 

12,8 

12.6 

12,7 

12.8 

13,0 

13,3 

14,7 

15,0 

15,4 

13,3 

14,9 

13,2 

26 

11,7 

11,8 

11.4 

11,4 

11,7 

12,0 

11,8 

12,2 

13,7 

14,6 

15,2 

15,5 

15,5 

14,0 

27 

13,0 

12,7 

12,8 

12,9 

13,1 

13,6 

13,6 

1,3.0 

14,0 

13,3 

13,0 

15,3 

14,9 

14,8 

28 

13,9 

14,7 

13,2 

12,9 

13,4 

13,0 

13,4 

13,4 

14,1 

13,0 

14,9 

15,0 

15,5 

13,8 

29 

13,7 

13.4 

13,8 

14,0 

13,8 

14,2 

13,9 

14,2 

14,9 

13,6 

16,0 

16,5 

16,4 

16,6 

30 

14.9 

13,1 

13,3 

13,3 

13,0 

14,7 

14,9 

13,4 

13,9 

16,1 

16,4 

16,7 

16,7 

16,9 

3) 

16,4 

16,3 

13,8 

13,6 

13,7 

13,4 

15,5 

13,7 

16.0 

15,7 

15,3 

13,7 

13.4 

13,9 

('■■•• 

17.12 

16.97 

16,87 

16,76 

16,67 

16,63 

17,02 

17, .32 

17,84 

18,43 

19,13 

19,28 

19,40 

19,20 

«fdias  .la»  \^  , 
drradas .  j " ' 

16.67 

16,  VI 

16,10 

13,90 

13,39 

13,23 

13,16 

13,H7 

16,31 

17,42 

18.24 

19,02 

19,42 

19,80 

(3.-.. 

13,22 

13,03 

14.93 

14,86 

14,93 

1  '1,97 

14,94 

13,18 

15,73 

16,36 

16,36 

16,43 

16,46 

16,35 

Icdias  do  wj  .  .  . 

i6,:í() 

16.10 

i:í,!1'i 

13.H1 

13,71 

i:;,60 

13.68 

16.16 

16,66 

17,25 

17,87 

18,19 

18,36 

18,38 

XLVII 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

THERMOGRAPHO 

3." 

4.* 

5.* 

6/ 

7.* 

s.--' 

9.'^ 

10.^ 

11.^ 

Meia 
noite 

Medias 

Haiima 
absoluta 

Minima 
absoluta 

Va- 
riação 

OUTUBRO 

1864 

18,4 

18,6 

18,4 

17,8 

17,9 

18,2 

17,8 

17,4 

17,4 

17,0 

18.03 

19,8 

17,0 

2,8 

1 

19,0 

18,6 

17,2 

17,0 

16,8 

16,8 

16,9 

10,8 

17,0 

17,2 

17,70 

19,9 

16,7 

3,2 

2 

18,1 

18,1 

16,9 

17,0 

17,1 

17,2 

17,3 

10,9 

16,9 

16,6 

17,68 

20,3 

16,6 

3,7 

3 

18,9 

18,9 

18,7 

19,9 

18,0 

18,0 

17,9 

17,7 

17,5 

17,4 

17,92 

19,9 

15,5 

4.4 

4 

19,8 

19,8 

19,2 

18,5 

18,2 

18,1 

18,1 

17,7 

17,6 

17,5 

18,32 

20,1 

16,9 

3,2 

5 

19,1 

19,0 

17,7 

17,0 

16,7 

16,8 

17,0 

17,0 

17,2 

16,6 

17,53 

20,7 

16,6 

4,1 

6 

17,7 

15,0 

14,9 

15,1 

14,8 

13,0 

13,4 

15,6 

16,3 

1S,8 

16,51 

20,2 

14,8 

5,4 

7 

21,2 

21,2 

20,4 

18,0 

18,0 

17,4 

17,3 

17,3 

17,0 

17,2 

17,63 

21,8 

13,1 

0,7 

8 

19,1 

18,7 

18,5 

18,0 

17,9 

18,0 

18,0 

17,9 

17,3 

17,4 

17,57 

19,5 

13,3 

4,0 

9 

21,0 

20,7 

19,9 

19,3 

19,3 

19,3 

19,2 

18,8 

18,4 

18,3 

19,05 

21,4 

17,3 

4,1 

10 

23,1 

23,5 

22,4 

22,4 

21,2 

21,0 

21,0 

20,3 

19,4 

18,4 

20,00 

23,6 

16,4 

7,2 

11 

21,1 

21,3 

21,1 

19,6 

19,4 

18,2 

17,4 

16,5 

16,1 

13,4 

17,79 

21,6 

15,2 

6,4 

12 

20,0 

20,0 

19,7 

19,0 

18,5 

18,2 

17,5 

16,8 

16.1 

13,7 

16,54 

20,4 

12,4 

8,0 

13 

20,9 

21,0 

20,8 

19,4 

18,4 

17,9 

17,7 

17,3 

17,0 

16,3 

17,13 

21,5 

13,1 

8,4 

14 

21.2 

21,7 

21,6 

20.0 

19,7 

18,4 

18,0 

17,9 

17,1 

16,8 

17,39 

21,8 

13,5 

8,3 

15 

21,C 

22,0 

21,2 

20,4 

19,6 

19,4 

18,8 

18,3 

17.6 

17,3 

17,75 

22,4 

13.8 

8,6 

16 

18,7 

18,3 

18,2 

18,0 

17,0 

17,7 

17,8 

17,9 

18,0 

17,9 

17,43 

19,8 

13,1 

4,7 

17 

20,8 

20,5 

19,7 

19,4 

19,6 

19,8 

19,8 

19,1 

18,8 

18,9 

19,18 

21,0 

17,3 

3,7 

18 

16,0 

16,6 

16,3 

14,8 

14,6 

14,5 

14.6 

14,5 

14,4 

14,0 

16,93 

19,8 

14,0 

3,8 

19 

17,2 

17,1 

17,2 

17,2 

17,6 

17,5 

16,4 

16,0 

16,2 

16,9 

13,96 

17,9 

13.3 

4.4 

20 

18,9 

18,6 

18,4 

17,0 

17,0 

16,7 

17,1 

17,0 

17,1 

17.8 

17,64 

19,2 

13.7 

3,3 

21 

17,3 

17,4 

17,0 

16,6 

16.4 

16,1 

15,0 

15,8 

16,0 

16,6 

16,90 

19,4 

13,0 

3,8 

22 

19,0 

18,8 

18,3 

17,3 

17,4 

17,3 

17,2 

16,9 

16,8 

16,7 

18,24 

20,3 

13,6 

4,7 

23 

17,4 

17,3 

16,5 

16,0 

14,7 

14,0 

14,2 

13,7 

13,9 

13,3 

13,90 

17,4 

13,5 

3,9 

24 

14,0 

14,0 

13,8 

13,6 

12,4 

12,0 

11,4 

11,7 

11,4 

11,6 

13,36 

13.9 

11,4 

4,3 

23 

13,6 

14,1 

14,7 

13,3 

13,2 

13,0 

13,1 

13,1 

12,9 

12,9 

13,18 

15,8 

10,8 

3.0 

26 

15,0 

14,6 

i4,l 

13,7 

12,5 

12,4 

12,9 

13,3 

13,7 

13,8 

13,67 

15,3 

12,3 

3.2 

27 

14,4 

13,6 

13,5 

13,9 

13,4 

13.5 

13.6 

13,5 

13,3 

13,7 

13,86 

13,8 

12.3 

3,5 

28 

16,6 

16,3 

15,9 

15,9 

15,7 

13,3 

13.3 

15,1 

13.1 

15,0 

15,14 

16,9 

13,4 

3,5 

29 

17,2 

17,4 

17,2 

17,0 

17,7 

18.0 

17.8 

17,4 

10,8 

16,3 

16,33 

18,0 

14,3 

3,3 

30 

16,0 

16,0 

15,6 

15,9 

15,9 

16,0 

15,7 

13,4 

15,1 

14.6 

15,69 

17,9 

14,0 

3,3 

31 

19,23 

18,86 

18,18 

17,83 

17,47 

17,48 

17,10 

17,31 

17,26 

17,10 

17,80 

20,36 

10.20 

4,16 

1.- 

20,06 

20,20 

19,82 

19,02 

18,62 

18,26 

17,96 

17,.30 

17,07 

16,78 

17,01 

20,98 

14,43 

6,35 

2» 

Hedias 
das  décadas 

16,35 

16,19 

15,91 

15,49 

13,12 

14,95 

rt.90 

14,81 

14,74 

14,79 

15,45 

17,46 

13,43 

4,04 

3.» 

18,48 

18,35 

17,90 

17,38 

17,01 

16,84 

16,72 

16,48 

16,30 

16,18 

16,90 

l'J,53 

14,új 

4,í'J 

IJcJius  do  mez 

XLVUI 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

^ 

OUTUBRO 

PSYGHROGRAPHO 

- — 

"       — 

1864 

•1/ 

2.3 

3.» 

4.^ 

0^ 

6.=' 

7.^ 

».' 

9.^ 

10.^ 

11/ 

Meio  dia 

1.^ 

2.a 

1 

14.68 

14,68 

14,33 

13,78 

13,60 

14,16 

13,37 

14,40 

13,52 

12,90 

14,12 

14,20 

14,35 

13,68 

2 

12,72 

13,20 

13,27 

13,30 

13,45 

13,45 

'13,58 

14,48 

14,26 

14,02 

13,72 

14,08 

14,64 

14,17 

3 

13,68 

13,78 

;  12,86 

12,92 

13,56 

13,56 

13,72 

13,72 

13,18 

12,23 

12,52 

12,90 

12,50 

13,30 

4 

12.20 

10,88 

11,58 

11,68 

12  22 

12,28 

12,47 

12,68 

12,44 

13,03 

14,10 

14,30 

14,47 

14,28 

5 

14.03 

13,98 

13,98 

13,50 

13,28 

13,38 

13,58 

13,90 

14,00 

13,42 

13,07 

13,12 

12,92 

12,95 

6 

li.28 

14,28 

13,96 

14,02 

13,60 

13,38 

13,18 

12.97 

12,85 

13,40 

12,80 

13,06 

13,18 

12,53 

7 

11,94 

12,33 

12,14 

11,62 

11,05 

10,94 

11,17 

11,53 

11,48 

11,76 

12,72 

13,03 

12,35 

12,60 

8 

11,34 

11,00 

10,56 

10,56 

10,80 

10,96 

11,21 

11,00 

11,47 

11,58 

12,13 

12,53 

12,25 

12,24 

9 

11,50 

11,83 

11.93 

11,48 

11,70 

11,70 

11,50 

12,13 

12,46 

13,02 

11,63 

13,08 

13,03 

11,82 

10 

14,70 

14,80 

li,87 

14,77 

14,67 

14,55 

14,67 

14,82 

14,00 

14,32 

13,53 

14,45 

14,00 

13,40 

11 

14,68 

14,74 

14,80 

14,53 

14,02 

13,90 

13,90 

14,.38 

13,68 

12,70 

12,60 

11,88 

11,68 

11,04 

12 

9,29 

9,10 

8,17 

7,48 

6,90 

6,87 

7,00 

7,51 

7,70 

7,94 

8,37 

8,77 

9,00 

8,60 

13 

7,80 

7,48 

7,34 

6,88 

6,73 

7,03 

7,07 

7,34 

7,30 

7,65 

8,70 

7,62 

7,80 

7,70 

li 

8,30 

8.62 

8,70 

8,86 

8,10 

8,22 

8.46 

8,18 

9,00 

9,68 

9,14 

9,23 

8,65 

8,07 

15 

8,27 

8,80 

8,90 

8,80 

8,54 

8,34 

8,34 

8,30 

8,10 

8,37 

8,32 

8,62 

8,18 

8,16 

16 

7,68 

7,70 

8,20 

8,41 

8,43 

8,68 

8,72 

8,82 

8,98 

9,82 

10,73 

11,20 

10,62 

9,93 

17 

10,53 

10,95 

11.52 

11,75 

11,87 

11,92 

11,92 

11,80 

12,16 

12,20 

12,83 

12,25 

12,72 

12,63 

18 

14,52 

14,88 

14,80 

14,80 

14,87 

14,97 

13,02 

14,42 

15,00 

14,90 

14,48 

15,02 

15,30 

14,00 

19 

15,40 

15,28 

14,68 

14,08 

13,73 

12,50 

13,38 

12,22 

11,97 

12,75 

12,20 

11,60 

11,70 

11,26 

20 

8,30 

7,97 

8,55 

9,32 

9,13 

9,32 

9,00 

10,06 

10,33 

9,20 

9,58 

8,87 

9,88 

10,03 

21 

13,80 

11, i6 

11,70 

13,00 

13,18 

12,43 

11,72 

12.1'i 

10,80 

10,82 

11,50 

11,20 

12.28 

12.90 

22 

15.20 

15,30 

15,33 

12,71 

12,50 

12.18 

12,17 

11,70 

11,12 

9,45 

8,82 

8,28 

7,82 

7,86 

23 

13.60 

14,33 

15,00 

15,51 

15,42 

15,10 

13,70 

15,06 

14,82 

14,48 

13,20 

14,88 

14,44 

13,10 

24 

12,40 

11,58 

12,34 

12,08 

12,32 

12.51 

12,41 

12,25 

10,52 

11,98 

12.07 

12,15 

11,28 

10,00 

25 

10,43 

9,98 

9,83 

9,73 

9,53 

9,50 

9,38 

9,04 

9,34 

8.62 

8,25 

8,31 

8,70 

8,80 

26 

7,58 

7,04 

7,37 

6,83 

7,20 

7,24 

6,77 

7.27 

8,28 

7,88 

7,75 

8,43 

8,55 

9,78 

27 

10,55 

10,40 

10,37 

10.15 

9,48 

7,90 

8.37 

7,87 

8,88 

9,33 

8,03 

8,32 

8,83 

8,62 

28 

9,06 

H,:;:, 

9,97 

9,20 

9,33 

9.55 

10,15 

9,35 

9,55 

9,03 

8,83 

8,62 

8,57 

8,8S 

29 

10,07 

9,97 

9,72 

9,52 

9,50 

9,72 

9,83 

10,42 

10,66 

9,59 

9,23 

9,32 

9,78 

9.97 

30 

11,07 

11,38 

11,68 

12,16 

12,12 

12.33 

12,60 

13,00 

12,87 

13,16 

13,65 

13.69 

13.69 

14,08 

31 

13,27 

13,07 

12,80 

13,02 

13,00 

13,00 

12,96 

13,11 

13,13 

13,00 

12.10 

12,58 

12.61 

12.47 

('••• 

13.11 

13,08 

12,95 

12,76 

12,79 

12,84 

12,85 

13,10 

13,02 

12,97 

13,03 

13,48 

13,37 

13,10 

doradas .    "    ' ' 

10,48 

10,5:; 

10,57 

10,19 

10,23 

I(».I8 

10.08 

10,30 

10,42 

10,52 

10,70 

10,51 

10,55 

10.14 

3.'  .. 

11,55 

11,19 

11,46 

11,26 

11,23 

11.04 

10,91 

11,02 

10.91 

10,67 

10,31 

10,53 

10,60 

10,59 

Medias  do  mcz .  .  . 

H,7I 

11.. 7.» 

1 1 ,65 

ii.:ío 

11.41 

11.31 

11.27 

11. 'i8 

11,43 

11.36 

11,31 

11, 'i7 

11,48 

11.25 

XLIX 


TENSÃO  DO  VAPOR  . 

VTMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROQRAPHO 

0UTUI5R0 

^ 

3/ 

4." 

• 

6.'" 

7/ 

S;' 

9.'' 

10.^ 

1-1.' 

Uria 
noilc 

Mídias 

Máxima 

Minima 

Va- 
riação 

1804 

14,43 

14,20 

13,43 

13,08 

13,00 

13,30 

13,20 

12,68 

12,43 

12,55 

13,67 

14,68 

12,43 

2,25 

1 

14.00 

13,82 

13,36 

12,92 

13,18 

13,31 

13,33 

13,46 

13,31 

13,72 

13,63 

14,64 

12,72 

1,92 

2 

13,03 

13,62 

13,00 

12,73 

12,17 

12,32 

12,38 

12,22 

12,17 

11,73 

12,93 

13,72 

11,73 

1,99 

3 

14,52 

14.07 

14,18 

14,28 

14,23 

14,33 

14,68 

14,48 

14,28 

14,17 

13,42 

14,08 

10,88 

3,80 

4 

13,00 

13,18 

13,42 

13,34 

13,98 

14,20 

14,20 

14,00 

13,80 

14,12 

13,61 

14,20 

12,92 

1,28 

5 

13.17 

12,80 

12,80 

11.20 

12,42 

12,00 

12,91 

12,37 

12,24 

12,48 

13,00 

14,28 

11,20 

3,08 

0 

0,40 

11,48 

11,67 

11,92 

12,13 

11,63 

11,47 

10,94 

10,15 

10,46 

11,38 

13,03 

9,40 

3,63 

7 

13,2:! 

12,63 

12,06 

11,17 

11,03 

11,38 

11,62 

11,46 

11,30 

11,07 

11,50 

13,23 

10,50 

2,67 

8 

12,54 

12.32 

12.64 

12,97 

13,00 

13,18 

13,56 

13,26 

13,93 

14,32 

12,53 

14,32 

11,48 

3,04 

9 

13,33 

13,72 

14,48 

14,90 

13.00 

14,86 

14,79 

14,68 

14,93 

14,83 

14,49 

13,00 

13,40 

1,60 

10 

12,  iO 

12,30 

13,29 

11,86 

13,74 

12,90 

12,62 

12,28 

10,78 

9,92 

12,94 

14,80 

9,92 

4,88 

11 

8,60 

9,20 

9, 46 

8,63 

7.28 

7,88 

7,96 

8,40 

7,93 

7,90 

8,17 

9,40 

0.87 

2,39 

12 

7,72 

7,98 

8,13 

7,90 

8,60 

7,68 

7,68 

7,92 

8,34 

8,20 

7,69 

8,70 

6,73 

1,97 

13 

7  72 

7,92 

8,04 

7,80 

6,72 

6,62 

6,30 

6,14 

6,30 

7,30 

8,02 

9,08 

0,14 

3,34 

14 

7,80 

7,91 

7,8;] 

7,88 

7,63 

8,48 

7,53 

7,68 

8,02 

7,93 

8,20 

8,90 

7,53 

1.12 

lo 

10.14 

9.33 

9,52 

8,60 

10,23 

9,90 

11,13 

10,98 

10,72 

10,60 

9,5  i 

11,20 

7,68 

3,52 

10 

1.1,00 

12,92 

13,13 

13,10 

13,30 

13,60 

14,28 

14,63 

14,72 

14,65 

12,68 

14,72 

10,53 

4,19 

17 

1S.09 

13,03 

15,51 

13,68 

13.82 

15,70 

13,38 

13,68 

14,33 

15,13 

14,93 

13,82 

13,02 

2,80 

18 

10.32 

8.72 

8,38 

8,73 

8.27 

8,00 

8,13 

7,36 

7,32 

7,73 

11,08 

13,40 

7,30 

8,04 

19 

9,70 

9,73 

10,54 

10,80 

9,98 

10,60 

12,14 

12,38 

13,00 

13,27 

10,07 

13,27 

7,97 

5,30 

20 

13,74 

12,86 

12,71 

13,20 

13,30 

12,82 

13,94 

12,66 

13,61 

14,70 

12,61 

14,70 

10,80 

3.'.'0 

21 

7.92 

8,38 

8,61 

9,13 

9,37 

9,68 

10,28 

10,28 

11,10 

11,90 

10,71 

15.33 

7,82 

7.31 

22 

12,7i 

12,43 

12,90 

12,62 

12,70 

12.57 

12.44 

12,17 

12,48 

12,52 

13,67 

13,31 

12,17 

3.34 

23 

10,70 

10,16 

10,63 

10,15 

9,60 

10,28 

10,42 

10,20 

10,62 

10,88 

11,23 

12,31 

9,60 

2,91 

24 

9,77 

8,90 

8,72 

8,98 

9,34 

8,23 

8,30 

8,27 

7,63 

7,30 

8,90 

10,43 

7,50 

2,93 

25 

10,43 

10.23 

10,26 

10,47 

10,68 

10,32 

10,72 

10,60 

10,60 

10,60 

8,88 

10,72 

0.77 

3.93 

26 

8.75 

8,63 

8,33 

8,28 

9,03 

8,61 

8,80 

8,27 

9,21 

8,90 

8,92 

10,55 

7,87 

2,68 

27 

9,.54 

9,73 

9,68 

9,82 

9,72 

10,07 

10,42 

10,32 

10,32 

10,20 

e,52 

10,42 

8,35 

1,87 

28 

10,46 

10,78 

10,73 

11,43 

11,-37 

11,40 

11,50 

11,51 

11.09 

11,14 

10,37 

11,37 

9,23 

2,34 

29 

14,12 

14.46 

13,73 

14.16 

14,63 

14,58 

14,70 

14,50 

13,80 

13,67 

13,33 

14,70 

11,07 

3,63 

30 

12,50 

11,93 

12,36 

12,17 

12,31 

12,68 

12,28 

12,04 

12,33 

11,68 

12,61 

13,27 

11,68 

1,39 

31 

13,09 

13,18 

13,12 

12,87 

13,02 

13,09 

13,24 

12,98 

12,89 

13,03 

13,04 

14,20 

11,67 

2,53 

10,23 

10,11 

10,38 

10,10 

10,16 

10,14 

10,34 

10,33 

10,21 

10,29 

10,34 

12,20 

8,38 

3,83 

2 .         WcliJ^ 
J;i<  ilpiiiiiiis 

10,97 

10,78 

10,81 

10,93 

11,13 

11,04 

11,23 

10,98 

11,10 

11,24 

10,98 

12,70 

9.37 

3,33 

3.= 

11,42 

11,34 

11.42 

11,30 

11,43 

11,41 

11,60 

11,42 

11,41 

11,31 

11,44 

13,02 

9,79 

3,23 

Medias  (lo  iikz 

HUMIDADE 

KELATIVA  EM  FUACÇÕE8  DE  SATURAÇÃO 

=  U)0 

OUTUBRO 
1864 

PSYGHROGRAPHO 

2.-'> 

1.=» 

2.» 

3.» 

i." 

5.' 

(i.-^ 

7.'^ 

8.'' 

9." 

10.^ 

11,-^ 

Meio  ília 

•I,-^ 

1 

93,2 

93,2 

91,2 

88,9 

89,8 

94,0 

87,0 

87,5 

91,9 

89,5 

91,2 

83,9 

87.5 

89,8 

2 

S8,4 

9Í,8 

92,8 

93.8 

92,9 

92,9 

92,0 

93,2 

90.2 

85.6 

80,4 

86.5 

87.6 

89,2 

3 

93.0 

93,0 

88,5 

89,5 

92,8 

92,8 

91,0 

88.0 

82,6 

76.8 

73,4 

76,6 

76.3 

87,0 

4 

83,5 

82,0 

86.1 

85,3 

88,2 

87,3 

84,7 

83,2 

80,4 

79,0 

83,8 

84,0 

84.8 

90,2 

fí 

95,0 

94,0 

94.0 

91,9 

91,8 

93.8 

91,9 

90,0 

87,3 

81,0 

77.5 

78.3 

76.7 

75,7 

6 

95.0 

96.0 

95,0 

97.0 

94,8 

94,8 

92,8 

90,6 

88,5 

87,0 

78,0 

80,8 

83,4 

77,2 

7 

^1.3 

89.3 

92.4 

88,8 

84,8 

83.0 

81,4 

77.8 

77,0 

78,8 

78,7 

79,0 

73,3 

72,7 

8 

86.7 

83.9 

77.8 

7S.S 

82.0 

84,7 

84.0 

81.3 

80.6 

77,9 

7S.3 

76.3 

70,7 

67,3 

9 

79,6 

83,5 

86.3 

84.2 

88,9 

87.8 

^6,0 

88.2 

85,7 

84.3 

71.0 

81.7 

78,2 

71,3 

10 

97.0 

98.0 

98.0 

97,0 

96,0 

96,0 

96,0 

96.0 

90,3 

81,6 

77,8 

83.3 

79,7 

74,0 

11 

93,2 

94.2 

98,0 

97.0 

97,0 

98,9 

98.9 

95.0 

82.2 

69.7 

68,3 

62,8 

59,4 

53,3 

13 

59.2 

6t.l 

56.6 

.53,3 

51,5 

52.0 

53.6 

55.9 

57.0 

55,5 

56.4 

53,7 

51.1 

47,6 

13 

62,0 

60.4 

61.0 

58,3 

57,9 

64,4 

64,5 

64,2 

57,5 

54,8 

57.5 

48,4 

47,2 

45,3 

14 

63,6 

68,3 

71.0 

73.6 

69,0 

71,1 

72.2 

65,8 

68,7 

69.6 

60,3 

56,5 

49,8 

44,5 

lo 

62,8 

68.5 

71.2 

71.8 

71.5 

71.3 

70,3 

65.2 

62.5 

60.6 

56,3 

64,8 

48,5 

45,3 

16 

54,9 

56.4 

62,7 

67.0 

68,8 

72,5 

73,8 

71.1 

71,3 

68,9 

71,7 

67.6 

60,0 

63,4 

17 

74.6 

78.2 

83.3 

85,3 

88,0 

89,0 

90.2 

88.9 

86,3 

85,5 

81,6 

73,8 

76,5 

76,4 

IS 

94.1 

96.1 

95.1 

95.1 

9S.2 

96,1 

88,6 

96.0 

93.3 

90.4 

81,7 

83,5 

87,0 

77,4 

19 

94,3 

92,4 

93,3 

85,6 

83,0 

79,5 

85.2 

77.6 

75,1 

81,6 

78,4 

75,6 

81,7 

86.7 

20 

71.2 

68.2 

72.5 

77.7 

78,5 

78,6 

75,6 

75,8 

78,6 

65.8 

67,8 

59,3 

68,2 

67.7 

21 

93.0 

88,8 

85,2 

92.7 

91,8 

84,7 

80,8 

80.2 

68,3 

67,2 

70,0 

69,0 

74,6 

78,0 

22 

93.3 

94.2 

05.3 

89.5 

87,5 

86,5 

87.3 

85.2 

79,3 

65.4 

61.4 

57,5 

53,9 

.53,3 

23 

93,8 

95,0 

97,1 

96.2 

96,2 

94,3 

88,9 

95,2 

90,4 

84,9 

78,3 

89,4 

89,3 

79,0 

24 

87.4 

84.2 

89.3 

85,5 

87.4 

89,4 

87,3 

83,7 

78,7 

90.2 

87.3 

90.;i 

78,5 

69,1 

2.S 

89.4 

«8.0 

89,0 

89.0 

86,7 

85,7 

83,7 

78.;i 

75.0 

68,3 

63.5 

64.4 

69.2 

68.5 

26 

73.5 

68,0 

72.0 

67.6 

70.2 

69,3 

65.8 

68,5 

71,2 

63.6 

60.2 

64.6 

65,6 

82,2 

27 

9'i.0 

95,2 

93,9 

91.6 

83.7 

68,0 

72,1 

70.4 

7 '1.5 

81.7 

63.2 

64,3 

70.2 

69,1 

2S 

76.5 

69,0 

87.9 

82,6 

81.7 

85,8 

89.0 

81. 7 

79.8 

71,3 

70.2 

68.3 

63,6 

75,4 

29 

86.1 

86,9 

83.0 

79.8 

80.7 

81,0 

83,1 

86,3 

84.6 

72.8 

68.1 

66,7 

70,6 

70,8 

30 

87,5 

88.7 

90.0 

93,4 

95.6 

98.8 

100,0 

100.0 

95,7 

96,8 

99,8 

97,0 

97,0 

98,0 

!           :n 

95,8 

9Í.7 

95,7 

98.9 

97.9 

100.0 

98.9 

98,9 

96.8 

97,8 

93.3 

94.6 

96,8 

92,3 

\  •  .. 

89.87 

'.H).47 

90,21 

89..'>2 

90.2<1 

89.71 

"88.68 

87, .S8 

85,43 

82,15 

79,01 

81,0'i 

79,82 

79.44 

Irdia^  das 

2."  .. 

72.99 

74,;t8 

76,47 

76.47 

76,04 

77,39 

77,26 

75..55 

73,27 

70,24 

68.00 

63.60 

62,97 

59,76 

8S.2I 

86,61 

88,94 

•86,07 

87.22 

R5.77 

85.19 

8'i.40 

81,32 

78,18 

74,12 

75,10 

75,57 

75,99 

BcHia'  (in  mn  .  .  . 

8:i.K4 

8.1.91 

85.:t3 

8'i,73 

84.57 

84.34 

1 

8:i.76 

82.57 

8('.05 

76,90 

73.72 

73,31 

72,88 

71,87 

LI 


HUMIDADE 

RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATLRACÃC 

=  Í00 

' 

PSYCHROGRAPHO 

ULTLBKO 
1«4 

3.» 

A» 

*/ 

«.* 

7.* 

8.^ 

9.* 

40/ 

H.^ 

Mria 
Mite 

letliaÃ 

Maiima 

linima 

Va- 
riada* 

92,3 

894 

83.3 

86fi 

833 

854 

873 

85,7 

833 

863 

8833 

943 

833 

104 

1 

S.%6 

86,3 

923 

89.3 

923 

933 

923 

943 

933 

933 

9033 

943 

80,4 

14,4 

4 

844 

88,0 

90,7 

83,4 

83,7 

85,7 

85,7 

863 

843 

83,4 

8330 

933 

73,4 

193 

3 

89^ 

88,5 

88,3 

94,0 

93,1 

953 

963 

963 

963 

963 

88,11 

963 

793 

173 

4 

73^ 

76,9 

81,1 

853 

903 

92,1 

92,1 

933 

923 

953 

87,17 

953 

73,7 

193 

5 

80,0 

78,0 

85,0 

77.6 

87,4 

843 

893 

863 

83,7 

883 

87,13 

973 

774 

193 

6 

62,3 

90,0 

924 

933 

96,7 

914 

87,7 

833 

73,4 

77,7 

82,91 

96,7 

623 

34,4 

7 

71,0 

67,6 

67.7 

703 

72,1 

763 

78,7 

77J 

793 

79,7 

77,16 

86,7 

673 

19,4 

8 

76,3 

77.0 

79,6 

844 

833 

863 

873 

873 

933 

983 

8336 

983 

713 

273 

9 

73,4 

73,6 

84/) 

88,6 

90.4 

89,4 

89,4 

913 

954 

934 

8838 

983 

73,4 

243 

10 

39,0 

57,1 

66,3 

39,0 

733 

693 

684 

693 

64,2 

633 

75,72 

983 

333 

453 

11 

46,1 

33,6 

50,6 

303 

43,4 

503 

32,7 

39,7 

384 

603 

3:3,82- 

61,1 

43,4 

17,7 

12 

44,4 

45,2 

47,7 

483 

54.2 

493 

313 

353 

61,4 

623 

33,11 

643 

44,4 

20,1 

13 

42.1 

43,0 

44,1 

463 

423 

43,4 

423 

414 

453 

333 

56.17 

733 

414 

32,4 

14 

41,8 

41,2 

41,0 

454 

44,6 

33,3 

474 

30,2 

353 

353 

56,48 

713 

413 

303 

15 

32,6 

47,4 

30.7 

484 

60.1 

58,9 

683 

69,4 

71,7 

72,4 

6334 

733 

47,4 

26,1 

16 

80,7 

82,5 

84.3 

85,1 

88,7 

893 

94,0 

963 

963 

963 

85,45 

963 

733 

224 

17 

82,7 

83,5 

90,6 

933 

93,4 

923 

90,6 

93,3 

903 

933 

9041 

96,1 

77,4 

18,7 

18 

76,2 

62,0 

60,6 

70,0 

66.7 

63,4 

65,7 

593 

61,4 

653 

73,93 

943 

593 

333 

19 

66,3 

67,3 

72J 

74,1 

66,9 

71,7 

873 

913 

94,7 

923 

7431 

94,7 

593 

35,4 

2«> 

73,2 

80,6 

80,6 

913 

93,8 

903 

963 

873 

933 

97,1 

87,96 

97,1 

674 

293 

21 

33^ 

56.4 

59,4 

64,9 

673 

71,4 

773 

76,8" 

823 

84,4 

7433 

953 

333 

423 

22 

73,6 

77.1 

82.5 

84,9 

853 

85,7 

84,7 

843 

873 

88,4 

87,70 

934 

73,6 

193 

2:; 

72,4 

69,3 

76.4 

734 

773 

864 

863 

87,1 

893 

943 

83,41 

943 

69,1 

24,9 

24 

82,2 

74,6 

74.3 

773 

863 

78,4 

823 

803 

75,6 

733 

7532 

89,4 

633 

253 

-       1 

89,5 

83,3  . 

82,5 

91,7 

94,0 

943 

^4 

94,0 

934 

934 

7849 

934 

604 

353 

26 

69,3 

69,9 

71.3 

714 

833 

793 

793 

723 

783 

753 

76,79 

954 

634 

323 

27 

77,8 

84,0 

84,0 

83,1 

853 

873 

893 

893 

903 

873 

8034 

903 

633 

^3 

28 

74,6 

78,0 

79,9 

85,1 

863 

863 

883 

903 

863 

873 

81,03 

903 

66,7 

233 

29 

97,0 

98,0 

93,9 

98,0 

973 

933 

973 

983 

973 

983 

95,72 

1003 

873 

123 

30             ] 

92.5 

«8.0 

93.Õ 

90.3 

93.Õ 

9:?.t; 

92,4 

92.3 

9fi.7 

94.3 

94.13 

100.0 

88.0 

12.0 

:!l 

79,02 

81,31 

84,67 

»õ,44 

87,62 

87,98 

88,69 

88,1(5 

87,71 

89,37 

8631 

91,92 

7i,3õ 

203: 

1  ' 

59«1 

3848 

60,82 

62,08 

63,41 

64,44 

6632 

68,74 

6932 

7139 

6838 

82,45 

3433 

28.40 

,  .          lediís 

78,14 

7849 

7936 

«ifii 

86,43 

8643 

88,12 

86,64 

88,48 

8832 

8347 

94,73 

6938 

25,64 

3.» 

72,32 

72,87 

75.27 

77,a3 

79,39 

79.76 

81,44 

8135 

8241 

83,30 

79,44 

90-83 

63,93 

24,'iO 

IeiÍia5  'U  Dez 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

.ANEMOr.RAPHO  E  UDOGRAPHO 

* 

OUTU- 
BRO 
1864 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  manhã 

DIRECÇÃO  DO  VENTO— RUMOS 

2 

>  «  H 
8,2 

2  is  4 

4  ás  6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4ás6 

6  ás  8 

8  ás  10 

10  ás  12 

1 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

S. 

ESE. 

S. 

SE. 

SO. 

ONO. 

2 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

1,3 

3 

S. 

S. 

s. 

s. 

SSO. 

SSO. 

S. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

17.2 

4 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

7,11 

5 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

V. 

0.0 

6 

ESE. 

SB. 

ESE. 

SE. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

E. 

ENE. 

V. 

N. 

NE. 

2,8 

7 

NE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

.\E. 

ENE. 

NE. 

NE. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

13,0 

8 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NE. 

NE. 

N-NE. 

SSO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

0,0 

9 

NNO. 

O.NO. 

NNO. 

NXO. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

SSO. 

4,9 

10 

S. 

S, 

S. 

S. 

s. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

s. 

0,0 

11 

S. 

SO. 

N. 

N. 

.NE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NIXE. 

N. 

NTVE. 

NE. 

0,0 

12 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N.NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

N-NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

0,0 

13 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

0,0 

14 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

15 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

E.NE. 

NE. 

NE. 

NNO. 

N. 

N. 

0,0 

Ifi 

N. 

N-NE. 

NNE. 

.\.\E. 

NNE. 

ENE. 

E. 

E. 

SO. 

NO. 

C. 

s. 

0.0 

17 

S. 

E. 

E. 

NE. 

E.\"E. 

ESE. 

SE. 

ESE. 

ESE. 

ESE. 

S. 

S. 

0,9 

18 

S. 

S. 

S. 

S. 

s. 

S. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

S. 

SSO. 

16„-| 

19 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

OSU. 

0. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

3,5 

20 

NO. 

ONO. 

NO. 

ONO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

9,4 

21 

SSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

32.1 

22 

SO. 

SO. 

NO. 

NO. 

N-NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

SO. 

SSO. 

s. 

S. 

7,5 

23 

s. 

SSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

SO. 

17,3 

21 

SO. 

SO. 

SSO. 

S. 

SSO. 

SO. 

0. 

OSO. 

SO. 

OSO. 

SSO. 

SO. 

27.5 

25 

0. 

ONO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

5,8 

26 

NO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

S. 

SSO. 

ESE. 

E.NE. 

28,1 

27 

ENE. 

NO. 

NO. 

NO. 

0. 

0. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

OSO. 

OSO. 

7,8 

28 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

0. 

OSO. 

N. 

NNO. 

NNO. 

11,3 

29 

NTÍO. 

NNO. 

NNO. 

SO, 

NO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

S. 

0.2 

30 

S. 

S. 

S. 

s. 

S. 

S. 

s. 

SSO. 

S. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

,30,1 

31 

SO. 

s. 

E.NE. 

E. 

S. 

SSO. 

SSO. 

s. 

s. 

s. 

S. 

ESE. 

10,3 

N. 

3 

2 

2 

., 

0 

II 

0 

0 

1 

4 

3 

3 

Total 
20 

NNE. 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

0 

3 

0 

2 

0 

21 

NE. 

3 

■l 

-, 

5 

3 

3 

5 

1 

2 

1 

4 

35 

ENE. 

1 

1 

II 

2 

4 

2 

1 

2 

0 

0 

1 

14 

E. 

0 

1 

1 

II 

n 

1 

2 

II 

II 

II 

II 

r, 

ESE. 

1 

1 

li 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

SE. 

0 

II 

{ 

II 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

SSE. 

0 

II 

II 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s. 

8 

5 

i; 

0 

4 

3 

2 

5 

.    4 

6 

6 

CA 

SSO. 

2 

:í 

1 

5 

0 

« 

7 

4 

7 

6 

4 

nr. 

SO. 

ú 

1 

2 

2 

0 

3 

li 

8 

3 

4 

5 

51 

OSO. 

1 

.1 

G 

3 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

21'. 

0. 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

'• 

13 

ONO. 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

NO. 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

23 

NNO. 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

II 

0 

3 

4 

2 

16 

V. 

i;. 

0 

0 
II 

0 

11 

0 

0 

0 

II 

II 

0 

II 

1 

0 

0 
1 

1 

' 

(Jliiiva     cm 
rniltifiie(ro^ 

11.8 

3i,3 

íl,2 

17,7 

111,5 

17. :i 

11, H 

l'..'i 

36,5 

33,6 

32,3 

30,7 

Tolal 
262,7 

» 

LDÍ 
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QUADRO  DOS  VENTOS  E  CHUVAS 

ANEMOGRAPIIO  E  UnOGnAPIín 

o 

VELOCIDADE  DO  VENTO   EM  KILOMETROS 

l" 

2.. 

3.» 

4.» 

3.» 

6.» 

7." 

8.» 
13 

9,« 

10,» 
12 

II,» 

Mi^io 
,Ha 

1.» 

2.» 

3.» 

4.' 

17 

O,» 

1 
7.» 

1 
8." 

9.» 
0 

10,« 

11." 

6 

Meia 
iiuile 

Me. 

dias 

1 

13 

Iti 

17 

14 

9 

II 

13 

18 

12 

23 

23 

11 

10 

13 

13 

7 

1 

G 

9 

12,4 

2 

4 

10 

5 

3 

3 

3 

0 

7 

13 

13 

21 

26 

29 

29 

21 

19 

18 

11 

5 

7 

0 

8 

10 

11 

12.3 

3 

9 

12 

22 

10 

13 

13 

20 

23 

30 

30 

38 

33 

35 

32 

30 

23 

:)i 

19 

20 

24 

22 

18 

16 

14 

23,0 

4 

13 

20 

14 

18 

13 

20 

23 

31 

37 

37 

38 

39 

39 

32 

30 

30 

20 

23 

22 

23 

20 

21 

17 

10 

23,5 

5 

16 

17 

13 

12 

14 

13 

14 

14 

14 

17 

22 

28 

28 

28 

24 

2(1 

17 

11 

8 

G 

3 

4 

6 

7 

l'.,8 

C. 

9 

9 

11 

11 

14 

10 

18 

IJ 

10 

10 

19 

17 

13 

9 

l.i 

10 

12 

li 

12 

8 

10 

7 

19 

14 

13,0 

7 

1.") 

21 

22 

10 

10 

r. 

12 

9 

18 

16 

17 

20 

17 

0 

20 

20 

29 

13 

12 

14 

13 

r. 

16 

17 

10,3 

8 

16 

14 

li 

20 

18 

21 

2'. 

29 

23 

18 

16 

U 

10 

8 

3 

0 

11 

16 

22 

18 

15 

11 

3 

7 

13,0 

9 

2 

2 

3 

5 

.-, 

4 

4 

2 

0 

5 

10 

13 

18 

20 

21 

19 

11 

9 

8 

10 

9 

12 

II 

10 

9,1 

lU 

lu 

12 

12 

12 

14 

14 

15 

15 

17 

18 

20 

20 

24 

24 

26 

22 

17 

0 

5 

3 

3 

2 

3 

3 

13,2 

II 

c 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

10 

12 

14 

14 

13 

13 

11 

7 

0 

10 

0 

11 

14 

11 

22 

26 

30 

11,8 

12 

26 

18 

23 

25 

28 

29 

26 

29 

28 

23 

30 

30 

31 

20 

23 

13 

13 

10 

20 

23 

29 

24 

29 

33 

23,3 

i:i 

36 

32 

34 

33 

30 

33 

34 

37 

33 

34 

33 

32 

32 

34 

32 

20 

21 

10 

19 

21 

10 

24 

28 

20 

29,3 

14 

28 

22 

20 

18 

22 

18 

20 

24 

22 

IG 

18 

2! 

19 

18 

18 

16 

13 

13 

23 

19 

17 

17 

12 

9 

18,5 

in 

12 

13 

13 

13 

17 

10 

12 

19 

21 

18 

17 

17 

13 

8 

7 

9 

10 

12 

15 

11 

12 

12 

10 

11 

13.3 

10 

14 

10 

17 

14 

14 

U 

14 

19 

18 

II 

9 

7 

9 

9 

7 

3 

0 

7 

10 

8 

0 

u 

0 

'. 

■1  . 

17 

5 

3 

4 

4 

8 

7 

9 

9 

9 

13 

16 

18 

21 

14 

16 

14 

II 

11 

11 

8 

7 

4 

0 

9 

9,9 

18 

4 

5 

S 

12 

11 

U 

23 

13 

13 

18 

2'. 

20 

37 

31 

33 

30 

30 

31 

28 

311 

34 

39 

47 

34 

2i,U 

19 

34 

32 

41 

44 

50 

50 

30 

37 

37 

30 

27 

34 

37 

32 

33 

27 

28 

25 

19 

14 

15 

13 

10 

14 

30,3 

20 

9 

8 

11 

13 

10 

8 

7 

1 

6 

11 

20 

22 

28 

28 

34 

32 

33 

38 

Í2 

48 

52 

53 

53 

01 

20,3 

21 

01 

48 

30 

28 

23 

27 

25 

24 

24 

28 

30 

30 

28 

28 

30 

23 

22 

22 

22 

24 

30 

44 

35 

53 

31,0 

22 

70 

72 

73 

31 

24 

30 

26 

23 

22 

23 

23 

22 

17 

13 

11 

7 

8 

11 

3 

5 

6 

3 

9 

15 

23,1 

23 

17 

23 

26 

32 

52 

38 

30 

31 

33 

34 

42 

40 

41 

42 

43 

33 

:il 

22 

13 

12 

14 

12 

15 

10 

29,7 

21 

12 

10 

13 

14 

17 

10 

12 

22 

30 

24 

37 

43 

33 

30 

23 

23 

10 

8 

11 

14 

0 

13 

10 

7 

18,0 

2.") 

8 

12 

12 

8 

8 

7 

4 

9 

10 

14 

10 

18 

19 

2i 

22 

19 

17 

12 

10 

20 

13 

13 

17 

10 

11,0 

2G 

14 

18 

13 

14 

16 

12 

13 

12 

0 

21 

31 

30 

38 

30 

31 

34 

34 

39 

29 

17 

13 

3 

2 

1 

20,0 

27 

3 

8 

,S 

7 

30 

39 

23 

24 

18 

18 

10 

28 

27 

26 

28 

28 

23 

10 

17 

10 

18 

20 

14 

10 

19,3 

28 

17 

29 

30 

20 

21 

19 

23 

18 

17 

23 

20 

30 

28 

38 

25 

30 

24 

18 

14 

21 

20 

13 

9 

8 

22,2 

29 

11 

12 

11 

13 

12 

8 

4 

6 

4 

7 

9 

13 

16 

22 

23 

18 

u  . 

7 

3 

4 

3 

0 

0 

8 

10,3 

31) 

7 

12 

13 

10 

12 

16 

21 

27 

30 

33 

36 

40 

38 

37 

40 

40 

40 

27 

21 

30 

30 

27 

26 

21 

27,4 

31 

8 

2 

2 

4 

•' 

10 

12 

14 

19 

20 

11 

14 

23 

14 

lu 

7 

6 

14 

' 

8 

9 

3 

'" 

7 

9.8 

— 

Medias  das  décadas  e  do  inez 

10,9 

13,3 

13,3 

13.2 

12.3 

13,3 

13,3 

10,2 

18,6 

18,4 

21,3 

23,5 

23,8 

19,9 

20,2 

19,0 

19,3 

13,5 

12,1 

11,0 

11.3 

1-1,3 

10.9 

lu.8 

13,5 

- 

17.4 

1,-1,0 

17.8 

18.4 

20,4 

19,9 

19,0 

20,0 

19,9 

19,0 

20,8 

22,0 

24,0 

21,1 

21.2 

17.6 

17,9 

17,5 

20,4 

19,8 

19,3 

21,0 

22  7 

23,1 

19,8 

- 

20,7 

22.4 

21,3 

19,4 

20,5 

19,6 

18,0 

20,0 

19,4 

22,6 

23,2 

28,0 

28,2 

28,2 

26,2 

24,9 

21,8 

17,8 

15,0 

15,5 

1.5,3 

14,0 

13,5 

14,9 

20,3 
IS.7 

- 

16,3 

17,3 

17,6 

17.0 

17.9 

17,7 

17,4 

1S,5 

19,3 

20,1 

22,5 

24,0 

25.4 

23,2 

22.0 

20,0 

19.8 

10,3 

15,8 

13,0 

13,.l 

13.3 

13.0 

10.2 

VliXTOS 

N. 

NME, 

3 

18 
0 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

S. 

SSO. 

SO. 

25 
3 
23 

ObU. 

1 
23 

0. 
0 

1 

12 

o.\o. 

3 
0 

NO. 

1 
9 
13 

NNO 

1 
8 

V. 

C. 

0 

1 

0 

Frcquen 

cia  (  , 
il 

1.»  de 
3." 
runlc  0 

ada . . . 

8 
11 
1 

8 
27 
n 

2 
9 
3 

1 

4 

1 

6 

4 

3 

1 
0 

0 
0 
0 

20 
14 
21 

24 
13 
19 

0 
0 

20 

21 

35 

44 

6 

12 

4 

0 

01 

56 

51 

. 

13 

11 

23 

16 

2 

1 

Clinva  c 

orrespn 

nili'íili'  1 

m  niilli 

nelroà 

2,7 

1  8    1     1  7 

1,5 

4,0 

5,6 

5,0 

0,0 

84,5 

70,0 

42.9 

19,9 

ll.l 

1.0 

0.8 

o.o 

- 

- 

nal 

.1723 

21 

Kilomcl 

rcisperc 

orriJo 

.  2. 

... 

Idura 

nico  m 

4738 
5413 

Dia  0  menos  vtntoso.. 

9. 

73kilorni.|r 

os  cm 

22.  da: 

11. 

2  ás  3  l.or.ns  i!a  m. 

■z 

_ 
5 

Velocidade  max 
VelociJadi-  min 

1389 

0 

' 

u\ 


• 

1 

QUADRO  COMPLEMEiNTAR 

Tbermometro  das  teoiperaturas 
limites — graus  centesimaes 

£ 

£ 

Ozono 

De  dia 
grans 

Serenidade  do 

céu  e  nuvens 

OUTUBRO 

1864 

Máxima 

Mínima 

S 

D  enoile 

graus 

9  horas  da  maiihi 

Meio  dia 

Ao  sol 

reha 

relva 

No  espe- 
lho para* 

liOiiCO 

Milli- 

nietros 

Milli- 
nietros 

Graus 
m.J.os 

CoDfígurações 

Graus 
médios 

Configurações 

1 

— 

42,3 

14,8 

— 

8,2 

1,20 

8,0 

8,0 

0 

M.,  Ni.-C  ,  c. 

0 

C.-Ni.,  C,  Ci.,  c. 

2 

4:í,2 

43,6 

12,1 

— 

1,3 

2,56 

9,3 

9,0 

2 

C.-Ni.,  C,  Ci.,Ci.-St. 

1 

C.-Ni.,  C.,Ci.,  C.-Ci. 

.3 

38,0 

43,4 

13,4 

13,1 

17,2 

2,10 

9,0 

10,0 

0 

C.-St,  C.-Ni.,  Ni.,  c. 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  C.-Ci.,  c. 

4 

43,7 

40,3 

12,1 

— 

7,0 

3,10 

10,0 

5,5 

l 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni. 

5 

C,  Ci.,  Ci.-C. 

5 

42,0 

43,2 

13,6 

— 

0,0 

3,28 

4,0 

8,5 

7 

C,  C.-Ci.,  C.-St. 

4 

C.-St.,  Ci.,  C. 

G 

36,3 

30.0 

13,6 

— 

2,8 

2,40 

7,0 

8,0 

0 

C.-St.,  C,  St.-Ci. 

0 

C.-St.,  Ci.-C,  C.-Ni 

7 

46,3 

43,7 

— 

— 

13,0 

2,34 

7,0 

7,5 

1 

C.-St.,  C.-Ci.,  Ci.-St. 

3 

Ci.-C,  Ci.,  C  ,  C.-NI. 

8 

4 '►,2 

44,8 

10,0 

— 

0,0 

3,32 

4,3 

5,0 

10 

Ci.  ao  N. 

8 

Ci.,  Ci.-St,,  C 

9 

44,1 

38,4 

10,3 

12,7 

4,9 

1,96 

6,3 

4,5 

1 

Ci.-St.,C.-Ci.,C.-St.,C. 

1 

C.-St.,  C,  C-Ci. 

10 

44,3 

42,9 

13,7 

— 

0,0 

3,00 

4,5 

7,5 

2 

C.-St.,  C,  C.-Ni. 

1 

C.-St.,  C,  Ci.-St. 

11 

43,0 

4i,0 

12,3 

— 

0,0 

6,38 

4,3 

6,5 

10 

St.-Ci.,  Ci. 

9 

C,  Ci. 

12 

42,2 

38,9 

10,8 

13,7 

0,0 

7,0i 

2,5 

3,0 

10 

St.-Ci.,  st. 

10 

st.,  Ci.  ao  S. 

13 

41,7 

38,3 

10,1 

11,3 

0,0 

7,48 

4,0 

3,3 

9 

St.-Ci. 

10 

Ci. 

11 

42,9 

41.7 

9,3 

10,5 

0,0 

5,32 

2,5 

1,3 

10 

— 

10 

C.  ao  SE. 

13 

43,7 

42.7 

7,3 

10,7 

0.0 

5,00 

3,0 

3,0 

10 

Ci.-St.  no  hor. 

10 

C  ao  SE. 

iU 

44,3 

43,2 

7,1 

11,2 

0,0 

3,20 

3,0 

3,3 

10 

Ci.-St.  ao  S. 

9 

Ci.-St.  110  hor. 

17 

42,8 

43,4 

— 

13,2 

0,9 

1,20 

5,0 

4,3 

1 

C  -Ci.,  C,  St. 

0 

C.-St.,  C.-Ni,  St.,  c. 

18 

43,2 

38,8 

13,8 

— 

16,5 

2,00 

8,0 

8,0 

1 

C.-St.,C.,C.-Ni.,Ci.-St. 

2 

C-St.,  C.-Ni.,  C.-Ci. 

19 

43.9 

31,7 

16,8 

— 

3,3 

3,40 

5,0 

8,0 

1 

Ni.,  Ni.-C.,C. 

1 

C-Ni.,  Ni.,  C 

20 

41,0 

37,8 

7,3 

9.8 

9,4 

3,82 

4,5 

5,5 

2 

C,  Ci.,  C.-St. 

5 

C,  C.-St.,  C.-Ci. 

21 

42,7 

33,8 

14,0 

— 

32,1. 

4,20 

7,5 

8,3 

6 

C.-St..  C,  Ci.-St.,  Ci. 

3 

Ci.,  Ci.-C,  C 

22 

41,2 

33,0 

14,8 

— 

7,3 

3,70 

3,0 

7,0 

5 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

4 

C.-St.,  C,  Ci.-C 

2:i 

43.2 

37,7 

7,8 

— 

17,3 

3,05 

7,0 

8,5 

5 

C,  C.-St.,  C.-Ni. 

3 

C,  C-St.,  C.-Ni. 

2'i 

24,3 

11,0 

13,4 

27,5 

2,84 

9,0 

10,0 

0 

Ni.,  C.-Ni.,  C-St. 

0 

Ni.-C,  St.,  C,  Ci.,  C 

2.J 

41,0 

33,7 

6,1 

— 

3,8 

2,78 

5.0 

9,0 

4 

C,  Ci.,  C.-Ni. 

2 

C.-Ni.,  C.-St. 

20 

38,0 

34,3 

5,6 

— 

28,1 

2,60 

10,0 

4,0 

7 

Ci.,  Ci.-St ,  C. 

1 

C.-St.,  C.-Ni.,  C,  Ni. 

27 

33,9 

24.4 

8,7 

— 

7,8 

2,00 

5,0 

10,0 

1 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ni.,  C. 

5 

Ci.,  C.-Ni.,  C,  C.-St. 

28 

40,6 

28,3 

8,0 

— 

11,3 

2,96 

7,3 

8,0 

2 

C.-Ni  ,  C,  Ni. 

2 

C.-Ni,  C-St  ,Ci. 

20 

41,2 

30,3 

8,5 

— 

0.2 

2,46 

5,0 

5,3 

8 

C,  C.-SI.,  Ci.-St. 

5 

C,  C.-St.,  Ci.,  Ci.-St. 

:ío 

— 

18,6 

10,5 

— 

30,1 

2,00 

10,0 

9,3 

0 

C.-Ni.,  Ni. 

0 

Ni. 

:!l 

- 

- 

10,7 

— 

10,3 

0,60 

9,0 

7,0 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

Me.lias.iasj^.  ■■ 

42,48 

41,48 

12,84 

2,33 

7,00 

7,23 

2,4 

2.3 

43,07 

40.03 

10,78 

11,49 

- 

4,48 

4,20 

4,70 

6,4 

6.6 

(.l.-.. 

40,73 

30,24 

9,66 

— 

— 

2,63 

7,09 

7,91 

3,5 

2,3 

Mpdia'i  do  nuz .  .  . 

42.18 

37,26 

10,99 

3,20 

6,13 

6,66 

4,1 

3,7 

III.1X.*  absoluta 

l're»s 

io  almospl 

eric» 

Tempcr 

atura  á  «onílira     T.niiiiTalura  da  ndva 

33.3  em 

11  ás  1 

0  111 

' 

23.6  e 

11  11 44,8  em    8 

26  á  III 

10,8 

-26 3,6    »    26 

var.  iiiax.*  . . 

2'i  H 

12,8  . 

39,2    

I.V 


QUADRO  COMPLEMEMAR 


Serenidade  do  cêo  e  nmtns 


3  horas  da  tarde 


ConB^raçSe 


C.-Xi.,>'i.,C.-St.,c. 
C.-St.,  C-Ci.,  st  - 

Ci..  Ci. 
Ni.,  Ni.-C.,  C-St. 

C.-Xi..  Xi.,  C.-CI. 

C.,C.-St..Ci.,Ci.-St. 
C.-Ci.,  Ci.,  C.  St., 

St.,  c. 
Ni.,  C.-Ni.,  Ci.-C. 

C,  C.-St.,  Ci. 

C.-St.,  C. 

C,  Ci.,  C.-Ci.,  St. 

Ci. 

St.-C,  Ci.-C. 


C. 

C,  Ci.,  St.-Ci. 

C-St.,  St.,  Ni.,  c. 

C.,C.-St.,Ci.,C.-Xi. 

Ni.,  Ni.-C,  C,  c. 

C.-Sl.,St.,C.-Ci.,c. 

C.-Ni.,  C.,Ci-C.,c. 

Ci.,Ci.-St.,  C.-St. 

C,  C.-Ni. 

C,  C.-Ni.,  C.-Ci. 

C.-St.,C.,C.-Ni.,Ci. 

Ni.,  C.-Ni. 

Ci.,  C-Ni.,  C. 

Ni.,  C-Ni..  c. 
C.,C.-St.,C.-Ci.,C.- 

I      Ni. 
Ni. 

Ene,  c. 


2,8 
5,9 


9  horas  da  noite 


CoDfi(iira{S«t 


C-St.,  C.-Ni. 

C,  St.-C.,  St. 

C-St.,  C-Ni.,  St. 

Ni.-C,  Ni.,  C-St. 

Ci.,  Ci.-St.,  St. 
C.-Ni.,  C-St.,  SL- 

Ci. 
St.-C. 

St.-Ci. 

C.-Ci.,  c.,  est., 

(    st. 

C,  C.-Ci.,  Ci.-St 

Ci. 

Ci.,  St.-Ci. 


St.  ao  S. 

C 

C.-Ni.  Ni.C-St.  C.C. 
^  C.-St..  C.-Ci.,  C, 
C.-Ni.,  c. 
C.-Ni.,  C.-St. 

Ni. 

Ni.,  Ni.-C. 

C-St.,  C 

St.-C.,  St. 

Ni. 

Ni.,  Ni.-C. 

Ni. 

C-St.,  C,  C-Ni. 

C.-Ni.,  C-St. 

Ni ,  C.-St.,  C.-Ni. 

Ni.,  Ni.-C. 

C.-Ni.,  C.-St. 


5,0 
6,2 

4.1 


ESTADO  GERAL  DO  TE.MIH),  ETC. 


Told.,  eh.  por  inter. ;  Irov.  á  l.W  t.;  iiu.  disp.  á  ii. 

Nub.,  ag.'  e  chuv. 

Told.,  chuv.  e  ag.,  eh.  for.  das  4  ás  5  t.;  S50.  fr.  até  .3  t. 

Nub.,  ag.';  SSO.  ir.  das  8  ra.  ás  4  t. 

Nub.,  SO.  alg.  t.  fr. ;  t.  hn.  e  enn.  á  n. 

Ene.;  tr.  ás  4.15'  t. ;  eh.  pela  t.  e  n.;  fus.  a  E.  á  n.  '. 

Nub.,  trov.  for.  e  eh.  das  2  as  5.30'  t.;  b.  t.  á  ii. 

Alg.  nu. ;  m.  b.  t. 

Nub.,  alg.  t.  enn.;  chuv.  pelas  4  t. 

Nub.,  chuv.  por  inter. 

Nev.  fra.  de  m.;  b.  t. 

M.  b.  t 

Geralmente  limpo  e  alg.  t.  vent. 

Geralmente  limpo;  m.  b.  t. 

M.  b.  t. 

M.  b.  t. 

Nub.  e  ene,  ag.  antes  das  9  n. 

Nub.;  eh.  das  5  ás  8  m.;  S.  e  SSO.  fr.  di;  l..  Ir.  depois  das  9  n.  '. 

Trov.  e  v.  basL  for.  pela  n.;  11  rn.  rondou  ao  NO.;  chuv.  jtela  t.  e  n. 

Nub.  e  enn.  de  m.;  terop.  do  SSO.  e  eh.  de  t.  e  n. 

Temp.  do  SO.  até  ás  2  n.;  v.  for.  do  SSO.  e  eh.  t.  e  n. 

Tempestade  do  SO.  até  ás  3  m.,  nub.  t.  ?  ^ 

Trov.,  SO.  for.  e  eh.  de  n. ;  ag.'  e  v.  bast.  fr.  de  dia. 

Ag.  de  n.  e  pelo  dia;  tr.  ás  7.10';  eh.  das  7  ás  11.40'  n.  '. 

T.  de  ag." 

Nub.;  ag.  e  chuv.;  eh.  for.  e  seg.  das  5. 20 '  ás  10  n.;  fus.  ás  9.30'. 

Nub.;  t.  de  ag.';  fus.  desde  6  ii. 

Nub.;  t.  ag.;  fus.  ás  8  n. 

Nub.;  chuv.  ás  9  n. 

Borrasca  do  S.,  e  Éh.  seg.  por  lodo  o  dia  e  n. 

Told.,  eh.  sog.  das  4.15'  m.  ás  2  t.;  chuv.  pela  t.  e  n. 


Total  da  l.*  década 

.      da  2.'      

.      da  3.'      . 

Total  do  n.ez 


Chuva 


St.  ior. 


54.7  mil. 

28.8  . 
159,6  . 


243,1  mil. 


Si.  sup. 


ò4,4  mil. 
30,3   . 
178,0  . 


262,7  mil. 


Agua 
evaporada 


25,26  mil. 
44,Si    . 
29.19    . 


99,29  Hiil. 


Ventos  pre- 
dominantes 


q.  eSO. 

qq.NE.eSO. 

q.  SO. 


qq.SU.eNE. 


OUTUBRO 

1864 


S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Tenião  do  vapor  atmospherico 


HuiDÍdade  relativa 


(máxima  . , 
•  . 
..„  „  „.  .mínima  . , 
do  mezi 

(var.  mas.' 


15,82  em  18  ás    7  t 100,0  em  30  e  31  . . 

6,14    .    lias  10  n 41,0   •  15  áí  ."i  t... 

9,C8 5.^,0 


Chuva  ou  chuv.  em  1,  2,  3,  4,  6,  7.  9,  10, 17, 18, 19.  20,  21,  22, 
Eiaporaçio        2;j.  2i,  2.5,  26,  27,  28,  2"J,  30  e  31. 

Dias  mais  ou  menos  ventosos  em  3.  i,  12,  13, 18, 19, 20,  21,  22, 

23,  24,  26,  27,  28  e  30. 
Nevoeiro   em  II. 

Trovões  em  1.  6,  7,  18,  19,  23  e  2i. 
Relanipagos  eui  22,  26,  27  e  ií. 


7,48 
0,60 

6,88 


'  Ag.  ás  3  ro. 

*  Rei.  pela  D. 

'  Vento  de  73  kiloni.  das  2  is  3  m. 

*  Fas.  án. 


LVI 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 


NOVEMBRO 
1864 


3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:{ 


2tí 
27 
28 
29 
30 


Mcdiv  das 

decidam . 


730,1 
33,7 
33,8 
30,7 
49,2 
3-2,0 
3 '(,4 
34,9 
30,8 
49,3 

749.1 
30,6 
52,8 
33,1 
50,6 
5;i,2 
33,3 
33,4 
37,2 
37,7 

703,0 
Gi,l 
01,0 
33,4 
4X,7 

3í;í 

39,4 
60,3 
62,0 
62.3 


BARO  GR APH  O 


731,89 
733,32 
739,07 
731.76 


730.1 
53,6 
53,7 
30,6 
49,0 
52,3 
34,3 
34,9 
50,7 
49,4 

749,0 
50,6 
32,6 
52,6 
50,6 
53,1 
53,5 
53,8 
56,7 
57,8 

765,0 
64,1 
60,6 
34,0 
i«,3 
34,3 
39,4 
60,5 
01.9 
62,3 


;3I,H8 
733,23 
739,(14 


730,0 
53,3 
53,4 
30,6 
48,6 
32,4 
54,6 
54.9 

.  50,4 
49,1 

748,9 
50,3 
52,6 
52,6 
30,4 
53,1 
53,4 
36,2 
56,2 
58,1 

764,9 
6i,0 
60,1 
54,4 
48,1 
3'i,3 
.j9,3 
60,3 
(il,H 
62,3 


731,73 
733.20 
73H,97 
731,61 


730.0 
53,3 
53,3 

30.6 
48,6 
32.4 
54,6 
34,3 
50,2 
49,1 
748,9 
30,5 
52,9 
52,3 
30,3 
33,0 
33,2 
30,4 
36,0 
58,4 
764,8 
63,8 
39,9 
34,6 
48,1 
34,7 
59,2 
00,2 
61,8 
62,2 


731,66 
731,21 
7.j8,93 

731,60 


730,0 
53,3 
33.2 
50,6 
48,6 
52,3 
51,6 
54,4 
50,2 
49.2 

748,9 
50,3 
52,8 
32,3 
50,3 
53,0 
53,1 
37,1 
33,8 
58,8 

763,0 
63,8 
59,6 
33,0 
47,8 
54,8 
39,2 
60,2 
0l,S 
62,2 


731,66 
73.3,28 
738,91 
731,63 


730,3 
53,2 
53,2 
50,6 
48,6 
52,6 
55,0 
51,2 
50,1 
49,4 

748,9 
50,8 
52,6 
32,1 
30,3 
32.9 
53,1 
57,4 
33,3 
39.3 

703,0 
63,8 
39,6 
35,1 
48,0 
55,2 
.30,0 
60,3 
62,0 
02,4 


"30,8 
33,2 
33,2 
50,7 
48,8 
53,4 
53,0 
34,2 
30,1 
49,3 

749,2 
31,1 
33,1 
32,0 
31,3 
53,0 
53,4 
37,8 
53,5 
60,1 

765,1 
63,8 
59,4 
53,4 
48,9 
33,3 
60,0 
60,8 
02,3 
62.6 


731,6 
53,4 
53.1 
50,9 
49.7 
53,7 
53,5 
54,1 
50,2 
49,3 

749,9 
51,6 
53,4 
52,0 
51,8 
53,3 
53,7 
58,8 
55,4 
61,0 

763,4 
63,8 
39,8 
55,9 
30,3 
56,1 
()0,4 
01,3 
62,7 
02.6 


10." 


751,9 
53,6 
53,3 
51,0 
49,8 
54,1 
53,5 
34,3 
50,3 
49,5 

750,0 
52,1 
54,2 
32,1 
52,4 
53,3 
53,8 
59,3 
53,2 
61,6 

763.7 
64,3 
39,7 
36,3 
30,8 
56,3 
60,8 
61,7 
63.1 
62.6 


731,72 

731,87 

732,13 

733,31 

733,63 

754,11 

739,10 

739.38 

739,k:í 

731,71 

734,97 

733.03 

732,33 
734,40 
760.13 
733,63 


732,1 
53,6 
53.2 
51,2 
49,8 
34.1 
53,3 
54,3 
50,5 
49,3 

730,1 
52,2 
54,3 
52.4 
52,7 
53,5 
33,8 
39.3 
53,1 
62,0 

766,0 
61,3 
59,8 
56,6 
31,4 
36,3 
01,4 
62  2 
63,1 
62,9 


11.-^ 


Meio  dia 


752,1 
53,5 
53,0 
30,7 
49,7 
54.1 
53,2 
53,9 
50,3 
49,4 

750.0 
52,4 
54,7 
52,5 
32,0 
33,0 
33.8 
39.6 
54,8 
62,3 

763.8 
61.2 
39,3 
36.5 
31.3 
311.3 
01.4 
62.3 
63.2 
62,7 


732,38  732,19 

754,36  731.63 

700,13  700,31 

7:í3,79  1  733,72 
I 


731.6 
53,2 
52,3 
50,1 
49,4 
33.9 
31.6 
33.1 
49,6 
49,1 

749,8 
31,7 
53,9 
31,1 
52.1 
33.0 
33,3 
39,1 
33,4 
61,8 

763.2 
63,4 
38,4 
33,6 
31,7 
30,1 
60.0 
61,7 
(■|2,3 
62,0 


4.-" 


731,69 
733,92 

7;í',I.72 
733,11 


751,7 
53,0 
51,7 

49,9 
49,4 
53,8 
51.5 
32,7 
49,1 
48,7 

749,7 
31,6 
33,7 
50,9 
32,1 
32.9 
33,2 
39.1 
53,2 
61.8 

704.9 
63,0 
58,0 
55,5 
31.3 
50,1 
60,4 
01,4 
02.0 
61,6 


731,43 
753,82 

739,12 
734,90 


LVII 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

BAROGRAPHO 

NOVEMBRO 

3.^ 

i.^ 

751,9 

752,2 

7.'' 

753,0 

75.3,3 

10.' 

11.' 

Meia 
iiuilc 

753,7 

Medias 

Máxima 
alisotota 

Miiiima 
altsoiula 

Va- 
riação 

1864 

7.-ÍI.G 

751,8 

752,8 

753,7 

753,7 

751,73 

753,7 

7;í(),o 

3,7 

1 

52.7 

53,0 

53,2 

53,3 

53,6 

53,6 

53,8 

53,9 

53,9 

53,8 

53,40 

53,9 

52,7 

1,2 

2 

50,9 

51,0 

51,0 

51,1 

51,2 

51,2 

51,2 

51,2 

51,0 

50,9 

52,18 

53,8 

50,9 

2,9 

3 

49,6 

49,8 

49,9 

50,0 

50,0 

49,9 

49,9 

49.8 

49,5 

49,4 

50,24 

51,2 

49,4 

ÍM 

4 

49,5 

49,6 

50,0 

50,4 

50,6 

50,4 

51,6 

51,9 

52,0 

52,0 

49,86 

52,0 

48,6 

3,4 

5 

53,5 

53,6 

53,7 

5i,0 

54,2 

54,2 

54,6 

54,7 

51,6 

54,5 

53,61 

54,7 

52,0 

2,7 

6 

54,2 

54,4 

54,5 

54,6 

53,2 

35,3 

55,4 

55,2 

55,2 

53,2 

54,88 

35,3 

54,2 

1,3 

7 

51,9 

51,9 

51,9 

51,9 

51,9 

51,7 

51,6 

51,6 

51,2 

51,0 

53,05 

54,9 

51,0 

3,9 

8 

48,9 

48^J 

48,9 

49,0 

49,0 

49,0 

49,2 

49,4 

49,4 

49,4 

49,70 

50,8 

48,9 

1,9 

9 

48,3 

48,4 

48,0 

48,2 

48,5 

48,7 

49,0 

49,2 

49,1 

49,1 

48,96 

49,5 

48,0 

1,5 

10 

749,5 

749.7 

749,8 

750,0 

750,1 

750,2 

750,5 

750,5 

750,5 

750,5 

749,72 

750,5 

748,9 

1,6 

11 

51,2 

51,4 

51,5 

51,9 

52,2 

52,5 

52,9 

52,9 

53,0 

53,2 

51,67 

53,2 

50,5 

2,7 

12 

53,5 

53,6 

53,5 

53,5 

54,0 

33,8 

53,8 

53,8 

53.7 

53,6 

33,50 

54,7 

52,6 

2,1 

13 

50,9 

50,9 

50,5 

50.8 

50,8 

51,1 

51.1 

51,1 

50,8 

50,7 

51,58 

53,1 

50,5 

2,6 

14 

52,0 

52,3 

52,5 

53,0 

53,1 

53,3 

53,4 

53,5 

53,4 

53,4 

52,07 

53,5 

30,3 

3,2 

15 

53,1 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53,6 

53,7 

53,8 

53,5 

53,6 

53,30 

53,8 

52,8 

1,0 

16 

52,9 

52,9 

52,8 

53,1 

53,1 

33,1 

54,0 

34,4 

54,6 

55,3 

53,49 

53,3 

52,8 

2,3 

17 

58,8 

58,7 

58,5 

58,6 

58,7 

58,3 

58,2 

38,1 

57,8 

57,5 

58,07 

59,6 

55,4 

4,2 

18 

5:3,2 

53,5 

54,0 

54,5 

55/) 

55,5 

56,1 

56,3 

56,9 

57,6 

55,22 

57,6 

52,5 

5,1 

19 

62,4 

62,8 

63,0 

63,4 

03,9 

64,2 

64,6 

64,9 

65,0 

65,0 

61,75 

65,0 

57,7 

7,3 

20 

764,7 

764,8 

764,8 

7()5.0 

765,0 

763,0 

765,0 

764,9 

764,8 

764,5 

765,04 

766,0 

764,5 

1,5 

21 

62,7 

62,5 

62,1 

62,2 

62,3 

62,3 

62,3 

62,1 

61,9 

61,2 

63,12 

64,3 

61,2 

3,1 

22 

57,4 

57,1 

56,2 

55,9 

55,0 

54,9 

53,6 

32,9 

52,8 

52,8 

37,56 

61,0 

51,8 

9,2 

23 

54,6 

54,3 

54,4 

53,7 

53,7 

53,4 

52,6 

51,7 

50,8 

49,8 

54,26 

56,6 

49,« 

6,8 

24 

52,3 

52,6 

53.3 

53,7 

54,2 

54,3 

54,4 

54,7 

54,8 

54,8 

51,50 

34,8 

47,8 

7,0 

25 

56,5 

56,9 

57,1 

57,8 

58,0 

58,4 

58,8 

59,1 

39,2 

59,4 

56,57 

59,4 

54,3 

5,4 

2ii 

60,3 

60,4 

60,4 

60,5 

60,5 

60,6 

60,7 

60,7 

60,7 

60,7 

60,29 

61,4 

59,2 

2,2 

27 

61,0 

61,1 

61,3 

61,7 

61,9 

62,0 

62,0 

62,0 

62,0 

62,0 

61,31 

62,3 

60,2 

2,1 

23 

61,9 

62,0 

62,0 

62,0 

62,0 

62,1 

62,3 

62,2 

62,2 

62,3 

62,22 

63,4 

61,8 

i,6 

29 

61,0 

61,0 

61,0 

61,4 

61,7 

61,8 

61,9 

61,9 

61,9 

61,8 

61,96 

62,9 

61,0 

1,9 

uO 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

751,11 

751,24 

751,30 

731,47 

751,70 

751,70 

751,96 

752,08 

751,96 

751,90 

751,76 

753,00 

750,57 

2,43 

'1          .M 

753,75 

753,93 

753,96 

754,23 

754,44 

754,58 

754,83 

754,95 

754,92 

755,04 

754,04 

755,63 

752,40 

3,23 

gj        Hnlias 
das  décadas 

759,24 

759,27 

759,26 

739,39 

739,43 

739,48 

759,36 

759,22 

739,11 

758,93 

739,43 

761,21 

757,16 

4,05 

3." 

734,70 

754,8,1 

754,84 

753,03 

733,11 

755,23 

733,38 

755,41 

733,33 

753,29 

753,06 

736,61 

753,38 

3,23 

Medias  i!o  mn 

LVIII 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  GENTES! MÃES 

NOVEMBRO 
186-1 

TIIERMOGRAPHO 

1/ 

2.' 

s.-" 

■i.^ 

5.^ 

6.^ 

7.^ 

8.* 

9.-^ 

iO.^ 

•11.^ 

.Meio  dia 

1.' 

2_a 

1 

14.8 

14,9 

14,8 

11,1 

li,4 

14,1 

11.1 

11,1 

11,6 

13,4 

16,2 

16.8 

16,7 

16,7 

2 

13,2 

14,6 

14,3 

14,3 

14,4 

11,6 

11,7 

13,0 

14,2 

15,3 

16,0 

16,3 

16,1 

16,2 

3 

13,3 

13,4 

13,3 

13,0 

13.0 

12,8 

12,8 

13,3 

13,9 

14,6 

13,1 

13.1 

13,2 

14,9 

4 

13,3 

1.3,7 

13,3 

13,8 

13,1 

13,1 

11,1 

11,1 

11,8 

14,9 

13,6 

16,3 

17.4 

17,8 

5 

13,0 

14,7 

14.6 

14,3 

14.6 

11,3 

11,2 

14,7 

13.0 

15,2 

16,1 

17,0 

17.4 

17,8 

6 

13,9 

14.1 

13.6 

13,1 

13,3 

13,2 

13.2 

13,6 

M,0 

14.9 

13,8 

16,6 

17,1 

17,7 

7 

12,3 

11,4 

10,3 

10,2 

9,0 

8.3 

8,2 

9.1 

9,9 

10,3 

10.8 

11,1 

12,7 

12,9 

8 

8,8 

8,3 

7,9 

8,2 

7,6 

7,0 

7,0 

7,9 

8,9 

9,8 

10,6 

11,1 

11,5 

12.2 

9 

11,2 

11,1 

10,7 

9,5 

9,4 

?,1 

9.1 

8,9 

9,2 

9,8 

10,2 

10.9 

11,7 

12,2 

10 

*^,' 

8,0 

8,1 

7,7 

6,9 

7,3 

7,7 

7,7 

8,2 

8,6 

9,2 

9,7 

10,6 

10,8 

11 

Í^J 

8,8 

8,4 

8,2 

7,7 

6,6 

6,1 

6,7 

0,9 

8,0 

9,7 

10,4 

11,1 

1-1,6 

13 

!0,3 

9,9 

9,7 

9,4 

9,0 

8,4 

8,1 

8,7 

9.6 

10,2 

11,1 

11.8 

12,4 

12,8 

13 

9,9 

9,4 

9,0 

9,0 

8,0 

7,3 

7,6 

8,3 

9,3 

11,7 

11,9 

13,0 

14,4 

14,7 

14 

13,3 

13,3 

13,7 

13,6 

15,6 

13,8 

13,9 

13.3 

13,8 

15,9 

16,3 

16,8 

16,6 

16,8 

lo 

ri,9 

15,0 

14,9 

14,7 

14.7 

14.6 

11.4 

13,9 

11,1 

13,1 

13,6 

11.8 

11,8 

13,7 

16 

li, 3 

14,3 

11,7 

14,6 

11,3 

14,7 

11,7 

13.0 

15.2 

16,0 

16,2 

16,3 

16,7 

16,3 

17 

11,7 

14,7 

14,8 

13,0 

15,1 

15,0 

11,8 

15,0 

15.6 

13,6 

13,8 

16.3 

16,0 

16,1 

18 

1 1,4 

14,2 

13,9 

13,3 

13.4 

13,4 

12,9 

12.8 

13,7 

15,2 

15,1 

15,5 

15,5 

15,3 

19 

11,2 

11,0 

10,3 

10,5 

10.0 

10,1 

10,3 

10,3 

12,1 

13,6 

14,5 

14,8 

11,6 

13,4 

20 

12.-2 

11,9 

11,5 

11.1 

11,2 

11,4 

11,1 

11,2 

12.6 

13,3 

13,6 

13,9 

11,1 

14,2 

21 

11.7 

11,7 

12,0 

11,3 

11,7 

11.5 

11,5 

11,6 

12.7 

13,9 

13.7 

13,6 

14,4 

14,6 

22 

11.3 

11,3 

11,1 

11,4 

10,7 

11.6 

11,/) 

11.3 

11.9 

12,7 

13,1 

13.9 

14,2 

14,0 

23 

11,7 

11,6 

11,1 

11.3 

11,5 

11,6 

11.6 

12,0 

12,9 

12,4 

13,5 

13,3 

13,7 

14,0 

2i 

12,0 

11,8 

12,2 

10,9 

10.6 

10.3 

10.3 

10,5 

11.1 

11,8 

12,1 

12,2 

12,7 

11,4 

23 

13,0 

14,0 

11,5 

14.3 

l'i.l 

14.1 

11,3 

11.3 

14,6 

11,9 

11,8 

11,9 

11,9 

14,7 

26 

13,5 

13,4 

13,3 

13.7 

13,6 

13,6 

13,6 

13,7 

14,0 

11.8 

13,2 

15,3 

14,9 

14,7 

27 

13,6 

13,6 

13,3 

13.0 

12,4 

12.4 

12,0 

12.7 

13,5 

11.7 

11.8 

14.3 

14,6 

14,0 

28 

12,9 

12,9 

12,9 

12,8 

12,1 

12,3 

12.1 

11,7 

11.9 

11,6 

11,7 

12,4 

13,2 

13,9 

29 

12.7 

12.4 

12.2 

11,'.) 

11,5 

lO.S 

10.3 

10,3 

11,0 

10,9 

11,1 

11,7 

11,8 

12,3 

30 

11,7 

11,7 

n.4 

10,9 

10,2 

9,3 

9,1 

9,7 

10,1 

10,3 

11,1 

12,0 

12,4 

12,8 

— 

- 

— 

— 

-- 

— 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

('■••■ 

12.1)7 

I2,'i7 

12,13 

11.92 

11, .37 

11,43 

11,51 

11,9.3 

12,27 

12,88 

13,56 

14,14 

1 1,6  i 

14.92 

Medias  lias       ^ 
deradas . 

i2.(;i 

12,13 

12.31 

12,19 

11,90 

11,73 

11,59 

11,71 

12,51 

1.3,46 

14.00 

14,36 

14,65 

14.89 

3.'  .. 

12,17 

12,46 

12,17 

12,19 

11,90 

11,78 

II, .58 

U.KO 

12.40 

12.82 

13,11 

13.36 

1.3,68 

13,70 

Medias  do  mn  .  .  . 

12,38 

12,16 

12,30 

12,10 

11,79 

11,63 

11.56 

11,82 

12,39 

13,05 

13,56 

1,3,95 

11,32 

11,50 

LIX 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CENTESIMAES 

TH  ERMO  G  R  APPIO 

NOVEMBRO 

1804 

:5.^ 

i.' 

1).'' 

G.'' 

7.'' 

8.'' 

9.^' 

10.' 

11.-^ 

Mo  ia 
noite 

Medias 

Máxima 
absoluta 

Mínima 

ab.solnla 

Va- 
riação 

IO..-; 

l(i.:i 

!i>,2 

I3,(; 

13.3 

13,4 

13,2 

13,4 

13.3 

13,0 

13,36 

17,2 

13.3 

3,9 

1 

IC.U 

13,7 

l'í,H 

14,3 

14,4 

14,4 

14,4 

14,3 

14,0 

i:;,7 

14,91 

17.9 

13,7 

4,2 

2 

ii,(i 

1  'ifi 

14,1 

14,0 

13,3 

13.4 

13,7 

13,8 

13,3 

i:í.2 

13.84 

13,2 

11,8 

3,4 

3 

1S,() 

17.S 

ir,.;; 

ii;,() 

13,0 

13,4 

13,4 

15,3 

13,2 

i;i,2 

13,28 

18,2 

12,0 

5,0 

4 

17,9 

18,0 

17,0 

10,9 

17,1 

Hi.4 

13,9 

13,4 

13,1 

14,0 

13,82 

18,4 

13,7 

4,7 

S 

l«.i) 

17.8 

17.1 

10,4 

13,3 

15.2 

14,4 

13,0 

13,7 

13,3 

13,03 

18,3 

13,1 

3,2 

6 

l.i.l 

12,9 

12,1 

11,0 

11,0 

10,3 

9,8 

9,3 

9,3 

9,2 

10,08 

13,3 

8,0 

3,3 

7 

119 

12.S 

11,9 

11,8 

11,3 

11.4 

11.2 

11,0 

11,1 

11,1 

10,14 

13,5 

7,0 

6,5 

8 

1-2,0 

11,0 

10,7 

10,8 

10,1 

9,0 

9,3 

•),3 

9,1 

8,8 

10,19 

12,8 

8,7 

4,1 

9 

11,0 

10,9 

10,C> 

10,0 

9,8 

9,8 

9,0 

9,5 

9,3 

8,9 

9,13 

11,8 

0,9 

4,9 

10 

12,5 

12,2 

11,9 

11.8 

11.7 

11,3 

10,8 

10,7 

10,3 

10,2 

9,69 

12,4 

0,0 

6,4 

11 

12,8 

12,8 

12,3 

12,3 

12,3 

11,9 

11,4 

10.8 

10,4 

9,9 

10,76 

13,4 

8,1 

5^1 

12 

ld,0 

14,9 

14,3 

14,1 

li.2 

Ti  .3 

14,8 

13,1 

13,3 

13,3 

12,13 

13,5 

7,2 

8,3 

13 

1(3,9 

16,0 

13,0 

13,4 

13,0 

13,0 

13,1 

14,8 

14,8 

14.8 

13,71 

17,0 

14,7 

2,3 

14 

13,7 

13.4 

13.9 

14,2 

14,4 

14,1 

13,8 

14,1 

14,4 

14,0 

14.00 

13,9 

13,7 

2,2 

15 

15,8 

13,0 

14,9 

14,8 

14,7 

14,9 

13,0 

14,9 

14,8 

14,8 

13,13 

16,7 

14,0 

2,7 

16 

1G,3 

10,2 

10,1 

13,3 

13,7 

10,0 

11,6 

14,0 

14,0 

14,8 

13,37 

16,5 

14,6 

1,9 

17 

13,0 

13,1 

14,2 

13,7 

13,3 

13,1 

12,7 

12,2 

11.9 

11,3 

13,85 

16,0 

11,5 

4.5 

18 

13,3 

13,2 

M,l 

13,4 

13,0 

13,3 

13,1 

13,0 

12,8 

12,3 

12,52 

15,5 

10,0 

3,5 

19 

14,0 

13,3 

12,7 

12,3 

12,1 

11,9 

11,9 

11,8 

11,9 

11,8 

12,30 

15,3 

10,9 

4.4 

20 

13,9 

13,8 

13,0 

12.4 

12,0 

12,8 

12,8 

12,3 

12,2 

11,9 

12,67 

13,1 

11,2 

3,9 

21 

li,0 

13,9 

13,1 

12,7 

12,0 

12,5 

12,3 

12,3 

12,7 

12,0 

12,42 

14,4 

10,7 

3,7 

22 

13,7 

13,4 

13,1 

13.7 

14,3 

14,3 

14,7 

14,9 

14,1 

12,0 

12,99 

14,9 

11,4 

3,5 

23 

li,6 

11,8 

11,3 

11,3 

11,7 

11,4 

11,3 

11,8 

12,4 

13,0 

11,39 

13,0 

9,8 

3,2 

24 

14,0 

14,0 

13,7 

i:).6 

13,0 

13,3 

13,0 

13,6 

13,5 

13,4 

14,13 

13,3 

13,3 

2,0 

25 

15,0 

14,4 

13,9 

13,7 

13,3 

13,4 

13,8 

13,8 

13,3 

13,5 

14,00 

13,0 

13,1 

2.3 

20 

14,7 

14,0 

14,0 

13,9 

13,8 

13,7 

13,3 

13,4 

13,3 

13,2 

13,06 

14,8 

11.9 

2,9 

27 

14,3 

14,0 

13,9 

14,0 

13,9 

13.7 

13,5 

13,4 

13,1 

12,8 

12,97 

14,4 

11.3 

2,9 

28 

12,9 

13,0 

12,8 

12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

11,9 

11,4 

11,87 

13,2 

10,3 

2,9 

29 

13,3 

13,4 

12,7 

12,3 

11,6 

11,0 

10,9 

10,3 

10,3 

10,1 

11,22 

13,3 

9,0 

4.5 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13,03 

14,84 

14.10 

13,76 

13,40 

13,15 

12,91 

12,83 

12,36 

12,30 

13,04 

13,00 

10.88 

4,78 

l." 

14,70 

14,33 

13,90 

13,73 

13,72 

13,02 

13,32 

13,20 

13,14 

13,04 

13,22 

13,42 

11,07 

4,35 

9  a         Medias 
(las  dccaJa.s 

13,79 

13,03 

13,17 

13,01 

13,01 

12,88 

12,91 

12,83 

12,72 

12,39 

12,73 

14,42 

11,22 

3,20 

3.« 

14,33 

14,33 

13,72 

13,31 

13,38 

13,22 

13,03 

12,97 

12,81 

12,38 

13,00 

15,17 

11,06 

4.11 

Medias  do  mcz 

LX 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

P  S  YC II R  O  G  R  AP  H  O 

NOVEMBRO 
1864 

I.^ 

2_3 

3.^ 

í." 

0.^ 

C.^ 

7.^ 

8/ 

9.^ 

lO.-^ 

U.\ 

Meio  (lia 

1." 

2.3 

1 

12.28 

12,40 

12.28 

12,06 

12,06 

11,60 

11,60 

12,07 

11,83 

12,17 

12,34 

12,30 

12.40 

12,80 

2 

11.13 

11,15 

10,78 

10,91 

10,60 

10,83 

10,51 

10.02 

11,42 

n,5i 

10,86 

10,34 

9.44 

9,75 

3 

8.32 

8,58 

8,40 

8,20 

8,08 

8,36 

8,46 

8.08 

8,10 

7,89 

7,18 

7,32 

7,50 

7,18 

4 

8.05 

8,28 

8,30 

8,00 

8,27 

8,08 

8,06 

8.23 

8,38 

9,00 

9,28 

9,07 

8.00 

8,80 

5 

8,77 

8,70 

8.00 

8,42 

8.60 

8.42 

8,60 

8,70 

8,30 

9,07 

9,53 

9,12 

9,30 

0.48 

■ 

6 

9,70 

9,54 

9,63 

9,36 

9,43 

9.37 

9,28 

0,13 

9,00 

10,40 

9,62 

9,95 

9,51 

9,40 

7 

6,91 

7,63 

6,97 

4,58 

4,36 

4,72 

4.48 

3,90 

4.03 

4,30 

4.23 

4,30 

3,88 

4,30 

8 

4,66 

4.65 

4.G8 

4,90 

6.3  i 

6,00 

3,89 

0.00 

3,38 

6.30 

6.28 

3,93 

6,13 

0,73 

9 

8,32 

8.27 

8.17 

7.60 

7,42 

7,48 

7,48 

7.23 

0,80 

7,27 

7,55 

7,77 

8,26 

8,38 

10 

7,28 

7,14 

7,07 

6,97 

7,00 

7,38 

7,42 

7,83 

7,98 

8,10 

8,34 

8,26 

8,54 

8,83 

11 

7,82 

7,55 

7.48 

7,48 

7.30 

7,07 

6,84 

7,01 

7,33 

7,00 

8,38 

8.80 

8.93 

•8,18 

12 

7,60 

7,62 

7,93 

8,33 

8,34 

7,76 

7,14 

7,02 

8,00 

8,18 

8,48 

8,08 

7,30 

0,00 

13 

8,0i 

8,33 

8.00 

7,88 

7,58 

7,33 

7,14 

7,1? 

7,70 

8,40 

8,73 

9,10 

8,27 

8,68 

li 

10,80 

10,88 

11,00 

11,16 

11.28 

11,30 

11,88 

12,80 

13,07 

12,88 

12,95 

12,78 

12,30 

11,88 

15 

8,96 

8,75 

8,70 

8,60 

8,00 

8,31 

9.00 

9,87 

8,93 

9,13 

8,80 

9,03 

0,95 

9,20 

16 

9,65 

10,10 

10,26 

10,54 

11,06 

10,38 

10,80 

11,15 

11,72 

11,52 

11,70 

11,76 

11,08 

12,20 

17 

12,20 

12,20 

12.48 

12,57 

12,30 

12.41 

12,46 

12,41 

12,48 

12,01 

12,50 

12,30 

12,24 

12,88 

18 

10,06 

9,92 

9,'i6 

9.0Í 

8,22 

7,83 

7,77 

8,22 

8,03 

8,17 

8,70 

0,00 

8,03 

8.34 

19 

8,78 

8,82 

8,87 

8,60 

8,34 

8,64 

8,73 

0,00 

9,20 

10.13 

10,36 

11,17 

11,93 

12,47 

20 

7,96 

7,87 

7,33 

7,38 

7,71 

7,71 

7,90 

7,70 

7,00 

7,34 

7,12 

7,15 

6,33 

7,12 

21 

9,03 

9,40 

9.22 

9,28 

9,18 

9,20 

9,28 

9.40 

9,54 

9,92 

9,78 

0,00 

9,34 

9.32 

22 

9,04 

9,06 

9.14 

9,27 

9,09 

9,33 

9,07 

0,32 

9,90 

i0,27 

0,77 

10.26 

9,77 

9,60 

23 

9,40 

9,34 

9,34 

9,50 

9,72 

9,45 

9,45 

9,51 

9,18 

10,06 

10,04 

10.60 

0,80 

9,96 

21 

9,09 

7,04 

0,14 

6,40 

5,80 

6,10 

6,23 

6,32 

6,91 

7,04 

6,72 

6,66 

6,47 

8,86 

25 

11,03 

11,23 

10,91 

11,00 

10,30 

10,06 

10,00 

9,00 

9,26 

9.06 

9.28 

0.50 

0,88 

0.77 

20 

10,88 

11,06 

11. 'lO 

11.40 

11,10 

11,19 

10,90 

11,00 

11,26 

10,60 

10,50 

10,00 

11,07 

11,10 

27 

8,58 

8,88 

s,;;:; 

8,20 

8,22 

8,33 

8,40 

8,63 

9,42 

9,07 

9,00 

9,43 

9,42 

0,33 

28 

10,48 

10,37 

10,70 

10,02 

10,56 

10.50 

10,37 

10,14 

10,28 

10,08 

lO.(H) 

10,20 

10.80 

10,73 

20 

10,26 

10,32 

10.06 

9,90 

9,72 

9,38 

9,27 

o,:t8 

9,55 

9,02 

0,72 

9,87 

9.07 

0.63 

30 

9,27 

9,13 

9,28 

8,70 

8,34 

8,73 

8,38 

8,30 

8,03 

7,70 

7,05 

8,:)o 

8,00 

8,37 

(''•• 

8,56 

8,64 

H,'i9 

8,17 

H,24 

8,24 

8,18 

8,18 

8,13 

8,62 

8,52 

8,44 

8,38 

8.39 

Medias  lias  ji,  , 
deradis. 

9,19 

9,20 

9,17 

9,16 

9,11 

8,92 

8,97 

0,30 

9,41 

9,63 

9.77 

10.03 

9.80 

9.77 

3.'  .. 

9,71 

9,01 

9,47 

9,'.4 

9,23 

9,23 

9,13 

0,15 

9,33 

9,3i 

9.23 

9,30 

9,42 

9,71 

Medias  do  mn  .  .  . 

9,13 

9,13 

9,04 

8.92 

8,86 

8.80 

8,70 

8,88 

8,97 

9,20 

0.18 

9,32 

9,20 

0,30 

LXI 


* 

TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPIIEIUCO  EM  MILLIMETROS 

PSYGHROGRAPHO 

NOVEMBRO 

3.» 

4." 

3." 

6.^ 

7.^ 

S.^ 

9.'" 

•10.=' 

li.' 

Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Mioima 

Va- 
riação 

18G4 

12,80 

12,23 

12,14 

12,34 

12,13 

12,03 

11,44 

11,47 

11.08 

11,44 

12,08 

12.80 

11,44 

1,36 

1 

10,43 

10,04 

9,72 

9.72 

9,36 

9,36 

9,38 

9,20 

8,74 

8,66 

10,20 

11,51 

8,66 

2,85 

2 

7,63 

8,10 

8,33 

8,71 

9,20 

8,21 

8,04 

7,96 

8,32 

8,20 

8,13 

9,20 

7,18 

2,02 

3 

8,70 

9,83 

9,83 

9,90 

9,46 

9,20 

9.04 

8.82 

8,62 

8.62 

8,80 

9,90 

8,05 

1,85 

4 

<.),80 

9,72 

9,62 

9,73 

9,34 

9,07 

9,80 

10,03 

10.03 

9,68 

9,23 

10,03 

8,42 

1,6:í 

5 

9.22 

9,34 

9,26 

9,38 

9,63 

7,03 

7,87 

7,32 

7,28 

6,88 

9,06 

10,40 

6,88 

3,32 

6 

4,3o 

4,62 

4,33 

4,33 

4,33 

4,86 

5,02 

5,09 

5,12 

4,66 

4,82 

7,63 

3,88 

3,77 

7 

6,70 

7,00 

7,0S 

7,34 

7,42 

7,62 

7,90 

7,92 

8,01 

8,28 

6,47 

8,28 

4,63 

3,63 

8 

8,70 

8,18 

8,40 

8,80 

8,03 

7,90 

7,70 

7,46 

7,47 

7,42 

7,85 

8,80 

6,86 

1,94 

9 

8,39 

8,93 

8,68 

8,34 

8,54 

8,54 

8,34 

8,39 

8,38 

8,06 

8,06 

8,93 

6,97 

1,98 

10 

8,80 

7,96 

7,87 

7,02 

7,30 

7.46 

7,73 

7,71 

7,70 

7,73 

7,73 

8,93 

6,84 

2,11 

11 

G,dl 

0,60 

7,48 

7,30 

G,82 

7,13 

7,73 

7,65 

7,47 

7,34 

7,55 

8,48 

6,51 

1,97 

12 

8,31 

8,82 

8,71 

9,07 

9,68 

9,72 

10,06 

10,23 

10,38 

10,76 

8,68 

10,76 

7,14 

3,62 

13 

11,82 

11,73 

11,62 

10.50 

9,94 

10,62 

10,04 

9,44 

9,73 

8,73 

11,31 

13,07 

8,73 

4,32 

14 

0.02 

9,20 

9,33 

9,73 

9,34 

9,94 

10,42 

10,13 

9,97 

9,83 

9,35 

10,42 

8,54 

1,88 

13 

12,77 

12,48 

12,06 

12,26 

12,33 

12,22 

12,13 

12,05 

12,12 

12,12 

11,54 

12,77 

9,65 

3,12 

16 

1.3,17 

13,03 

12,63 

12,33 

12,83 

13,23 

11,54 

11,20 

11,28 

10,40 

12,34 

13,23 

10,40 

2,83 

17 

8,90 

8,93 

8,30 

8,28 

7,40 

7,53 

7,78 

7,93 

8,20 

8,35 

8,49 

10,06 

7,40 

2,66 

18 

10,73 

10,67 

10,60 

10,81 

9,30 

9,34 

9,05 

8,38 

8,22 

8,53 

9,63 

12,47 

8,22 

4,23 

19 

7,49 

7,92 

8,03 

8,12 

8.22 

8,48 

8,34 

8,41 

8,3i 

8,33 

7,77 

8,33 

6,55 

2,00 

20 

9,93 

9,30 

9,37 

9,44 

9,48 

9,68 

9,50 

9,33 

9,65 

9,13 

9,46 

9,93 

9,03 

0,88 

21 

9.77 

9,33 

9,82 

9,80 

9,84 

9,80 

9,80 

9,66 

9,34 

9,84 

9,60 

10,27 

9,04 

1,23 

22 

9,9o 

10,34 

10,30 

10,21 

9,87 

10,30 

10,70 

10,39 

11,38 

9,72 

9,96 

11,38 

9,18 

2,40 

23 

7,87 

7,78 

7,20 

7,90 

8,12 

8,43 

9,02 

9,46 

9,86 

10,66 

7,39 

10.66 

3,80 

i,86 

24 

9.90 

10,20 

10,38 

10,32 

10,80 

10,72 

11,19 

11,03 

10,88 

11,06 

10,30 

11,23 

9,06 

2,19 

23 

10,òO 

10,98 

10,76 

10,60 

10,07 

10,26 

10,13 

9,38 

8,62 

8,62 

10,59 

11,40 

8,62 

2,78 

26 

9,88 

9,92 

9,90 

9,93 

10,16 

10,21 

10,37 

10,52 

10,48 

10,53 

9,40 

10,33 

8,22 

2,31 

27 

10,ítO 

10,68 

10,61 

10,83 

10,60 

10,86 

10.33 

10,13 

10,15 

10,30 

10,48 

10,90 

10,01) 

0,90 

28 

9,66 

9,97 

9,82 

9,90 

9,66 

9,73 

9,75 

9,63 

9,60 

9,56 

9,74 

10,32 

9,27 

1,05 

29 

8,40 

8,20 

7,90 

8,10 

8,03 

7,70 

7,60 

7,60 

7,60 

7,50 

8,22 

9,28 

7,50 

1,78 

30 

8.69 

8,80 

8.76 

8,88 

8,79 

8,52 

8,47 

8,39 

8,39 

8,19 

8,47 

9,75 

7,30 

2,43 

'•')        .. 

9,70 

9,73 

9,70 

9,62 

9,36 

9,39 

9,48 

9,33 

9,37 

9,26 

9,44 

10,88 

8,00 

2,88 

, .         Medias 
das  dccaiLis 

9,68 

9,73 

9,61 

9,72 

9,60 

9,79 

9,84 

9,74 

9,80 

9,69 

9,33 

10,61 

8.37 

2,04 

3.» 

9,36 

9,42 

9.33 

9,41 

9,27 

9,30 

9,26 

9,15 

9,18 

9,03 

9,13 

10.il 

7,93 

2.'i6 

Medias  do  nipí 

LXII 


HmiIDADE  RELATIVA  EM  FRACÇÕES  DE 

SATURAÇÃO 

=  100 

NOA^MBRO 
1864 

PSYGHROGRAPPIO 

i^ 

2." 

3.^ 

i.* 

5.^ 

6." 

7." 

8.' 

9.=" 

10/ 

IL^* 

Meio  dia 

1.* 

2.-1 

1 

97,8 

97,8 

97,8 

98,8 

98,8 

96,0 

96,6 

98,8 

93,5 

93,4 

90,4 

86,3 

87,4 

90,6 

2 

86,7 

89,8 

87,3 

88,3 

86,4 

87,4 

84,3 

83,7 

94,2 

88,8 

80,0 

73,4 

69,3 

71,3 

3 

74,2 

73,0 

73,8 

73,7 

72,6 

75,7 

76,8 

70.8 

70,3 

63,6 

56,0 

36,9 

58,0 

•   56,6 

4 

70,7 

71,2 

72.0 

73,4 

73,7 

70,8 

67,4 

67,7 

67,0 

71,3 

69,9 

64,7 

58,1 

57,7 

5 

69,3 

70,0 

69,8 

68,8 

69,8 

68,8 

71,6 

70,0 

67,2 

70.3 

70,3 

63,4 

63,8 

62,4 

6 

82,0 

79,8 

82,9 

81,7 

82,7 

82,7 

81,6 

78,4 

75,6 

82.7 

72,1 

70,8 

63,4 

62,3 

7 

63.2 

75,6 

73,4 

49,0 

52,9 

57,7 

53,2 

43,8 

43.0 

43.8 

43,4 

42,3 

33,2 

38.3 

8 

33.0 

56,6 

58,6 

60,5 

81,8 

79,3 

78,0 

74,6 

64.3 

71,0 

63,3 

60,0 

60,6 

62,9 

9 

84,0 

83,8 

84,8 

85,3 

84,2 

86,4 

86,4 

85,0 

78,6 

80,3 

81,0 

80.0 

80,6 

81,0 

10 

86,3 

86,2 

87,3 

88,5 

94,0 

98,6 

94,2 

100,0 

■  98,6 

97,3 

93,9 

92.0 

89,6 

91,0 

11 

lU.O 

88,8 

90,1 

91,3 

92,8 

97,1 

97,0 

93,3 

98,3 

98.5 

93,4 

93,4 

88,6 

80,6 

12 

81,0 

83,3 

87,9 

94,5 

97,3 

94,4 

88,6 

90,2 

89,2 

88,1 

86,2 

78,3 

69,7 

60,0 

13 

«8,0 

94,6 

93,2 

91,7 

94,3 

93,6 

91,3 

87,4 

86,6 

83,0 

84,3 

81,3 

67,7 

69,9 

li 

«á,S 

83,8 

83,0 

84,9 

83.9 

80,0 

88,0 

97,0 

97,9 

95.7 

92,7 

89,3 

87.4 

83,6 

lo 

71,3 

69,3 

69,2 

69,0 

69,0 

09,0 

73,9 

83,2 

70,6 

71,6 

66,7 

79,3 

79,3 

68,9 

16 

78,0 

83,3 

82,3 

83,3 

90,8 

8:í,3 

86,3 

87,6 

91,2 

85,1 

83,3 

85,3 

82,5 

88,2 

17 

'J-.H 

97,8 

98,8 

98,8 

97,8 

97,8 

98,8 

97,8 

94,3 

95,7 

93,5 

90,5 

90,4 

94,7 

18 

82,4 

82.3 

79.7 

78,4 

71,8 

68,6 

70,2 

74,5 

69,0 

63,4 

68,4 

68,7 

66,3 

66,4 

19 

«H,4 

89,7 

92,4 

90,8 

93,3 

93,4 

93,5 

%.o 

87,6 

87,0 

84,3 

88,6 

96,7 

93,7 

20 

73,1 

76,0 

74,4 

73,2 

77,8 

76.9 

80,2 

77,7 

69,8 

64,2 

64,3 

60,3 

54,5 

38,7 

21 

87,3 

91,3 

87,6 

91,2 

88,6 

90,0 

91,2 

92.4 

86,7 

84,1 

84,0 

82,6 

76,8 

77,0 

22 

89,H 

88,6 

92,4 

91,2 

94,7 

91,2 

92,4 

94,8 

93,0 

93,9 

86,8 

80,2 

81,0 

80,8 

23 

91,3 

91,3 

92,4 

93,7 

96,3 

92,4 

92,4 

91,3 

82,6 

93,8 

87,0 

92,8 

84,0 

83,3 

24 

92,4 

68,0 

59,3 

63,8 

00,4 

63,2 

66,3 

66,5 

68,6 

68,0 

63,7 

62.7 

38,8 

78,0 

2:í 

93,3 

94,2 

88,5 

91,0 

84,3 

82,4 

82,4 

74.7 

74.9 

72,3 

74.2 

73,3. 

78,2 

78,1 

26 

94,0 

96,5 

98,8 

97,8 

96.3 

96,3 

94,0 

94,0 

94,2 

84,6 

81,7 

81.7 

87,5 

88,6 

27 

74,2 

76,4 

74,1 

73,6 

70,6 

77,6 

80,9 

78.8 

81,7 

73,1 

72,2 

77,7 

76,0 

77,0 

28 

94,0 

93,2 

90,3 

96,4 

98,7 

98,7 

98,7 

98.7 

98,7 

98,7 

97,3 

93,0 

93.2 

90,7 

29 

93,S 

96,4 

93,0 

95,0 

96,3 

98,6 

98,6 

98,6 

97,3 

98,6 

98,6 

96,3 

93.7 

90,2 

30 

90.1) 

88,6 

98,6 

89.7 

92,2 

100,0 

97,3 

94.6 

86,8 

81,2 

77,7 

79,4 

73,3 

75,7 

['■'■■ 

77,12 

7«,3« 

78,77 

76.82 

79,69 

80,42 

79.23 

77,28 

73,32 

76,53 

72,45 

69,22 

()6,80 

67,45 

MpiIiis  das 
(Ifcadis . 

H3,"H 

84,89 

83,12 

83.83 

87,08 

86,23 

86,80 

88,69 

83,49 

83,23 

81,91 

81,36 

78,33 

76.67 

3.'.. 

90,23 

88,63 

88,32 

88,54 

88,46 

89,26 

89,42 

88,44 

86,67 

84,83 

82,34 

82,97 

80,63 

81,94 

Medias  do  mn  .  .  . 

H3,71 

H4,(»4 

H4.07 

83,73 

83,08 

83,30 

83,13 

H'l.HO 

82.36 

Hl, 34 

78,90 

77,92 

75,26 

75,35 

Lxm 
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XOVKMBIÍO 

1804 

3.' 

.í.--» 

0.'' 

6." 

7.» 

8." 

9.'^ 

10.^ 

M.'^ 

.Meia 
noite 

Medias 

Máxima 

Mi  II  ima 

Va- 
riação 

91,7 

88,3 

88,2 

93,3 

92,4 

92,3 

88,8 

87,7 

90,0 

90,0 

92,90 

98,8 

86,5 

12,3 

1 

76,9 

7o,7 

77,2 

79,0 

77,8 

77,8 

76,8 

73,7 

73,6 

74,:í 

80,76 

94,2 

69,3 

24,9 

2 

01,6 

6o,6 

71,4 

73,3 

79,4 

71,8 

()9,0 

68,2 

74,0 

72,7 

69,22 

79,4 

36,0 

23,4 

3 

.•iG,3 

6d,3 

70,7 

73.3 

71,9 

70,7 

69,6 

68,3 

67,3 

07,3 

68,19 

73,7 

56.3 

17,4 

4 

Gi,3 

63,3 

62,6 

68,0 

64,4 

69,6 

73,1 

77,4 

78,3 

78,0 

08,93 

78,3 

62,4 

13,9 

5 

i)9,8 

6Í,4 

63,6 

67,6 

73,7 

39,0 

64,3 

58,7 

62,5 

39,8 

71,29 

82,9 

58,7 

24,2 

6 

38,8 

il,3 

40,9 

42,0 

46,2 

31,0 

53,6 

57,3 

58,2 

53,3 

30,29 

73,6 

33,2 

40,4 

7 

00,2 

63,'t 

68,1 

71,3 

73,2 

73,6 

80,1 

81,4 

91,6 

83,9 

69,93 

91.6 

53,0 

30,0 

8 

83,2 

80,3 

87,0 

91,0 

86,8 

87,8 

86,6 

85,3 

86,4 

87,6 

84,32 

91,0 

78,6 

12,4 

9 

83.2 

91,0 

90,9 

93,4 

94,6 

94,6 

96,0 

94,6 

93,9 

94,5 

92,92 

100,0 

83,2 

14,8 

10 

78,0 

73,2 

76,0 

73,6 

71,3 

74,3 

80,0 

79,9 

81,1 

83,3 

80,34 

98,3 

71,3 

27  2 

11 

u8,9 

60,0 

69,7 

68,3 

63,9 

69,2 

76,8 

78,6 

78,4 

80,7 

78,89 

97,3 

58,9 

38,4 

12 

6.j,2 

71,1 

71,7 

73,6 

80,0 

79,0 

80,4 

81,7 

81,7 

81,8 

82,39 

93,6 

63,2 

30,4 

13 

82,6 

83,3 

87,8 

80,7 

78,3 

88,4 

78,3 

73,2 

77,2 

70,0 

83,01 

97,9 

70,0 

27,9 

14 

(;7.8 

70,7 

80,7 

81,0 

77,8 

83,2 

88,3 

84,2 

81,3 

79,2 

73,19 

88,3 

00,7 

21,6 

15 

9.j,7 

9't,3 

93,6 

97,8 

98,8 

97,0 

93,6 

93,6 

96,7 

96,7 

89,97 

98,8 

78,0 

20,8 

16 

93,7 

94,7 

92,6 

93,7 

96,8 

97,9 

93,2 

89,8 

91,0 

83,3 

94,82 

98,8 

83,3 

13,3 

17 

G7,7 

70,4 

70,3 

71,2 

64,3 

67,4 

71,2 

73,2 

79,4 

78,7 

71,93 

82,4 

63,4 

19,0 

18 

91,0 

94,0 

94,0 

94,0 

81,8 

82,8 

80,3 

76,9 

74,5 

78,7 

88,68 

96,7 

74,3 

22  2 

19 

62,9 

69,6 

73,3 

76,4 

78,4 

82,0 

80,7 

82,0 

80,7 

83,0 

73,01 

83,0 

54,5 

28,5 

20 

84,1 

80,7 

83,6 

87,6 

86,6 

86,8 

83,7 

87,7 

90,2 

87,3 

86,30 

92.4 

70,8 

13,6 

21 

82,2 

80,7 

86,8 

89,0 

90,3 

90.3 

90,3 

90,3 

86,7 

93,7 

89,13 

93,0 

80,7 

14,3 

22 

8o,2 

91,7 

91,6 

87,1 

81,2 

83,4 

83,6 

82,6 

96,6 

88,9 

89,19 

96,6 

81,2 

13,4 

23 

77,2 

74,8 

71,2 

79,0 

79,2 

84,0 

88,6 

91,3 

91,4 

93,2 

73,98 

93,2 

58,8 

36,4 

21 

80,3 

83,3 

88,2 

90,7 

92.9 

92,8 

96,3 

93,3 

94,0 

96,3 

83,76 

90,3 

72,3 

24,2 

23 

82,7 

89,7 

90,7 

90,7 

87,0 

89,3 

86,2 

79,6 

75,1 

73,1 

88,83 

98,8 

75,1 

23,7 

26 

79,3 

80,3 

83,2 

84,1 

86,2 

87,1 

89,4 

91,7 

91,7 

92,8 

80,49 

92,8 

72,2 

20,6 

27 

89,6 

89,3 

89,3 

90,7 

89,3 

93,0 

89,4 

81,1 

90,3 

93,8 

93,72 

98,7 

81,1 

17,6 

28 

86,8 

89,0 

89,0 

91,4 

88,9 

91,4 

91,4 

90,2 

92,3 

94,8 

93,86 

98.6 

80.8 

11,8 

29 

73,8 

71,8 

72,2 

76,4 

79,1 

78,7 

77,6 

79,6 

79,6 

80,9 

83,20 

100,0 

71.8 

28,2 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

67,80 

69,62 

72,06 

73,26 

76,04 

73,02 

73,99 

73,48 

77,78 

76,14 

74,88 

86,53 

64,32 

22,23 

1." 

76,90 

78,:!7 

81,19 

81,43 

79,14 

82,12 

82,48 

81,91 

82,20 

81,38 

82,62 

93,73 

68,00 

25,13 

g  a          Medias 
das  dcoadas 

82,12 

83,33 

84,60 

86,67 

86,09 

87,88 

88,07 

86,94 

88,83 

89,92 

80,46 

90,46 

73,68 

20,78 

3.» 

73,61 

77,11 

79,28 

81,13 

80.42 

81,67 

82,18 

81,44 

82,94 

82,33 

81,32 

92,25 

09,34 

22,71 

Medias  do  mcz 
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M 

DIREGÇAO   DO  VENTO— RUMOS 

lUVA 

EM 

METKf 

NOVEM- 
BRO 

• ■ 

1 

1864 

Meia  noite 
ás  2  horas 
da  manhã 

2  is  4 

4  ás  6 

6ãS$ 

8  ás  10 

10  ás  12 

Meio  dia 
ás  2  horas 
da  tarde 

2  ás  4 

4  ás  6 

j 

6ás8 

8  ás  10 

Ul  ás  12 

Cl 
MILL 

1 

ESE. 

E. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

SSO. 

SO. 

0. 

NO. 

N-NO. 

N. 

NNO. 

»,9 

2 

^•N0. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

K.\0. 

NNO. 

NTs-O. 

NNO. 

N. 

2,1 

3 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NTiE. 

NNO. 

KNO. 

N. 

N. 

N-NE. 

N. 

0,0 

4 

X.\E. 

NNE. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

5 

.\. 

N. 

NNE. 

N-NE. 

íiE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NN-E. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

0,0 

G 

TOE. 

NNE. 

NE. 

N-NE. 

NNE. 

NE. 

N-NE. 

NNE. 

NNE. 

N-NO. 

NE. 

N-NE. 

0.0 

7 

NE. 

NE. 

NTÍE. 

N-NE. 

N-NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

0,0 

S 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 

S. 

SO. 

S. 

S. 

S. 

SSE. 

0,0 

9 

E.\E. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

N-NE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

0,1 

10 

N. 

NE. 

N-NE. 

NE. 

NE. 

ENE. 

NE. 

N-NE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

5,0 

11 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

S. 

SO. 

NO. 

NO. 

N-NO. 

NNO. 

0,0 

ii 

NXO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

E. 

N. 

N. 

N. 

0.0 

13 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

S. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

0,0 

li 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

OSO. 

3,0 

15 

0. 

0. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

0,2 

16 

0X0. 

O.NO. 

OSO. 

OSO. 

0. 

0. 

OSO. 

0. 

OSO. 

0. 

OSO. 

OSO. 

0,2 

17 

80. 

SO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

NO. 

0. 

12,6 

18 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

S. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

s. 

0,0 

19 

S. 

s. 

S. 

S. 

S. 

SSO. 

SSO. 

0. 

SO. 

ONO. 

0. 

ONO. 

11,0 

20 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,0 

21 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

V. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,0 

23 

NO. 

NO. 

NO. 

NO. 

V. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

0,0 

23 

OSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 

12,3 

2t 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

OSO. 

OSO. 

4,0 

25 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

N. 

N. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

0,0 

26 

NO. 

0. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

NO. 

1,7 

27 

N. 

NO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

SSO. 

SO. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

S. 

0,0 

28 

S. 

S. 

S. 

E. 

E. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NK. 

0,3 

29 

NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

30 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

0,0 

' 

Total 

N. 

7 

5 

4 

5 

3 

1 

II 

4 

7 

7 

K 

55 

NNE. 

2 

2 

5 

4 

r. 

4 

H 

3 

2 

3 

- 

46 

NE. 

3 

r, 

9 

3 

G 

5 

1 

2 

1 

2 

2 

37 

ENE. 

1 

1 

a 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

11 

E. 

0 

1 

II 

1 

0 

II 

II 

1 

II 

0 

U 

4 

ESE. 

1 

0 

(1 

0 

0 

0 

0 

II 

II 

0 

II 

1 

SE. 

0 

0 

0 

(1 

II 

II 

II 

0 

II 

II 

II 

0 

SSE. 

0 

(1 

II 

II 

II 

u 

0 

0 

0 

II 

1 

1 

s. 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

1 

-■i 

17 

SSO. 

0 

u 

II 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

15 

SO. 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

32 

OSO. 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

0 

-^ 

3 

16 

0. 

1 

2 

0 

II 

1 

Cl 

II 

2 

- 

1 

13 

ONO. 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

20 

NO. 

4 

7 

8 

0 

0 

2 

4 

.T 

li 

2 

47 

NNO. 

3 

2 

2 

4 

3 

•'i 

•' 

4 

a 

- 

43 

V. 

0 

0 

0 

II 

1 

II 

II 

0 

0 

II 

2 

C. 

0 

II 

II 

II 

0 

II 

II 

II 

0 

1) 

II 

0 

Total 

Cha»a    cm 
millimelro! 

3,1) 

1         ■■■" 

1.1 

1. ■.,!■. 

:i.ii 

(.'. 

K,3 

12, S 

611,0 
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VELOCIDADE  DO  VENTO   EM  KILOMETROS 


2.» 

3.' 

4." 

=  . 

6.' 
3 

7.» 

8 

9." 

10.^ 
0 

11." 
3 

Meio 
.lia 

1." 

2.» 

3.» 

4.» 

5.. 

0," 

7." 

8.» 

9.» 

10." 

11.' 

3 

Meia 

noite 

-2 

.7 

5 

1 

5 

7 

5 

11 

15 

13 

1, 

10 

lo 

8 

11 

10 

.  11 
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Cl 

12 

15 

16 

21 

21 

21 

27 

19 

31 

33 

38 

31 

40 

36 

45 

32 

33 

40 

50 

48 

40 

40 

IS 

24 

21 

21 

26 

27 

37 

40 

49 

41 

40 

43 

45 

4'. 

41 

43 

39 

28 

31 

20 

19 

23 

25 

3á 

34 

36 

38 

40 

43 

44 

48 

49 

41 

43 

43 

41 

38 

25 

24 

21 

28 

24 

24 

23 

22 

25 

2-2 

22 

21 

22 

28 

28 

31 

37 

38 

30 

31 

28 

28 

31 

22 

19 

20 

21 

26 

20 

13 

11 

17 

IS 

19 

17 

17 

29 

25 

20 

32 

31 

28 

21 

37 

33 

31 

21 

16 

15 

17 

10 

19 

27 

16 

18 

IS 

18 

36 

37 

28 

28 

39 

37 

4i 

4V 

38 

39 

35 

33 

27 

22 

25 

21 

15 

13 

13 

11 

15 

10 
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3 

2 

1 

3 

2 

4 

4 

6 

9 

13 

18 

17 

11 

9 

9 

8 

5 

4 

7 

5 

0 

7 

S 

!l 

II 

12 

13 

li 

19 

17 

11 

5 

4 

i; 

5 

10 

Kl 

11 

10 

10 

9 

8 

7 

- 

S 

12 

li 

13 

10 

12 

9 

II 

9 

12 

11 

II 

12 

13 

4 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

s 

3 

-, 

6 

4 

2 

1 

'. 

2 

2 

3 

4 

5 

11 

9 

8 

11 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

4 

4 

7 

7 

S 

9 

9 

9 

11 

9 

8 

8 

8 

11 

9 

3 

1 

10 

7 

0 

2 

3 

4 

í 

III 

9 

9 

10 

10 

7 

7 

3 

3 

8 

15 

22 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

20 

24 

25 

29 

29 

311 

30 

26 

35 

38 

37 

38 

36 

36 

28 

33 

30 

34 

32 

34 

31 

26 

25 

«7 

25 

30 

34 

32 

3S 

:ii 

29 

24 

25 

15 

21 

2S 

2S 

27 

31 

28 

30 

28 

22 

15 

19 

20 

18- 

18 

Ifi 

20 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

29 

38 

U 

39 

38 

31 

25 

26 

11 

19 

19 

23 

15 

15 

15 

18 

13 

23 

lU 

21 

22 

22 

25 

25 

22 

30 

32 

31 

31 

2i 

22 

20 

21 

20 

22 

27 

20 

10 

12 

13 

7 

7 

s 

3 

8 

11 

8 

7 

7 

9 

5 

8 

6 

5 

4 

4 

5 

7 

1 

1 

2 

2 

1 

n 

0 

ri 

6 

r, 

3 

1 

6 

li 

29 

29 

35 

36 

33 

23 

13 

11 

10 

13 

17 

15 

16 

14 

li 

11 

12 

12 

i'i 

15 

13 

12 

IS 

25 

20 

32 

27 

25 

19 

14 

12 

12 

11 

14 

16 

12 

14 

s 

10 

13 

11 

12 

12 

7 

2 

1 

5 

8 

15 

17 

17 

19 

16 

13 

13 

5 

6 

10 

9 

11 

7 

8 

4 

7 

6 

12 

3 

6 

2 

3 

9 

14 

13 

U 

17 

11 

9 

3 

1 

2 

6 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

5 

5 

10 

15 

23 

24 

28 

23 

22 

12 

22 

21 

29 

36 

45 

50 

52 

43 

3U 

20 

16 

20 

19 

21 

25 

30 

26 

24 

26 

29 

24 

23 

16 

17 

19 

19 

15 

19 

23 

29 

30 

31 

46 

47 

42 

49 

41 

38 

25 

48 

46 

35 

42 

32 

28 

21 

17 

12 

9 

6 

5 

6 

11 

16 

16 

U 

13 

1'. 

13 

13 

12 

1'. 

22 

30 

29 

26 

24 

22 

10 

11 

7 

7 

6 

5 

10 

10 

8 

4 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

2 

7 

13 

16 

15 

11 

10 

8 

7 

4 

4 

3 

0 

4 

6 

Kl 

2 

2 

7 

5 

5 

9 

7 

8 

6 

6 

5 

2 

3 

4 

1 

6 

6 

8 

9 

8 

10 

9 

2 

5 

fi 

6 

8 

11 

10 

12 

U 

23 

21 

2i 

20 

18 

17 

10 

12 

17 

18 

20 

18 

12 

11 

13 

U 

8 

4 

9 

14 

16 

- 

- 

- 

22 

22 

18 

23 

- 

18 

19 

19 

17 

20 

18 

18 

16 

33,2 
31,1 

25,0 
23.0 


15,2 
31,3 


23,7 
22,3 


10,6 
7,3 
20,3 
23,3 

28,7 
15,2 
6,6 


Medias  das  décadas  e  do  niez 


16,1 

13,9 

15,4 

17,3 

l.S,l 

20.1 

20,0 

23,4 

25,3 

27,3 

25,4 

24,0' 

26,7 

23,9 

26,0 

22.4 

21,9 

19.0 

18.4 

IS,6 

18,9 

17,7 

15.2 

10,1 

14,9 

11,3 

14,4 

15.1 

11.3 

15,2 

16,1 

11,3 

16,1 

19,0 

21,2 

20,3 

23.1 

21,1 

22,2 

18,1 

16,3 

15,3 

17,0 

15,2 

15,3 

13,0 

11,2 

15,0 

15,2 

12,4 

12,9 

11.9 

11,9 

12,8 

13,9 

12,7 

12,9 

16,2 

19,3 

19,3 

22,1 

19.0 

18. 1 

15,7 

13.1 

13,0 

12,0 

11.0 

13.0 

1.5.5 

15.9 

15,1 

13,1 

13,0 

11.2 

11,8 

11,8 

10,0 

16,7 

16,9 

18,2 

20,8 

22,0 

21,2 

24.0 

22,0 

22,3 

18,7 

17,1 

15,8 

10,0 

15,1 

■15.9 

15.6 

13,1 

15,5 

20,6 
10,8 
11,9 

17,4 


na  1."  década.. 

Frequência  /  •  3.»      > 

duranie  o  niez  . 


Chuva  correspondente  em  milliraetros 


N, 

NNE. 

NE, 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

SSO. 

80. 

OSO. 

0. 

ONO. 

NO. 

N.NO. 

V. 

24 

35 

26 

8 

1 

1 

0 

1 

4 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

12 

0 

13 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

9 

19 

12 

11 

15 

13 

10 

0 

16 

10 

9 

'0 

2 

0 

0 

0 

4 

11 

4 

1 

■' 

30 

21 

■^ 

55 

46 

37 

11 

l 

1 

0 

1 

17 

15 

32 

16 

13 

20 

47 

13 

2 

0,7 

4,3 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

2,2 

16,0 

.8,7 

0,0 

1S,2 

6,3 

2.9 

- 

I  na  1."  década  . 
Eilometros  percorridos  <  ,  3.»      > 

'durante  o  mez. 


4937 
4023 
3570 


Dia  o  mais  ventoso 4 

Dia  o  menos  ventoso 18. 

Velocidade  máxima 32  kilometros  em  23. 

Velocidade  mínima 1  »         em  1,  18  e  í 


LXVÍ 


. 

QUADRO  COMPLEMENTAR 

Tliermometro  das  tí^nipe 

aturas 

Sereuidadc  do 

céu  e  nuvens 

limites — graus  centesimaes 

o 

Õ 

NOVEMBRO 

Máxima 

Miriima 

o 

s 

9  tigras  da  manhã 

Meio  dia 

1864 

Na 
relva 

No  espe- 
lho para- 
bólico 

^ 

Ao  sol 

Na 
relva 

Milli- 
metros 

Milli- 
melros 

De  dia 
graus 

Denoite 
graus 

Gr.ans 
médios 

Configurações 

Graus 
médios 

Confii^urações 

1 

43,2 

33,7 

9,2 



0,9 

1,60 

9,3 

7,5 

4 

Ci.,vC.,  c.-st. 

2 

C.-st.,  C,  Ni.-C,  Ci. 

2 

33,4 

22,6 

10,2 

— 

2.4 

3,72 

5,0 

10,0 

0 

Ni.,Ni.-C.,C.,St.-C.,c. 

4 

C,  C.-st.,  St.,  Ci. 

3 

37,6 

31,9 

8,8 

10,2 

0.0 

3,40 

3,0 

3,3 

8 

C,  c.-st. 

8 

C,  C.-Ci.,  st. 

4 

38,7 

34,6 

9,6 

— 

0,0 

4,80 

5,0 

4,5 

8 

Ci.,  Ci.-St. 

9 

Ci.-St.,  c.-st. 

b 

40.3 

23,3 

10,0 

12,0 

0.0 

6,12 

4,5 

4,0 

8 

St.-C,  St.-Ci.,  Ci. 

10 

C,  Ci.-Sl. 

6 

39.0 

38,3 

9,0 

— 

0.0 

5.00 

4,0 

4,0 

10 

Ci.,  St. 

10 

c,  c.-st. 

7 

30,3 

32,1 

4,8 

6,0 

0.0 

4,00 

4,0 

3,0 

10 

— 

10 

— 

8 

3.j,2 

23.7 

_ 

2,4 

0,0 

2,08 

3,3 

2,3 

8 

Ci.-St.,  Ci. 

9 

St.-Ci.,  st.,  C.-St. 

9 

37.0 

33.7 

8,4 

— 

0.4 

1,30 

5,0 

4,0 

4 

C,  c.-st.,  C.-Ni. 

2 

c,  c.-st.,  St. 

10 

3.j.(J 

27,3 

-0,1 

6,0 

3,0 

0,76 

7,0 

7,5 

0 

Ene,  nev. 

4 

C,  c.-st.,  Ci. 

11 

.30.1 

21.4 

—  1,1 

— 

0,0 

0,88 

5,0 

6,0 

0 

Ene,  nev. 

5 

Ci.,  c.-st.,  c. 

li 

36,8 

33,1 

0,7 

— 

0,0 

1,40 

5,0 

5,5 

9 

C.-st. 

9 

C.-st.,  c. 

13 

30,7 

33,9 

—0,9 

— 

0,0 

1,80 

5,5 

7,5 

9 

Ci.-St.,  St ,  C.-st. 

8 

c,  c.-st.,  Ci. 

li 

— 

— 

10.2 

— 

3.0 

4,00 

10,0 

6,0 

0 

Ni. 

0 

Ni. 

13 

39,3 

— 

11,2 

— 

0.2 

2,30 

5,0 

5,0 

1 

C.-st.,  C.-Ni.,  Ni. 

2 

C.-Ni.,  C,  C.-Ci. 

10 

3o,0 

— 

11,0 

— 

0.2 

1,24 

10,0 

9,3 

7 

C.-st.,  C.-Ni.,  Ci.-St. 

2 

C,  c.-st,  C.-Ni.,  Ci. 

17 

3.j,3 

— 

12,0 

— 

12.0 

1,80 

9,5 

9,3 

1 

C,  C.-st.,  Ci.,  C.-Ni. 

3 

C,  c.-st.,  C.-Ni.,  Ci. 

18 

42.4 

38,9 

7,0 

— 

0.0 

2,40 

4,0 

8,0 

10 

St.-Ci. 

7 

c.-st.,  C. 

19 

29.1 

22,2 

1.2 

7,4 

11.0 

1,00 

9,5 

3,3 

1 

C.-Ci.,  Ci.,  C.-Ni.,  C. 

0 

Ni. 

20 

38,0 

26,4 

0,0 

— 

0,0 

3,10 

5,0 

5,0 

9 

C,  St.-Ci.,  Ci. 

8 

c,  c.-st. 

21 

38,3 

— 

— 

9,0 

0,0 

.1.12 

8,0 

9,0 

2 

Ci.,  St.-Ci.,  C.-st. 

3 

C.-Ni.,  C.-st.,  Ci. 

22 

33,3 

23,9 

2,3 

— 

0,0 

0,7.S 

8,0 

3,3 

2 

C.-st.,  C.-Ni.,  Ci. 

2 

C.-st.,  C.-Ni.,  C,  Ci. 

23 

36,0 

20,4 

1,8 

8,9 

12,3 

1.72 

9,0 

7,3 

1 

C.-St.,St.-Ci.Ni.-C..C. 

3 

C,  C.-Ni.,  C.-Ci. 

2t 

29,7 

— 

0,8 

— 

4,0 

3,10 

5,5 

8,5 

8 

C.-st.,  St.,  C.-Ni. 

3 

C.-Ni.,  Ci.,  C.-st. 

25 

36,7 

— 

— 

— 

0,0 

2,10 

5,0 

10,0 

1 

Ni.-C,  C,  Ni. 

0 

C,  C.-Ni.,  C.-st. 

26 

38,4 

27,7 

10,0 

— 

1,7 

1,80 

9,0 

9,3 

2 

C,  C.-Ni.,  C.-st. 

3 

C,  C.-st.,  C.-Ni. 

27 

39,3 

24.7 

4,0 

— 

0,0 

1,20 

5,5 

3,3 

8 

St.-Ci.,  Ci. 

3 

C.-st.,  C. 

28 

— 

23,3 

11,3 

— 

0.:! 

0,08 

7,5 

6,0 

0 

Nev. 

0 

Ene,  c. 

29 

32.2 

— 

3,8 

— 

0,0 

1,04 

9,0 

8,5 

0 

Ene. 

0 

St.-C,  C-Ni.,  c. 

30 

33,3 

24,8 

3,5 

3,3 

0,0 

2,12 

4,5 

0,0 

5 

Ci.-St.,  Ci.,  Ci.-C. 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

'•    • 

37,90 

30,74 

7,83 

3,48 

3,03 

3,23 

0,0 

0,8 

lledias  dis   ,  , 
dcfadas.j" 

30,32 

29,03 

3,83 

- 

- 

2,02 

0,83 

0,33 

3,7 

4,4 

(3.-.. 

33,73 

24,34 

3,71 

— 

— 

1,37 

7,10 

7,00 

2,9 

3,4 

Jlcdias  dn  nicz  .  .  . 

30,77 

2«,74 

0.'i7 

- 

-- 

2,30 

0,33 

0,47 

4,9 

4,3 

1'ros 

no  .ilmosip 

lerira 

Tn„|„., 

Ltura  .-1  soiiilua     Tom alMia  ,l:i  r,'iva 

iii.ix.' absoluta  700,0  cii 

01  ii  j 

0  iji 

18,4  1 

III    3 38,9  cm  18 

Kxlromas  do  mcz 

''3  » 

0,0 

..   11 -1,1    "    11 

vnr.  iiinv."  . .     |K,'J  .  . 

12.4. 

40,0 

LXVII 


QUADRO  COMPLEME.NTAK 

Serenidade  do  céu  c  nuvens 

'i  horas  da  tardu 

9 

lioias  da  noite 

ConliKuraçõcs 

ESTADO  GERAL  DO  TEMrO,  ETC. 

NOVKMBIiO 
.    1864 

r,r;iu3 
mcdios 

Couíigurações 

Gr,ius 
mcdios 

3 

C.,C.-St.,C.-Ni.,Ci. 

G 

St.-C,  St.,  Ci. 

Nub.,  hor.  enn.  de  in.;  eh.  à  1.30'  t. 

1 

7 

C,  C.-St.,  St. 

10 

— 

Ene.,  cli.  tni.  das  8  ,1s  9  m.;  t.  bast.  vunt.  de  t.  e  n. 

2 

8 

c.-si.,  c,  st. 

0 

Toid.,  c. 

Aig.  nu.;  t.  vent.;  ene.  i.  a. 

3 

9 

Ci.-Sl.,  c. 

9 

St. 

B.  t.;  V.  fr. 

4 

2 

C,  C.-St.,  Ci. 

3 

C.-St.,  C.,St.-Ci, 

1!.  t. ;  nnb.  pela  t.  e  n. 

3 

10 

C.-St. 

10 

St.  no  hor. 

M.  b.  t. 

0 

K» 

— 

10 

Ci.-St. 

Lim.;  t.  vent. 

7 

7 

Ci.,  C.-St.,  st. 

0 

C.-St.,  C,  3t. 

M.'°  enn.  de  m.;  ene.  á  n. 

8 

3 

2 

C.-St.,  C.,C.-Ni. 
Ni.,  C.-Ni.,  C.-St., 
C.-Ci. 

9 
9 

C,  St.-Ci. 
St.-C. 

Nub.  e  hor.  geralmente  enn.;  eh.  pela  madrugada  '. 

Nev.  int.  de  m.;  trov.  do  NO.,  eh.  e  sar.  das  3.20'  ás  4.30'  t. 

9 
10 

1 

C.-St.,C.-Ni.,C.-Ci. 

3 

St.-Ci.,  St,  Ci.,C. 

Nev.  int.  de  m. ;  eh.  á  1.30'  t. 

11 

8 

est.,  C,  Ci.-St. 

10 

Ci.-St. 

Hor.  enn.  de  m.;  b.  t. 

12 

7 

Ci.,  C,  C.-St. 

1 

Ci.,C.,  C.-St. 

Hor.  m.'°  enn.  de  m. ;  ha.  solar  pela  t.  c  lu.  ás  9  n. 

13 

1 

C.,C.-Ni.,C.-St.Ci. 

2 

Ci.,  St.-Ci.,  c. 

Told.,  eh.  mi.  das  7.30'  m.  até  ao  m.  d.;  v.  OSO.  fr. 

14 

5 

C,  C.-Ni. 

3 

C.-Ni.,  Ni.,  Ci.-St. 

Nub-,  chuv.  e  peq.  ag. 

13 

0 

Ni.,Ni.-C.,c. 

1 

C.-Ni.,  C.-St.,  a. 

Nub.,  vent.  e  de  ag.;  cer.  e  eh.  mi.  pela  t.  e  n. 

10 

1 

C.-St.,  C.-Ni.,  Ci. 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

Nub.,  ag.  e  eh.  mi.  por  inter. ;  ag.  for.  ás  8  n. 

17 

7 

Ci.-St.,  C. 

8 

Ci.-St. 

Hor.  enn.  de  m.;  nu.  disp.,  b.  t. 

18 

0 

Ni. 

4 

C.-Ni. 

Nub.  e  enn.  d'e  m.;  chuv.;  eh.  for.  e  salto  ao  NO.  ás  2.3o t. 

19 

1 

C,  C.-St. 

C.-St.,  C.-Ni.,  C, 
Ni. 

9 

2 

C,  St.-Ci. 

C-St.,  C.-Ni.,  st. 

Nu.  disp.;  alg.  t.  vent.  do  m.  d.  ás  3  t.,  chuv.  ás  8  m.  e  pela  t. 
Nub.  e  alg.  t.  enn.  de  m.;  chuv.  pela  t.  e  n. 

20 
21 

5 

C.-St.,  C,  Ci. 

7 

C.-St.,  st.,  Ci. 

Enn.  de  m.;  chuv.  por  inter.;  enn.  e  hu.  á  n. 

32 

0 

Ni.,  C.-Ni. 

0 

Ni.,  C.-NÍ. 

Nub.  e  alg.  t.  enn.,  chuv.;  eh.  mod.  ás  3  t.;  SO.  ri.  á  n. 

23 

1 

C.-Ni.,  Ci.,  St. 

0 

Ni. 

Geralmente  nub.  e  ag.  por  inter.;  told.  e  eh.  reg.  ás  9  n. 

24 

6 

C.-Ni.,  C.-St.,  C. 

1 

C.-St.,  C,  C.-Ni. 

Ch.  até  ás  2.40'  ni.;  v.  for.  e  ag.  por  inter. 

23 

7 

C.-St.,  C.-Ni.,  C. 

0 

Ene. 

Nub.,  ch.  mi.  e  chuv.  por  inter. 

20 

1 

C.-St.,  C. 

0 

Eiic,  c. 

M.'"  enn.  de  m.;  ene.  de  n.;  chuv.  ás  10.20'  n. 

27 

0 

C.-St.,  C,  c. 

0 

Ene. 

Nev.  int.  de  m.;  ene.  e  hu. 

28 

4 

C.-St.,  C,  Ci. 

10 

Ci.-St. 

Nev.  até  ás  10.30'  m.;  b.  t. 

29 

5 

Ci.-St.,  Ci.,  Ci-C. 

1 

C,  C.-St.,  Ci. 

Alg.  t.  nub.;  b.  t. 

30 

Chuva 

Agua 

Ventos  pre- 

6,1 

f),G 

Total  da  1.^  década.. 

SI.  inf. 

st.  snp. 

evaporada 

dominantes 

8,9  mil. 

8,7  mil. 

3't,78  mil. 

q.  NE. 

3,8 

4,1 

»      da  2.»      » 

24,9  » 

27,0  . 

20,24    .. 

qq.  SO.  e  NO. 

3,0 
4,3 

2.1 

4,3 

,.      da  3.»      » 

Total  do  mez 

20,1    .. 

24,3  » 

13,72    .. 

q.  NO. 

33,9  mil. 

00,0  mil. 

70,74  mil. 

qi[.NO.NK.eSO. 

Tenião  do 

vapor  almojpherico 

Dia.s  de  ch.  ou  chuv.  em  1.  2,  9,  10,  11,  li, 
Humidade  rdaUva           Evaporação          21,  22,  23,  2Í,  25,  20,  27  e  28. 

— — ~ — — -  Dias  mais  ou  menos  ventosos  em  2,  3,  4,  S,  (j 

00,0  em  10  e  30  . .  6,12  em    5      19, 20, 23,  24,  23  e  20. 

..a          7  ■  1  t      n  r«         ç>a  Nevoeiros  em  10,  11,  28  e  29. 

,-,,-   ..      7  a  1  t.  .  U,t)8    »    ^»  pj^g  ^^^jg  ^^  ,^g,jgg  ^^^   ^  g^  ^^  j2,  13,  18.  1 

13,  16, 17.  19,  20, 
,7,  14,  13.  10,17, 

9  21   22.  23  e  27. 

Extre 

[máxima..   13,23  em 

'"^S    mi,,,,,      _       .,  oo     „ 

17  ás    Sn 1 

7  d  1  t   .     .   . .  ; 

do  niezj   "  ' '     "'" 

ío 

(j 

4,8 í),44              Trovões  e  saraiva  em  10. 

'    Correníc.  sup.  SO. 

Lxvm 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

DECLIXAÇAO    O 

INGLIXAÇÃO  N 

1864 
DIAS 

Ontnbro 

— 

Novembro 

Dez(>mbro 

jservatorio 

— — - 

Outubro  Novembro  Dezembro 

Horas  do  observ.t  tório 

Horas  do  obsersatorio 

Horas  do  obsenatorio 

Horas  do  ol 

- 

Variações 
(liarias 

Variações 
diárias 

Variações 
diárias 

■ 

S  da  manhã 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

1 

21"   r,o 

21»   6',7 

5,7 

20"  59',8 

21»    7',7 

7',9 

21»    1.9 

21"    4,7 

2.8 

2 

0,0 

9.0 

9.0 

21»    1  .4 

6,6 

5,2 

0,8 

6  ,3 

5,7 

3 

0,2 

7,8 

7.6 

1  ,0 

8,8 

7,8 

1  .1 

5,5 

4,4 

4 

1.2 

6,i 

5,2 

1,2 

5,4 

4,2 

1.4 

5,3 

3,9 

õ 

0,3 

7,8 

7,5 

1,3 

5," 

4,4 

1,2 

4  .7 

3.3 

6    - 

0.2 

6,0 

5.8 

0,3 

5,1 

4,8 

2,4 

4,7 

2,3 

00°  H  ,90 

7 

1  .0 

6,3 

5,3 

20»  59  ,6 

7,5 

7.9 

0,6 

4.1 

3.5 

8 

20'  r.9 ,1 

10,0 

10.9 

21°    0,1 

4,6 

4.5 

0.9 

4,7 

3,8 

9 

21"    0,:t 

7,9 

7,6 

0,3 

4,9 

4,6 

1  .1 

4.0 

2.9 

00"  12  .jO 

to 

1  .2 

8,0 

6,8 

20"  59  ,4 

6,4 

7.0 

1  ,2 

2.8 

1,6 

II 

0,8 

5,8 

5,0 

21°    3  ,5 

12,7 

9,2 

3.5 

4  .0 

0.3 

2  ,2 

6.2 

4,0 

4,3 

6,8 

2.5 

4  ,4 

3,3 

-1,1 

13 

2  ,4 

7   3 

5,1 

3,7 

4,6 

0,9 

3,1 

3,9 

0.8 

11 

3,8 

7  .1 

3.3 

2,4 

4,9 

2,5 

0,8 

2,6 

1,8 

15 

4,6 

8,0 

3.4 

4,4 

8,0 

3,6 

4  .6 

1  ,3 

-3,3 

60"  11  ,97 

10 

4  ,0 

8,1 

4  ,1 

1  ,3 

4,8 

3,5 

2  .0 

3,8 

1.2 

00"  13  .03 

17 

2,9 

7,4 

4.5 

2.0 

5,2 

3,2 

1  .S 

4  .4 

2,6 

18 

0,4 

6,8 

6,4 

0,8 

5,2 

4,4 

0.7 

3.8 

3,1 

19 

0.3 

8,8 

8,5 

2.4 

6,3 

3,9 

0  .', 

3,3 

3,1 

20 

5  5 

8,0 

2,5 

3,0 

4,6 

1  ,6 

1 .1 

3,7 

2,6 

21 

2,7 

6,8 

1,1 

0  .7 

5,2 

4,5 

0.7 

3,8 

3.1 

2S 

0,9 

7,2 

6.3 

20"  39  ,9 

2,0 

2.7 

0,7 

23 

1,8 

6,6 

4,8 

21"    0,0 

3,8 

3,2 

1  .0 

4  .8 

3,8 

21 

1,2 

6,9 

5,7 

0,5 

4,3 

3,8 

1  .5 

2.3 

0,8 

25 

0,2 

6,8 

6,6 

20"  59  .5 

5,4 

5,9 

0,9 

1  .8 

0.9 

26 

0,1 

7,2 

7   1 

0,2 

4,4 

4,2 

0  .3 

2.3 

1,8 

00"  13  ,,W 

27 

1,6 

5,8 

4.2 

0,3 

4.9 

4,4 

1  .1 

2.3 

1,2 

00»  12  ,31 

28 

0,1 

5,8 

:>   7 

0,2 

4,2 

4,0 

0,1 

3.6 

3,5 

29 

0,1 

7,1 

1  ,0 

0.9 

4.8 

3.9 

0,7 

2,1 

1,4 

30 

20°  59  ,7 

6,1 

0,4 

0,1 

4,6 

4,5 

0,3 

31 

21°    0,3 

5,5 

5,0 

- 

- 

IHias  djs  l'. 

21"    0',43 

21»    7',59 

7'.14 

21»    0',44 

21»    6',27 

5',S3 

21»    l',2e 

21»    4',70 

3/,44 

2,69 

7,37 

4,68 

2,78 

6,31 

3,33 

2,3i) 

3,43 

1  ,13 

dKldlS.  .    3  > 

0,81 

6,33 

5,72 

0,30 

4,62 

4,27 

0,94 

2,86 

1  ,91 

Media  mensal 

21»    1  ,30 

21»    7,14 

5,84 

21»    1,22 

21°  3  ,77 

4,53 

21»    1,32 

21»  3,69 

2,17 

60»  11 ',82 

00°  12',63 

00»  12'. 46 

Media  mensal    21"  4', 22 

Media  mensal    21"  3'. '.9 

Media  mensal  21"  2',C0 

As  leituras  ás  8  horas  da  manhã  e  2  da  larJe  s3o  ded 

uzidas  do  registro  pholoijraphico  do  dcclinomelro 

Declinação 

Outubro                                                              Novembro 

Dezembro 

Imaiima 21»  I0',0em8 

ds2  l 91 

»12',7emll 
»59  4  >    10 

ás  21           

21»  6'  3 

em   2ás2t. 
.   28  .  8  m. 

•  8m.. 

2C 

.    8  m      ' 

....  21»  0,1 
6,4. 

(rariaçâo  maiima |n  ,0 

13,3 

Perturbações 

Dec 

linações  absolutas                                      | 

OuUibro    em :  8,  9,  10,  (3,  U,  13,  16,  18,  19.  20,  21,  22,  21 

c29 

Ontnbro 

Noícmhro  •     4,  7,  10,  II,  12.  13.  li,  l.i,  16,  19,  20  c  30  . . 
Deicmbro   •     8,  9,  10,  11,  12.  13,  It,  13,  16,  17,  21,  23,  23 

<^ii\\\V^\V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

Novembro  . 
Dezembro  . 

12  e  26 

22 

EPOCHA 
1864 

IXTENSIDAl 

")3 

5    MAGiS^ET 

TC  A 

Tempe- 
ratura 

Tempo 
riiedio 
de  uma 
oscilla- 
ção  O 

Ln^•. 
dos  senos 
de  u  c  ú 

I..Í-. 

LoK- 

V.ilons 

V.-ilorfs 

Intensidade  media 

da  coniponcnto 

borisontal 

Inlonsidado 
da  Torça  total 

praus 

de^. 

uni.lades 

unidades 

unidades 

nniilades 

inflozas 

de  U.iuss 

in«lez.-is 

de  liauss 

20«,3 

3",62622 

1.0 
1.3 

9.40O.'i2l4 
9  11U3999 

0.5297993 

9.I6,123.'Í3 
9.1632361 

0.702291 
0,702292 

4,82261 
4,82261 

4,82261 

2,22342 

9,70312 

4,47353 

l'.,.-, 

3  ,02976 

1.» 
1,3 

9  4592978 
9  1180024 

0.5288886 

9.1612327 
9.1612326 

O.699940 
0,699940 

4.82867 
4,82807 

{     *,8i867 

2,22022 

9,71913 

1,48107 

. 

IJ.s 

;i   ,6.3077 

1,0 
1.3 

9.(.'19i0llO 
9  lt8IIIIP8 

0.3271920 

9  inoso32 
9.irii)Nii',:! 

0.0982:10 

0,i;'.IS'229 

4.82102 
'..H210:i 

j     4,82162 

1 

2,22297 

9,70444 

4,47413 

(')  0  lonipo  mcdio  ilc  uma  03cill,içito  c  cDrreclo  da  marth 

do  chronomciro,  temperatura,  iorsõo,  arco,  e  acc,1o  Induclura  tcrrcslrc,  c 

deduzido  da  ii 

edia  de  12  series  de  100  oscillaçSes. 

0»  retulladiis  tio  reduzido»  i  Iimperalura  de.3°,3  (.31 

"  Karh.) 

niHlar  do  Uibson. 

Ai  obscnia{Oes  slo  teiU»  com  o  novo  magnotonictro  u 

- 

ELEMENTOS  MÉDIOS 


DO 


.Ajsrnsro  hns/Oieteoi^oxjOG-ico 


LXX 


PRESSÃO  ATMOSPflERICA  EM  MILLIMETROS 


AXNO  DE  1864 


Dezembro  de  1863 
Janeiro  de  186i  . 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho  

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono 

An  no 


MEDIAS    DEDUZIDAS    DO    BAROGRAPHO 


■1.^ 


761,38 
58,o6 
33,6  i 
49,38 
52,93 
52.77 
33,39 
33,07 
34,01 
33,99 
47,13 
34,76 

737,93 
731.70 
734,89 
732.63 
734,29 


9  a 


761,67 
38,33 
33,47 
49,11 
32,76 
32,62 
33,43 
34,94 
33,87 
53,83 
46,98 
54,72 


737,90 
731,30 
734.75 
732.31 
734.16 


3.' 


761,36 
38,31 
33,26 
48,86 
52.38 
32,47 
33,33 
34,86 
33,77 
33,70 
46,76 
54,64 


761,36 
38,41 
33,12 

48,81 
52,48 
32,38 
33,35 
54,83 
53,70 
55.63 
46,83 
54,60 


757.781  737,63 
731.30;  731,22 
734.66}  734.63 
752,37  j  752.33 
734.03 1  733.9f) 


761.29 
38,38 
33,10 
48,83 
32,49 
52.52 
33,46 
54,91 
33,77 
53,67 
46,96 
54,63 

737,39 
731,28 
734,C.x 
732.42 
734.00 


761,32 
38,43 
33,22 
48,93 
52.72 
52,72 
33,61 
53.03 
33,98 
53,83 
47,07 
54,71 


737,06 
731,46 
734.88 
732,34 
734,13 


761,49 
38,67 
53,50 
49,24 
52,93 
32,92 
33.84 
33.26 
34,24 
36,09 
47,33 
54,97 


737,89 
731,70 
733,11 

732.80 
734,37 


8.'' 


761,74 
39,01 
53,78 
49.43 
33,03 
53,03 
36,02 
33,40 
54,47 
56,33 
47,73 
53,03 


738,18 
731,83 
735,30 
733,04 
734.39 


9.^ 


761,97 
39.39 
34.02 
49.74 
53,23 
33,20 
36,10 
33,41 
54,36 
36.59 
47,92 
53,63 

738,40 
732,06 
753.36 
753,38 

754,81 


10.^ 


761,94 
59,33 
34,03 
49,84 
33,28 
33,23 
36,17 
35,46 
34,62 
56,66 
47,92 
53,79 

738.31 
732,12 
733,42 
733,46 

734,87 


11. 


761,88 
59,34 
54,07 
49,79 
53,13 
33.22 
56.14 
55,41 
54,60 
36,.32 
48,00 
33,72 

738,43 
732,03 
733,38 
733.41 

734,82 


Meio 
dia 


761.48 
38,82 
53,78 
49,57 
52.96 
32,97 
33,90 
33,25 
54,35 
36,17 
47,73 
35,11 


758,03 
751,83 
755.17 


761,02 
38.46 
53,34 
49,24 
52.85 
32.82 
33,70 
33,06 
34,20 
33,91 
47.42 
34,90 

737,61 
731,64 
734.99 
733.00!  732,74 
734,31  734,24 


760,68 
38,17 
52,94 
49,03 
52,62 
52,38 
33.63 
34.83 
33,91 
53.53 
47,23 
34,66 


737,26 
731,41 
734.80 
732,49 
733,90 


760,63 
38,13 
32,82 
48,83 
32,41 
32,34 
33,30 
34,73 
53,72 
33.28 
47,27 
54.70 


737,21 
731.20 
734,63 
732.42 
733.87 


'».'• 


760.80 
38,13' 
32,8 1| 
48,82: 
32.42' 
52,29 
53,45 
54,69 
53,66 
55,23 
47,28 
34,81 

737,23 
731,18 
734,60 
732,43 

733,87 


TEMPERATURA  EM  GRAUS  CE.NTESIMAES 


ANNO  DE  1864 


Dezembro  de  1863 
Janeiro  de  1864  . . 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

.Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


MEDIAS    DEDUZIDAS    DO    TIIERMOG  RADIIO 


1.^ 


8,33 
8,63 
9,24 
10,90 
12,78 
17,.38 
18,30 
19,03 
22,44 
18,66 
16,30 
12,38 


8,74 
13,69 
19,93 
13,83 
I4,.33 


7,93 
8,41 
9,00 
10,80 
12,33 
17,03 
17,96 
18,77 
22,07 
18,42 
16,10 
12,46 

8,43 
13,43 
19,60 
13,66 
14,29 


:j. 


7,46 
8,13 
8,78 
10,61 
12,34 
16,76 
17,73 
18,47 
21.84 
18,04 
13.94 
12,;jO 


8.12 
13,24 
19,33 
13,43 
14,03 


i.'' 


7,33 

7,87 
8,61 
10,48 
12,20 
16,31 
17,42 
18,31 
21,43 
17,88 
13,81 
12,10 


7,94 
13,06 
19,00 
13,20 
13.83 


.). 


7.34 
7,67 
8,43 
10,23 
12,08 
16,.30 
17,33 
18,07 
21,21 
17,74 
13.71 
11,79 


7,81 
12.88 
18,88 
13,08 
13,66 


(1.^ 


7,29 
7,46 
8,07 
10,13 
12,01 
16,37 
17,88 
18,40 
21,41 
17,60 
13,60 
11,63 


7,61 
12,91 
19,23 
14,95 
13.67 


7,17 

7,29 

7,98 

10.18 

12.57 

17,49 

-19,03 

19.33 

22,48 

18,26 

l.'i,68 

11,.36 


7,48 
13,41 
20,35 
13.17 
13,27 


8.^ 


7,15 
7,32 

8.17 
10.73 
13.33 
18,28 
19.84 
20,18 
23,44 
19,14 
16.16 
11,82 


7,53 
14,11 
21,23 
13,71 
14,63 


!).' 


7,61 
7,89 
9.16 
11,56 
14.14 
18.79 
20,77 
21,34 
24.16 
20,11 
16,66 
12,39 


;<,22 

14,83 
22,09 
16,39 
13.3S 


10.-^ 


8.49 
8.72 
10.02 
12,28 
14.84 
19,72 
21,91 
22,37 
23,41 
21.03 
17.23 
i:i,03 

9.0H 
13.61 
23.23 
17.12 
16,29 


\\. 


9,19 
9,34 
10,07 
12,91 
13.42 
20,46 
22  72 
23.08 
20.31 
22.0(i 
17.S7 
13,36 

9,73 
16,26 
24,04 
17,H3 
16,96 


Melo 
•lia 

10,10 
9,83 
11.16 
13.17 
16,00 
20,9S 
23, 13 
23,66 
2(i,S7 
22,72 
18,19 
13,93 

l(),:t(i 

16,72 
24,33 
18,29 
17.48 


11,00 
10,73 
11,80 
13,30 
16,40 
21,1(1 
23,32 
24,09 
27.36 
23,27 
18.36 
14.32 


11,18 
17,00 
24,99 
IS,63 
17.93 


;í. 


11,77 
11,26 
12,13 
13.71 
16.71 
21.28 
23,38 
2t.:i8 
28.07 
23.63 
18,38 
14,:íO 


11.72 
17,23 
23,34 
18,84 

18,2H 


12,30 
11,49 
12,17 
13,69 
16,87 
21,34 
23,72 
24.33 
28,39 
23.70 
18.48 
14,33 

11,99 
17.30 
23,33 
18.90 
18.43 


i. 


11.93 
11,45 
12,11 

13,70 

16.84 

21 

23,49 

24,16 

28,10 

23,46 

18.33 

14,33 


11,83 
17,26 
23,23 
18,71 
18,26 


LXXI 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLIMETROS 

MEDÍAè 

DEDUZIDAS    DO    BAROGllAPHO 

^ 

s 

Dala 

Dala 

2 

da  nia.viaia 

Dia 

da  miiiima 

Dia 

ANNO  DE  lS(i4 

5.^ 

G.^ 

7.'^ 

8.'^ 

9.^ 

10.'^ 

■n.' 

Meia 
noite 

Medias 

.Mavinia 
media 

Miiiima 
media 

Variação 
media 

700,Ko 

761,02 

761,37 

761,26 

761,40 

761.42 

761,42 

761.33 

761.33 

762,37 

760,23 

2..32 

766,1 

733,2 

11 

20 

Dozoiíiln-o  de  18(53.  • 

f)H,2:l 

58,40 

38.61 

38,78 

38,95 

58,93 

58,94 

38,78 

58.67 

60.04 

37.43 

2,61 

63,9 

43,1 

24 

9 

.Janeiro  de  18(')1. 

52,'.I2 

53,10 

53,27 

53,41 

53,49 

33,50 

33.47 

53,41 

33.39 

33.09 

51,71 

3,38 

63,1 

38.() 

3 

2:; 

Fevereiro. 

'kSM 

49,09 

49,34 

49,61 

49,76 

49,8(1 

49.83 

49,73 

49,32 

31,74 

47,19 

4,33 

62,0 

29.4 

13 

19 

Março. 

3"2.4() 

52,53 

32,67 

53,02 

53,20 

53.23 

53.2(i 

53,16 

32.83 

34,20 

51.72 

2,48 

60,3 

45,8 

1 

13 

Abril. 

o2,ãi) 

52,39 

52,31 

32,64 

32,96 

33,01 

52,94 

32,74 

32.7.3 

53,99 

51.41 

2,38 

39,7 

44,3 

2 

8 

Maio. 

o3.3o 

33,41 

33,54 

33.73 

56,02 

36,13 

56.13 

36,01 

33,73 

57,08 

54,52 

2.36 

62.4 

47,5 

9 

1 

Junho. 

oi,62 

54,66 

54,79 

33,02 

53,34 

55,39 

55.38 

35,28 

35,07 

33,99 

34,18 

1.81 

59,9 

51,7 

17 

2 

Julho. 

5:!,()3 

33,63 

34.12 

34,16 

54,39 

54,38 

54.36 

54,23 

54,08 

33.20 

32,93 

2,23 

38.3 

46,1 

31 

22 

Agosto. 

33,27 

33.34 

35.33 

53,86 

30,01 

55,97 

55.89 

33,79 

53,86 

37,06 

34.64 

2,42 

60,9 

46.7 

19 

16 

Setembro. 

47,2i 

47,33 

47,49 

47.54 

47,68 

47,63 

47,50 

47,33 

47.40 

49.52 

44.88 

4.64 

55,3 

30,7 

11 

26 

Outubro. 

oi,8i 

55,03 

33.11 

55,25 

55,38 

33,41 

33.33 

53,29 

53.06 

56.61 

53.38 

3.23 

66,0 

47.8 

21 

23 

Novembro. 

737,33 

757,51 

737,75 

737,82 

757,95 

737,96 

757.94 

737.84 

757.80 

759,23 

756,46 

2.77 

766.1 

7.38,6 

Dez.  11 

Fev.  23 

Inverno. 

731,23 

751,34 

731.51 

731,70 

751,97 

732,02 

752.01 

731.88 

731,03 

753.31 

750,10 

.3,21 

762.0 

729.1 

Marco  13 

Março  19 

Primavera. 

731.33 

734,57 

734,82 

754,97 

735,25 

753,30 

753.29 

733,17 

754,96 

756,09 

753.88 

2,21 

762.4 

746.1 

Jun.  9 

Ag.  22 

Eslio. 

732,43 

752.37 

732.72 

732,88 

753,02 

753,01 

732.91 

732,80 

732.77 

754.40 

750.97 

3,43 

766.0 

7.30.7 

Nov.  21 

Out.  26 

Outono. 

733,8',) 

733,99 

754,20 

734,11 

734.53 

754,.38 

734.34 

734.42 

731.29 

753.75 

752.83 

2.90 

766,1 

729,4 

Dez.  11 

Março  19 

Anno. 

TEMPERATl 

IRA  I 

M  GI 

{AUS  CE.NTES1MAES 

M 

EDI. 

.VS    1 

DED 

UZI] 

3AS  DO  th: 

ERM 

OGB 

lAPHO 

i 

2 

Ê 

Data 
da  máxima 

Dia 

Dala 
da  minima 

Dia 

ANNO  DE  1864 

i).^ 

C.= 

7.^ 

S.^' 

9.^ 

40." 

■11.=' 

Meia 
iioilc 

Medias 

.Ma  \  ima 
media 

Mínima 
media 

Variarão 
media 

11,36 

11,03 

10,70 

10,39 

10,22 

9,71 

9.09 

8.70 

0,32 

13,33 

5,90 

7,44 

18,6 

-0,5 

4 

28 

Dezembro  de  1863.» 

11,03 

10.66 

10,32 

10.10 

9.84 

9.31 

9,10 

8,78 

9.29 

12.05 

6,62 

3.44 

13,3 

2  2 

16 

3 

Janeiro  de  1864. 

11.80 

11,18 

10,82 

10.31 

10.27 

10.00 

9,81 

9.54 

10,06 

12.79 

7.23 

5,54 

17,0 

1,2 

14 

22 

Fevereiro. 

13,49 

12.82 

12,25 

11,90 

11,77 

11.33 

11,32 

11.11 

11.86 

14.51 

9.32 

4,99 

18.4 

6,0 

16 

27 

Março. 

1(5,39 

13.33 

14,52 

14,13 

1.3.90 

13.62 

1.3.29 

13.09 

14.24 

17.57 

11,53 

6,04 

24.2 

8,3 

7 

2 

Abril. 

20.99 

20.30 

19,19 

18.69 

18.54 

18.27 

17.97 

17,71 

18.87 

22.67 

15.83 

6.83 

28.8 

11.3 

20 

12 

Maio. 

23,18 

22.49 

21,38 

20.40 

20.06 

19.46 

19.11 

18.75 

20.34 

21.81 

16.97 

7.84 

32,7 

13.5 

19 

13 

Junlio. 

23.32 

22.06 

21.31 

20.33 

20.31 

20.03 

19.80 

19,43 

21.10 

23,47 

17.71 

7.76 

3.3.7 

15,3 

30 

7 

Julho. 

27,27 

26,11 

24.39 

23.97 

23,72 

23.33 

23.00 

22.62 

24.41 

29.33 

20.69 

8,66 

37.4 

17.9 

11 

29 

Agosto. 

22.63 

21,.36 

20.22 

19.78 

19,40 

19.18 

18.93 

18.79 

20.26 

24,66 

16.88 

7,78 

33,7 

13,9 

0 

19e20 

Setembro. 

17,90 

17.38 

17,01 

16.84 

16,72 

10.48 

16,30 

1().18 

16,90 

19,53 

1 4.(53 

4.88 

23.6 

10.8 

11 

26 

Outubro. 

13,72 

13,31 

13,38 

13,22 

13,03 

12,97 

12,81 

12.38 

13.00 

15.17 

11,06 

4,11 

18,4 

(i.O 

5 

11 

Novembro. 

11.40 

10,96 

10,61 

10.33 

10.11 

9,74 

9.33 

9.01 

9.36 

12.72 

6.39 

(5.13 

18.6 

-0.5 

Dez.  4 

Dez.  28 

Inverno. 

17.02 

16.22 

13.32 

14,91 

14,74 

14,47 

■  14.19 

13.97 

14.99 

18,23 

12..30 

3,93 

28.8 

6.0 

Março  20 

Março  27 

Primavera. 

24,66 

23,73 

22.49 

21,63 

21,36 

20,93 

20.64 

20,27 

22.02 

26.54 

18.46 

8.08 

37,4 

13.3 

Ag.  11 

Junho  13 

Eslio. 

18,09 

17,42 

16.87 

16.61 

16,39 

16.21 

16,02 

,13.83 

16,72 

19,79 

14.20 

3.39 

33,7 

6,0 

Sct.  6 

Xov.  11 

Outono. 

17,79 

17.08 

16.32 

13.87 

13.63 

15,34 

15.03 

11.77 

1.5.82 

19.32 

12.88 

6.44 

37.4 

-  0.3 

Ag.  1! 

I>ez.  28 

Anno. 

LXXII 


TENSÃO  DO  VAPOR  ATMOSPHERICO  EM  MILLIMETROS 

AXNO  DE  1864 

1." 

MEDIAS 

2. a 

3.^ 

l^ 

3.^ 

6.=' 

7.^ 

8.^ 

9.^ 

10.^ 

11.'" 

Meio 
dia 

1.' 

2.'^ 

Dezembro  de  1863  .. . 
Janeiro  de  1864 

6,36 
6,'J2 
6,89 
7,84 
8,93 
10.44 
10.88 
11.82 
12.08 
11.43 
11.71 

9,i:í 

6,72 
9,07 
11. 'iO 
10.76 

'.i.:;4 

6,36 
6,87 
6,94 
7,87 
8,89 
10.50 
11,04 
11,92 
12,13 
11,63 
11. :« 
9,l.j 

6,72 
9,09 
11,70 
10.79 
9.o7 

6,37 
6,77 
6,87 
7,81 
8,91 
10,48 
10.97 
12.02 
12.13 
11,59 
11,65 
9,01 

6,67 
9,07 
11,71 
10,76 
9.55 

6,34 
'6.70 
6.82 
7.83 
8.93 
10,45 
10.95 
11.93 
12.30 
11,39 
11..-Í0 
8.92 

V>M 
9,08 
11.73 
10.60 
9.51 

6,32 
6,68 
6,72 
7,73 
8,93 
10,62 
10,98 
12,12 
12.16 
11.38 
11,41 
8.80 

6.57 
9.10 
11.75 
10,55 

9.Í9 

6,27 
6,68 
6,61 
7,72 
8,98 
10,90 
11,18 
12,30 
12.08 
11.29 
11,34 
8,80 

6,52 
9.20 
11,83 
10,48 
9.51 

6.26 
6,38 
6,63 
7,74 
9,17 
11,17 
11, .33 
12,41 
12,43 
11.48 
11.27 
8,76 

6,19 
9,36 
12,06 
10,50 

9.60 

6,34 
6,39 
6,69 
7,96 
9,41 
11,02 
11.20 
12,51 
12,32 
11,52 
11.48 
8,88 

6,54 
9,46 
12,01 
10,63 

9,()0 

6,34 
6,71 
6,79 
8,19 
9,41 
11,03 
11,01 
12.20 
12,19 
11,36 
11,43 
8,97 

6.68 
9,34 
11,80 
10,65 
9,67 

6.60 
6.83 
6,83 
8,09 
9,29 
10,86 
10.93 
11,99 
11.99 
11,59 
11, .36 
9.20 

0,75 
9,41 
11.64 
10,72 
9.63 

6,63 
6,96 
6,83 
8,10 
9.21 
10,79 
10,69 
11,93 
11,92 
11,21 
11.31 
9,18 

6,82 
9,37 
11,32 
10,37 
9.50 

6,66 
7,03 
6,81 
8,18 
9,46 
10,79 
10,82 
11,73 
11,46 
10,93 
11,47 
9,32 

6,83 
9,48 
11,34 
10,38 
9,30 

6,66 
7,04 
6,83 
8,06 
9,32 
10,47 
10,61 
11,36 
11,47 
10,81 
11.48 
9.20 

6.84 
9.28 
11,21 
10,50 
9,46 

6,71 
6,91 
6,66 
7,83 
9,23 
10,29 
10,53 
11,47 
11,39 
10,32 
11,25 
9.30 

6,70 
9,13 
11,13 

10,38 
9,33 

Abril 

Julho 

Estio 

Anno 

IIUMIL 

)ADE 

[lELAl 

IVA,  1 

•.STAD 

()  Di<: 

SATUl 

^AÇÃC 

»=Í00 

AN  NO  DE  1864 

l."" 

] 

VIED] 

AS 

2.^ 

3.^ 

i.' 

5.' 

c.^ 

7.'' 

S.'' 

9.» 

•10.^ 

11." 

Meio 
dia 

1.' 

2.''' 

01.35 
08.08 
00.47 
07.44 
06.28 
55,91 
30,34 
52.04 
43,45 
49,75 
71.87 
75.3:; 

(;:i,:;o 

03.21 
48,68 
65.66 
(•)0.26 

Dezembro  de  186U  •.. 
Janeiro  de  1864 

72,32 
81,06 
7i),7.") 
79,61 
81,(X» 
71,23 
70,97 
73,:J4 
62,70 
71,9j 
83,84 
83,71 

7r,.:tK 

77,28 
60,07 
79.83 
7:i.<i4 

74.29 
81,62 
77.43 
80,o7 
82,28 
73,02 
73,(X) 
74,99 
64.:íO 
73,71 
83,91 
84,04 

77.78 
78,62 
70.76 

8o,;;:í 

76,93 

77,97 
82,02 
77,78 
80,89 
83,35 
73,77 
73,36 
76,92 
65,32 
75,37 
85,33 
84,07 

7'.i.2(i 
79,34 
71,87 
81,59 
78,01 

78.97 
S2.27 
77,92 
81,55 
84,06 
74,70 
74.71 
77.31 
(Í7.32 
74,89 
84.7.3 
h:i.73 

79,72 
80.10 
7.3.11 
81,12 
78,51 

78.70 
83.13 
77,(i8 
81,75 
84,67 
76,69 
75.22 
78,91 
67.31 
75,38 
84.57 
85,08 

79.84 
81.04 
7.3,81 
81.68 
79,09 

78.41 
84.28 
78,14 
81,92 
85,51 
77,27 
74,32 
78.45 
66.35 
75.61 
84,34 
85,30 

80.28 
81,. 57 
73,04 
81,75 
79,16 

78.96 
83.91 
78,28 
82.03 
84,02 
74.80 
69.90 
73.84 
63.94 
73.85 
83,76 
85.15 

80.:t8 
80,28 
69,23 
80,92 
77,70 

80.24 
84,06 
78.17 
81, .57 
82,16 
70,24 
65.47 
70,32 
59,83 
70,23 
82,57 
84,80 

80.82 
77,99 
65,21 
79,20 
75,81 

79,47 
82.46 
74,37 
79.07 
78,42 
()8,20 
60,98 
65.23 
37,06 
60.75 
80.05 

82,:ío 

7S,77 
75,43 
61.09 
76,45 
72,93 

76,21 
79,48 
70,70 
75,10 
74,03 
63,65 
3(i,39 
60,13 
52,.34 
02,90 
7C),90 
81,51 

75, 'lO 
71,15 
56,35 
73.78 
69,19 

73,02 
77,33 
68,21 
72.01 
71,74 
()(l.03 
33,13 
.  57.51 
49,44 
57.24 
73.72 

78.'.IO 

7.3.05 
08,33 

.53.;io 

09,95 
66.17 

69,32 
76,27 
63,84 
72,40 
70,97 
59,14 
53,01 
55.07 
46,48 
54,.30 
73,31 
77.92 

70,51 
67.50 
51,52 
68.51 
()4,52 

04.28 
72,30 
()3,14 
70,00 
68,23 
57,27 
51,39 
53,13 
44.92 
51.94 
72.88 
75,20 

00,."i'.i 
05.19 
49.88 
()0.69 
62,09 

Abril 

Julho 

Agosto 

Primavera 

Esliii 

*   Valorf4  (Ifflii^l.M  prl.1 
dcicnihro  de  l>VH. 

confrootaç 

to  d.iii  nird 

ai  da»  cilis 

priaçr.oj  dl 

icla»,  fiii.T 

.-is  9  horai 

da  manhil, 

moio  dia,  3 

da  lardo  o 

)  da  noilo,  c 

int  as  mo( 

ias  da»  va 

r,,Kr..-l,n 

rarias  (!,■ 

LXXIU 


TENSÃO  DO  A  APOR  ATMOSPIIERICO  EM  MILLIMETROS 

MEDIAS 

ANNO  DE  1864 

3.» 

-S.'-* 

0.'^ 

6.' 

7.^ 

8." 

9.' 

10.' 

11.^ 

Miia 
noite 

Medias 

Máxima 
media 

Miiiinia 
media 

Variação 
media 

(),7o 

6,67 

6,61 

6,34 

6.38 

6.23 

6.43 

6.23 

6,32 

6,44 

6.46 

7,68 

3,76 

1.92 

Dezembro  de  1863.  • 

6.0G 

7.08 

7,11 

7.16 

7.13 

7,08 

7,14 

7.11 

7.01 

6.92 

6,92 

7,93 

5,87 

2,08 

Janeiro  de  1864. 

6,70 

6,71 

6,82 

6,93 

7.03 

7,17 

7,16 

7,18 

7,09 

7,01 

6.87 

8,00 

5,66 

2,34 

Fevereiro. 

7,92 

7,99 

8,17 

8,13 

8.08 

7.99 

7,93 

7.88 

7.87 

7.78 

7.93 

8,94 

6.83 

2.11 

Março. 

9,33 

9,48 

9,33 

9,49 

9,20 

9.18 

9,11 

9.06 

9,00 

8,97 

9,19 

10,:í7 

7.96 

2.41 

Abril. 

10,76 

10,86 

10,79 

10,90 

10,71 

10,36 

10,63 

10.(i4 

10.64 

10,71 

10,71 

12,32 

9.13 

3,19 

Maio. 

10,o7 

10,30 

10,31 

10.41 

10,33 

10,24 

10.40 

10.36 

10.33 

10,72 

10.73 

12,-32 

9.13 

3,39 

Junho. 

11,47 

11.34 

11.40 

11, .36 

11.22 

11,23 

11. .33 

11,58 

11,68 

11,70 

11.77 

13,21 

10,24 

2,97 

Julho. 

11.30 

11,13 

11.16 

11.24 

11.07 

11,10 

11. .32 

11.49 

11,68 

11,86 

11.73 

1.Í.94 

9.33 

4.60 

Agosto. 

10,.j:i 

10,49 

10.81 

11.04 

11.14 

11. .38 

11.30 

11.39 

11,49 

11,43 

11,22 

13,09 

9.41 

3.68 

Setembro. 

11. i2 

11,34 

11,42 

11.30 

11.43 

11,41 

11,60 

11,42 

11,41 

11,31 

ll,4'i 

13.02 

9.79 

3.23 

Outubro. 

9,36 

9.42 

9.33 

9,41 

9,27 

9..30 

9.26 

9,13 

9,18 

9.03 

9,13 

10.41 

7.93 

2.46 

Novembro. 

6,8t) 

6,82 

6.83 

6,88 

6.83 

6.83 

6.92 

6,81 

6,81 

6,79 

6,79 

7.88 

3.76 

2.12 

Inverno. 

9,31 

9,44 

9.30 

9.31 

9.33 

9.24 

9.23 

9,19 

9.17 

9,13 

9,28 

10,34 

7,97 

2,37 

Primavera. 

11.11 

10.99 

11.02 

11.00 

10.87 

10.86 

11.08 

11,21 

11. .30 

11,43 

11,42 

13,22 

9.37 

3,63 

Estio. 

10.44 

10,42 

10.33 

10.38 

10,61 

10,70 

10,79 

10,63 

10,69 

10,66 

10,60 

12.17 

9,03 

3,12 

Outono. 

9,42 

9.42 

9.47 

9.49 

9.42 

9,41 

9.39 

9,46 

9.49 

9,31 

9,31 

10,93 

8,09 

2.86 

Anno. 

IIUMI 

DADE 

RELA 

TIVA, 

ESTA] 

30  DE 

SATURAÇÃ 

0='IOO 

ME 

DIAS 

5 

ANXO  DE  18G4 

3.^ 

•i.^ 

0.'^ 

6.^ 

7.^ 

8." 

68,00 

10." 

11." 

Meia 
noite 

Media.s 

Máxima 
media 

.Minima 
media 

Variação 
media 

61.30 

61,72 

62.46 

62.98 

63,64 

63,61 

68,40 

69,38 

71,51 

70,84 

87,35 

56,93 

30,62 

Dezembro  de  1863.  • 

68,37 

69.74 

71.89 

73,89 

74,98 

73,43 

77.41 

78,63 

79,62 

80,20 

77,88 

89,23 

64.00 

25,23 

Janeiro  de  1864. 

60.98 

61,88 

63.86 

67,37 

70.41 

73,01 

73.82 

73,28 

73,08 

73.60 

71,72 

83,91 

53,39 

30,52 

Fevereiro. 

68,29 

69,19 

71.'i8 

74,04 

73.93 

76,76 

76.72 

77,26 

78,01 

78.16 

76,38 

87,37 

62.64 

24,73 

Março. 

66.3:) 

67,13 

68.31 

72.34 

73.04 

76,63 

77,26 

78,28 

79,07 

79,84 

76,39 

88.63 

61,76 

26,87 

Abril.      ■ 

38,28 

39,33 

39,!10 

62.83 

63.69 

66,76 

67,74 

68,71 

69,92 

71,14 

66,93 

84,34 

51,00 

33,34 

Maio. 

30,60 

30,81 

31.88 

33.43 

36,47 

39.37 

61.78 

64,71 

66,06 

68,38 

61.93 

79,91 

43,76 

34,15 

Junho. 

31,38 

32,41 

34.73 

57,31 

60,83 

64.13 

66.73 

68.27 

69,86 

71,33 

63.18 

81.07 

48,58 

32,49 

Julho. 

42,49 

42.40 

44.38 

47,98 

31.34 

33.-33 

33,26 

37,17 

59,16 

61.13 

53,23 

73.33 

38,25 

35.08 

Agosto. 

49,86 

30.44 

33,98 

39,16 

64,14 

67,16 

69,34 

69,66 

71,13 

71,48 

64,98 

81,41 

46,79 

34.62 

Setembro. 

72,32 

72.87 

73.27 

77.03 

79.39 

79.76 

81,44 

81.33 

82,21 

83,30 

79.44 

90.83 

63,93 

24.90 

Outubro. 

73,61 

77.11 

79,28 

81.13 

80.42 

81,67 

82,18 

81,44 

82.94 

82.33 

81. .32 

92,23 

69,34 

22,71 

Novembro. 

63,62 

64,43 

66.07 

68,13 

6'.l.G8 

71.36 

73,26 

74.11 

74.09 

75,77 

73.'i8 

87,-36 

-38.77 

28,79 

Inverno. 

64.31 

63.22 

66.63 

69,81 

72.22 

73.38 

73.91 

74,73 

73,67 

76,38 

73.31 

86.78 

38.47 

28.31 

Primavera. 

48.16 

48,34 

30,40 

32.91 

36,28 

39,02 

61,26 

63,38 

63,03 

66,98 

60.79 

78,10 

44,20 

33,90 

Estio. 

63,93 

66,81 

69,31 

72,43 

74,63 

76.20 

77.63 

77,48 

78,76 

79,11 

73.23 

88,16 

60,73 

27,41 

Outono. 

60,30 

61,23 

63,13 

63.83 

68.21 

69.99 

71. .32 

72.43 

73.34 

74,-33 

70,71 

8.1.13 

33.33 

29.60 

Anno. 

LXXIV 


« 

VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETROS 

AXSO  DE  186i 

MEDIAS 

i.^ 

2.a 

3.^ 

i.^ 

ij.^ 

C.^* 

7.* 

8.^ 

9.-' 

•lO.'^ 

M 

a 

Meio 
dia 

•l.-' 

2.^ 

Dezembro  de  1863  . . . 

Janeiro  de  1864 

Fevereiro 

13.9 
15.7 
lo.6 
18.7 
1  :!..•) 
11.1' 
10.3 
ll.'t 
13.3 
16.'.) 
10..'i 

i:;.'i 
i;í.i 

11.4 
14.7 

i(;.3 
i:í.i 

13.3 
lo/l 
lo.O 
18.0 
13.3 
10.1 
16.2 
13.7 
11.0 
13.3 
17.3 
13.6 

14.6 
13.8 
13.8 
14.7 
14.2 

13,.j 
16.7 
15.6 
19,3 
12.8 
10,2 
16.9 
I3..-Í 
11.1 
14.4 
17.6 
14.2 

15,3 
14.2 
13,8 
15.4 
14.7 

13.7 
16.3 
16.0 
18,3 
13,5 
8,6 
16.8 
14.1 
11. '.1 
l.-i.l 
17.0 
I4..S 

i:..3 

13.5 
14.3 
I5.H 
14.7 

15.1 

17.2 
10.7 
19,0 
13,2 

8,7 
15,3 

13.0 
11.3 

15.3 
17.9 
14.8 

10.3 
13,6 
13,2 
16,0 
14.8 

13,5 

17.8 
17.1 
18,4 

11,0 

-8,7 
15.3 

12.0 
10.0 
10.9 
17.7 
10,0 

10.8 
12,8 
12,6 
16,9 

14.8 

13,7 

17.4 
17,3 
17.8 
11.3 
9,9 
16.4 
12.0 
11.1 
17.7 
17.4 
16.7 

10,8 
13,0 
13,4 
17.3 
15.1 

15.7 
18,6 
17,8 
19.6 
13.0 
11.3 
19,5 
13.8 
11.6 
19,8 
18.5 
10,9 

17.4 
14,6 
15.0 
18,4 
16.3 

15.7 
18.5 
19,1 
21,2 
14.3 
13.5 
19.7 
15.4 
12.9 
20.0 
19.3 
18.2 

17.8 
10.3 
10.0 
19,2 
17.3 

16,8 
20.1 
21.7 
24.3 
14.2 
14.8 
20.3 
17.5 
13.5 
20.2 
20.1 
20.8 

19.5 
17.8 
17.1 
20.4 

18.7 

17.6 
20.2 
23.3 
25.9 

16.3 
20.0 
23.4 
27.0 
1.5.1 
15.0 
21.4 
21,3 
16.2 
19,1 
24.6 
21,2 

19.9 
19.0 
19.6 
21,6 
20.5 

15.8 
19.0 
25,2 
28,1 
15.9 
17,6 
23,7 
24,3 
17,6 
21,1 
25,4 
24.0 

20.2 
20,5 
21.9 
23,3 
21.5 

15.3 
18.9 
24.9 
27.1 
10.5 
18.5 
23,2 
24.5 
19.1 
22.1 
23.2 
22.0 

19.7 
20.7 
22,3 
22,4 
21,3 

Abril 

1.5.3 
14.9 
20.9 
19.5 
14.6 
19.4 
22.5 
22.0 

20.4 
18,7 
18.3  . 
21.3 
1'.>.7 

Julho 

Estio 

FREQUÊNCIA 

DO  VENTO  DEDU. 

?IDA  DO  ANEMOG 

RAPHO 

AXXO  DE  18(M 

\. 

.\:\E. 

XE. 

ENE. 

E. 

9 
S 
5 
4 
7 
4 

" 
0 
4 

0 
4 

22 

i:í 

4 
15 

:;o 

ESE. 

1 
2 
3 
6 
18 

:i 
1 

4 

11 

12 

1 

6 

27 

7 

24 

04 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

0 
23 
32 
3H 
311 
43 
10 

0 
23 
28 
."iO 
15 

120 
45 

119 
.3 19 

so. 

9 
2 

40 
00 
20 
'i") 
20 
;i 
12 
111 
51 
32 

51 
137 

'il 
102 
3.11 

oso. 

0. 

o.\o. 
1 

4 

19 
10 
17 
10 

5 
21 
17 
12 
11 
20 

'1.3 
43 
4.3 

i;i3 

\0. 

\N0. 

.32 
3S 
27 
21 
51 
47 
135 
S9 
.S3 
42 

n; 

'i.3 

97 
1111 
307 
101 

(;24 

.| 

tI5 

Dozembro  de  186:{... 
Janeiro  de  1861 

120 

'0(1 
72 
'.14 
'X'í 
40 
'.13 

104 
Gi 

118 
20 

ti") 

261 
22'.l 
2.'i8 
l'.»3 
'.14 1 

84 
'    HO 
31 
17 
lá 
23 
11 
28 
22 
48 
21 
Wi 

I!I;í 
61 

ii;í 

'i23 

70 
84 
44 
21 
13 
24 
14 
4 

10 
II 

3;; 

37 

!'.'K 
."(K 

34 

83 
373 

6 
12 

4 
13 

2 
18 

8 

4 
17 
14 
14 
II 

22 
3.3 
29 
39 
123 

0 
0 
3 
7 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
4 
0 

3 

9 

3 

6 

21 

0 
1 

4 
4 
3 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
1 

10 

2 

3 

20 

1 

20 

.3 

13 

10 

32 

0 

4 

0 

13 

61 

17 

24 
55 
10 
91 
IKO 

13 

20 
40 
30 
18 
10 
34 

10 

20 

li; 

30 
Híi 

105 
.52 

2H. 

2 

1 
15 

4 
14 

1 
13 
10 

0 
13 
13 

IK 

24 
.32 
1)9 

17 

21 
24 
9 
31 
33 
29 
40 
43 

li; 

23 
4  7 

(;2 

7.3 
118 

86 
339 

1 

0 
>■) 

0 
.3 
1 
•■2 

'i 

2 

K 
.5 
7 

(; 
21 ; 

0 
.3 
2 
0 
0 

(i 

1 

1 
1 

0 

(; 
(; 

2 

IT) 

Aliril 

Maio 

Jnllio       

Noveiiiliro 

Primavera 

i;siio 

'1 

LXXV 


VELOCIDADE  DO  VENTO  EM  KILOMETKOS 

MEDIAS 

ANNO  DE  18G4 

3." 

1 

;>.'^ 

C' 

/.'•' 

8." 

16.3 

10.^' 

11.^ 

Miia 
uoitc 

Medias 

Máxima 

Da  la 
da  máxima 

ifi.y 

13.0 

12,8 

14,0 

13,6 

,14,8 

14,8 

13,0 

14,6 

15,1 

47 

19 

Dezembro  de  1803. 

lH„j 

17.3 

13.8 

13.1 

13,3 

13.7 

13,4 

15,4 

13,1 

16,2 

17,2 

58 

7 

Janeiro  de  1864. 

27,0 

25.3 

23,0 

20,8 

19,3 

18,4 

10.0 

18,0 

16,0 

13,9 

19,7 

48 

25 

Fevereiro. 

28,7 

28.0 

26,8 

23,7 

22,8 

21,7 

21.3 

20,1 

21,3 

22,2 

22,6 

63 

7 

Março. 

18.2 

18.7 

19.3 

20.3 

19,3 

18,0 

17.0 

17,1 

13,8 

13.0 

15,6 

40 

10 

Abril. 

20.2 

21.2 

20.0 

19.2 

18,4 

13.8 

13.6 

13,6 

11,9 

11.7 

14,2 

40 

6 

Maio. 

2(i.2 

27,7 

27,3 

28.3 

27,0  " 

23,1 

23.3 

20.8 

18,2 

17.2 

21,1 

00 

23 

Juiilio. 

2(i.() 

28,3 

30.2 

20.7 

29,0 

20,4 

24,3 

21,8 

19,0 

I6,() 

20,1 

38 

29 

Julbo. 

21.1 

22,7 

23,1 

23.3 

24.4 

22,8 

21.7 

18,0 

14,3 

14,4 

16,3 

30 

22 

Agosto. 

2:í.2 

20,7 

28,1 

28.3 

2(i,3 

23,0 

23,0 

21,3 

19,7 

18,3 

20,7 

65 

12 

Selomjjro. 

22.0 

20.6 

19.8 

16.3 

13.8 

13.6 

13,3 

15,3 

13,0 

16,2 

.18,7 

75 

22 

Oululiro. 

22.3 

18.7 

17.1 

13,8 

10,0 

13,1 

15,9 

13,0 

13,1 

15,5 

17,4 

52 

23 

Novembro. 

20.8 

10.3 

17.4 

16.0 

10.7 

16.3 

16,9 

10,1 

13,1 

15,3 

17,3 

58 

Jan.  7 

Inverno. 

22. 'i 

22,0 

22.1 

21.7 

20,2 

18.3 

18,3 

16,9 

16,3 

16,3 

17,4 

63 

Março  7 

Primavera. 

2'i.G 

20,2 

27,3 

27,9 

20,8 

24,8 

23.9 

20,2 

17,4 

10,1 

19,2 

■60 

Jun.  23 

Estio. 

2:t.'t 

22.0 

21,7 

20.1 

19,4 

18,8 

18,7 

17,4 

16,8 

16.8 

18,9 

73 

Out.  22 

Outono. 

22.8 

22,3 

22.2 

21,0 

20,8 

19,6 

19,3 

17,0 

16.4 

10.2 

18,2 

73 

Ou  1.2-2 

.\iino. 

QUANTID. 

CORR 

VDE  DE  CHUVA  E 

ESPÒNDEOTE  A  C.\DA  l 

M  MILLIMETROS 

M  DOS  RUMOS 

0.0 

NXE. 

M. 

ENE. 

E. 

0,0 

ESE. 

SE. 

SSE. 
0,0 

S. 
0,0 

SSO. 
0,0 

SO. 

OSO. 

0,8 

0. 

0,0 

ONO. 

0,0 

NO. 

0,0 

N.\(l. 

u 

Total 

ANNO  DE  1864 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

Dezembro  de  1803. 

1.1 

3.3 

21,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

28,4 

13,0 

3,2 

0,0 

0,7 

0,0 

1,5 

0,4 

0,0 

74,9 

Janeiro  de  1804. 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

13,3 

29,4 

29,7 

0,4 

0,2 

0,0 

0,1 

0,0 

79,6 

Fevereiro. 

1.0 

0.7 

0,0 

0,0 

0,2 

2,3 

4,0  ' 

10,4 

4,7 

43,0 

23,0 

38,3 

6,0 

7,1 

3,7 

23,4 

0,0 

173,5 

Março. 

3,2 

0,0 

0,1 

2,8 

6,8 

4,9 

0,0 

1,1 

7,0 

11,2 

2,0 

12,8 

0,0 

0,7 

4,3 

0,0 

0,0 

37,3 

Abril. 

1,8 

oir 

0,0 

0,0 

0,0 

1.8 

0,0 

3,0 

10,3 

12,0 

8,2 

10,9 

0,2 

0,4 

1,2 

1.2 

0,0 

31,2 

Maio. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,3 

0,0 

0,3 

0,0 

6,8 

8,8 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,9 

Junho. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2- 

Julho. 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

-0,0 

13,3 

3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,8 

Agosto. 

10,8 

3,0 

0,1 

0,0 

0,0 

3,1 

0,0 

0,0 

0,2 

14,0 

0,4 

2,0 

0,0 

1,4 

3,8 

0,0 

0,0 

40,8 

Setembro. 

2.7 

4.8 

1,7 

1,5 

4,0 

3,0 

3,0 

0,0 

84.3 

70,0 

42,9 

19,9 

11,1 

1,0 

6,8 

0,0 

0,0 

262.7 

Outubro. 

0,7 

4,3 

0,0 

0.4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.3 

2,2 

10,0 

8,7 

0,0 

18,2 

6,3 

2.9 

0.0 

00.0 

-Novembro. 

1,1 

3,3 

21,3 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

28,9 

28.3 

32.0 

30.3 

1.1 

0.2 

7,5 

0,3 

0,0 

133.3 

Inverno. 

6,9 

0,7 

0.1 

2.8 

7,0 

9,0 

4.0 

14.3 

22,8 

08,8 

33.2 

02,2 

0,2 

8,2 

9,2 

26,6 

0,0 

282,2 

Primavera. 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

0,0 

0,3 

0,0  1 

20,1 

12,3 

0,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

33,9 

Estio. 

14,2 

14,1 

1,8 

1,9 

4.0 

8,7 

5,0 

0,0 

83,0  i 

80,2 

39.3 

30,6 

11.1 

21.2 

10,9 

3,5 

0,0 

3i;3.3 

Outono. 

22'2 

18.1 

23,2 

.    ^'^ 

11,0 

17.7 

9,0 

13.0 

130,7  1 

203.4 

137,4 

124.0 

18,4 

2'.i,6 

33,0 

30,6 

0,0 

S:í4.0 

Anuo. 

LXXVI 


QUANTIDADE  DE  CHUVA  EM  MILLDIETROS 

RECOLHTOA  DE  DUAS  EM  DUAS  HORAS 


ANNO  DE  1864 


Dezembro  de  1863 
Janeiro  de  1864  . . 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho  

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


Meia  noite 

às  2  horas 

2  às  4 

4ásC 

Gás  8 

8  ás  10 

10  às  12 

da  manhã 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

0,0 

2,4 

8,7 

21,4 

3,2 

1,0 

4,2 

11,5 

9,9 

11,4 

2,3 

3,S 

7,1 

7,6 

3o,l 

24,9 

9,3 

4,8 

5,3 

10,7 

2,8 

2.7 

3,4 

3,3 

6,8 

3,7 

0,.j 

1.0 

7,3 

3,3 

3,0 

0,0 

6,8 

0,0 

0.0 

0.6 

0.0 

0,0 

0,0 

0,(1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,3 

8.0 

3,3 

0,0 

0,0 

6,4 

5,4 

.•!,() 

0,3 

0,0 

0,0 

14,8 

34.3 

9,2 

17.7 

10.3 

17,3 

4,3 

3,0 

3,2 

0,9 

3.0 

1,4 

1.3.9 

18,6 

32,8 

7,7 

3,3 

H,3 

2-2.0 

38,4 

28,6 

20,4 

11,6 

15,1 

0.0 

12,1 

8,0 

3,0 

0,6 

0,0 

2;í.7 

42,7 

13,4 

19,1 

15,5 

18,7 

61,6 

111,8 

84,8 

30,7 

33,0 

45,1 

Meio  dia 
as  2  horas 
da  tarde 

0.0 

8,9 

1,4 
13,4 

2,3 

6,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 
11,8 

0,9 


10,3 
21,9 
1,0 
12,7 
43,9 


■10  horas 

2  ás  i 

iàs6 

6  ás  8 

8  ás  10 

á  meia 
noite 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

3,9 

8,4 

3,0 

4,4 

3,4 

2,4 

2.3 

3,8 

10.2 

11.4 

22,3 

10,4 

26,5 

9.3 

4.4 

4.4 

3,1 

1.2 

2,7 

11,9 

8.9 

6.4 

9,4 

0.2 

1,1 

1.9 

0.0 

0,0 

6,6 

0,0 

0.0 

0,0 

0.2 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

6,3 

13,6 

3,4 

li.O 

36,3 

33.6 

32.3 

30,7 

13.fi 

3,0 

1^4 

8,3 

12,8 

6.3 

10,9 

8,8 

14.6 

14.8 

33,6 

21,9 

37,1 

12.2 

17,4 

1.9 

0,0 

0,2 

6.6 

0,0 

29,6 

39,3 

41,3 

36,2 

46,9 

73,4 

72,3 

87.6 

89,6 

79.1 

ANNO  DE  1864 


Dezembro  de  1863 
Janeiro  de  1864  , . 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno 

Primavera 

E.slio 

Outono 

Anno 


Numero  do  dias  de 


Temncs- 

Tro- 

Tões 

Ne- 
voeiros 

S.i- 

Chuva. 

chu- 
viscos 

II 

8 

0 

2 

II 

1 

4 
1 

0 

11 

8 
13 

~> 

0 

2 

20 

1 

1 

II 

12 

2 

II 

1 

9 

0 

II 

II 

6 

II 

0 

0 

3 

0 

II 

0 

.") 

2 

1 

II 

9 

1 

1 

1 

'l 

(1 

1 

23 
19 

'l 

1 

n 

1 

0 
3 

23 
11 

i 

u 

II 

II 

16 

III 

III 

i; 

1 

31 

|K 

n; 

20 

4 

133 

Chuva 

cuja 

agua 

SC  mediu 


20 
37 
6 
43 
106 


Eslado  do  céu  e  nnvcns 


Numoro  do  vozes,  (Induzido  das  observarõns  das  9  horas  d 
moio  dia,  3  da  (arde  e  9  da  iioilo 

i  manhã. 

COu 

sereno 

Céu 
coberto 

.Claros 

Ci. 

c. 

SI. 

Ni. 

Ci.-C. 

Ci-Sl. 

C..SI. 

38 

10 

4 

26 

22 

13 

1 

23 

23 

12 

22 

111 

42 

42 

23 

16 

:í3 

31 

41 

18 

7 

13 

28 

61 

16 

11 

30 

11 

33 

9 

14 

17 

.33 

36 

10 

31 

27 

13 

13 

4 

18 

12 

38 

33 

13 

l'i 

18 

23 

12 

2 

9 

11 

63 

38 

13 

12 

21 

32 

40 

13 

4 

1 

37 

33 

\'i 

6 

11 

.33 

31 

33 

0 

2 

18 

49 

17 

(1 

16 

18 

18 

43 

3 

1 

44 

32 

3 

3 

13 

31 

.32 

9 

6 

8 

32 

29 

29 

H 

:!'i 

31 

31 

3 

13 

16 

33 

.39 

11 

32 

27 

23 

(111 

4 

13 

7 

39 

38 

17 

l'i 

8 

29 

(•)9 

OS 

:!9 

27 

96 

123 

34 

28 

72 

73 

119 

13 

41 

'lO 

138 

169 

.38 

37 

i'>r> 

90 

123 

91 

7 

4 

99 

134 

3(i 

9 

12 

SI 

I3Í 

18 

36 

31 

126 

146 

60 

3'i 

69 

1113 

l('>3 

192 

123 

102 

4.39 

:í9'i 

188 

1'|H 

219 

3;;2 

.•;íi 

LXXVII 


CHUVA,  EVAPORAÇÃO,  SERENIDADE  DO  CÉU  E  OZONE 


A^NO  DE  1864 


Dezembro  de  1803 
Janeiro  de  IStil  . . , 

Fevereiro 

Marf  o , 

Abril 

Maio 

Junho  

Jullio 

Agoslo 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno 

Primavera 

Estio 

Outono , 

Anno 


Quantidade 

de  chuva 

em  inillimetros 

Total 


st.  sup. 


0.7 
07, :t 
71,8 
iti!,7 
.•iti.O 
17,:) 
Ki.l 

0:2 

li,8 

40,3 

2'i3,l 

5.3,9 


139,8 
2Co,0 
31,1 
337.0 
773.'i 


0,8 
74,9 
79,() 

173..-; 

o7,."i 
o  1.2 
10,9 
0,2 
10,8 
40,8 
202,7 
00.0 


133,3 

282,2 

33,9 

303,3 

834,9 


Evaporaçiio 
em  millimetrus 


()2,38 

33,48 

74,00 

93,90 

113,08 

200.28 

274,08 

274,94 

3.30,00 

208,88 

99,29 

70.74 


192,12 
131,32 
883.02 
378,91 
J387,37 


Serenidade  do  céu 
Medias 


7,3 
3,9 
4,3 
3,9 
4,8 
3,3 
7,2 
7,0 
7,8 
0,3 
4.1 
4,9 


3,2 

4,7 
7,3 
3,1 
3,0 


Meio  dia 

3  horas 
d,-i  tardi! 

fl  lior.is 
da  noile 

7,3 

7,9 

8,8 

3,0 

3,9 

3,4 

4,0 

3,3 

4.8 

3,0 

4,1 

3.1 

4.7 

3,2 

0.3 

3,4 

5,2 

3.4 

0,8 

7,3 

8,4 

7,8 

8,2 

8,3 

7,9 

8,3 

7.0 

0.2 

0,1 

0,7 

3,7 

3,7 

4.1 

4,3 

4,3 

4.3 

3,7 

5,7 

0.3 

4,6 

4,8 

3.0 

7,3 

8,0 

8,1 

4,8 

4,7 

3,0 

3.6 

3,8 

0.3 

7,9 
4,0 
4.7 
4.2 
3,3 
3,3 
7,3 
8,0 
7,9 
0.3 
3,9 
4,3 


3,7 
4,9 


4,9 


Ozone 

Medias 


Do  dia 

De  noilc 

0.13 

0,19 

3.39 

0,42 

0.80 

7.02 

0,84 

7,19 

3,67 

0,80 

4.81 

3,34 

3.90 

4,42 

3,08 

4,23 

3,84 

4,13 

3,13 

4,02 

0,13 

6.66 

0,33 

0.47 

6,13 

0,34 

.3.77 

6.44 

3,83 

4,26 

3,20 

5,72 

3.23 

3.74 

6,16 

3,90 
0,94 
7,01 
0,23 
3,07 
4,19 
3,95 
3,98 
3,37 
0,39 
0,40 


0,33 
6,10 
4,04 
3,45 

3.48 


TEMPERATURAS  EXTREMAS 


AXKO  DE  1864 


Dezembro  de  1863 
Janeiro  de  1864  . . 

Fevereiro ^ 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Inverno  

Primavera 

Estio 

Outono 

Anno 


Thermometros  na  relva 


26,33 
28,79 
32,82 
38,81 
4.3,31 
30.10 
30,20 
40,70 
49,31 
43,37 
37.26 
28.74 


29,31 

44.80 
48.70 
30,40 
39.83 


iMinima 
III  0  d  ia 

Jlaiima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

1,92 

3.3,4 

—  1,3 

4,25 

36,3 

0,0 

4,32 

39.8 

—  2,0 

3,76 

47,3 

1,2 

6,93 

51,7 

1,9 

9,87 

55,.3 

4,9 

11,99 

33,0 

7,9 

12,61 

33.3 

8,3 

14,02 

34.7 

10.9 

12,40 

33.0 

9,0 

10,99 

44.8 

3,6 

6,47 

38,9 

—  1,1 

3,36 

39,8 

—  2,0 

7.32 

33.3 

1.2 

12.87 

.35.0 

7.9 

9,93 

33,0 

—  1.1 

8,48 

33.3 

—  2.0 

Fev.  16 
Maio  18 

Jun.  18 
Set.  22 
Maio  18 


29 

14 

4e2í 

28 

4 

12 
10 
11 
17 
14 
26 
11 


Fev.  4  e  22 
Março  28 
Jun.  10 
Nov.  11 

Fev.  4  e  22 


Tliermometros  de  irradiaçiio 


SoLir 


absoluta 


38,4 
37,3 
39.7 
41.3 

47.8 


30,2 
39.8 
34.8 
46.3 
43.2 

39.7 
31.4 

.39,8 
34.8 
59.8 


Fev.  14 
Maio  13 
Ag.  11 
Set.  6 
Ag.  11 


Nocturna 


Miuima 
DO  espelho 
paraDohco 


0.0 
1.3 

0.0 
3.2 

6,8 

12.3 
li.l 

10.8 
9.8 
-1  4 


0.0 
3.2 
12,3 
2.4 
0,0 


28  e  29 


e  21 
11 


Fev.  7  e  21 

Março  11 

Jul.  12 

Nov.  8 
Fev.  7  e  21 


LXXVIil 


MAGNETISMO  TERRESTRE 

RECAPITILACÃO  A^WUA 


ANXO  DE  1864 


Janeiro 

Fevereiro. . . . 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro. . . . 

Outubro 

Novembro. . . 
Dezembro.. . . 

Media  annual 


DECLINAÇÃO.   O 


8  horas 
da  manhã 


âl°  5.74 
4.4.0 
.3.03 
0,37 
0,31 
0,20 
20°  39  ,17 
21'  0,77 
0,62 
1,30 
I  22 
1,32 

21°   1  ..38 


2 

beras 

da  tarde 

21. 

9,63 

9,49 

12,13 

9,83 

9,10 

9,34 

8,86 

9, .38 

7  ,46 

7,14 

5  ,77 

3,69 

21 

8.32 

Variação 
media 


3',89 
3,04 
9.10 
9.28 
8,79 
9, .34 
9,69 
8,82 
6,83 

3  .84 

4  ..33 
2,17 

6,94 


Media 
mensal 


21'"  7',68 
6,97 
7.60 
3,21 
4,70 
4,87 
4,01 
5.17 
4,04 
4.22 
3,49 
2.60 

21°  3.03 


Máxima 


21°  12,4 
13,9 
16,1 
14,9 
13,2 
14,0 
13  ,3 
14,7 
14,3 
10  ,0 
12,7 
6.5 


Minima 


21°  4.2 

2.3 

20°  39 ,9 

..  38,1 

»  37.1 

3(1 ,3 

57,0 


50,1 

59  .4 

21°  0.1 


Variação 
máxima 


8.2 
11,6 
16,2 
16,8 
16.1 
17,7 
16.3 
18.9 
17.1 
10,9 
13.3 

6,4 


Ítala 

da 

máxima 


23 
20 
14 
17 
8 
11 


Data 

da 

minima 


INCLINA 
ÇAO.  N 


60"  15  ,03 


EXTREMAS    DO    ANNO 


Declinação 


Máxima 21°  16'.1  em  10  de  março  ás  2  t. 

Minima 20°  33 .8    >    14  »  agosto  >-  8  nn 

Variação  máxima 20  ,3 

-Media  das  vaiiacGcs  diaiias 


Inclinação 


Máxima 60°  18',31  em  20  de  janeiro. 

Minima »    11,81    »    11   u  outubro. 

Variação  máxima 6  ,.50. 

6  mezes  de  abril  a  setembro 8', 79 

6  mezes  restantes 3  ,10 


ANNO  DE  1864 


Janeiro 26 

Fevereiro 26 

Março 29 

Al)ril 28 

Maio 28 

Junho 27 

Julho 22 

Agosto 23 

Setembro 19 

Outubro 29 

Novembro .30 

Dezembro 21 

Media  annu;<l 


INTENSIDADE 


Tempo  médio 
dtí  ama 
oscilla{'ão 


',47768 
,48331 
,49546 
,5(1210 
,3(i(i61 
,31935 
,.32986 
,55685 
,50643 
,62622 
.62976 
,63677 


0.593240 
0.394339 
0.592442 
0..591444 
0.59076.3 
0.588838 
0..387106 
0..582913 
0.581372 
0.529799 
0.:i28881l 
0.327192 


Log.de  . 


9.229296 
9.228000 
9.227532 
9.226929 
9.22.3919 
9.222851 
9.22().'i04 
9.216835 
9.215163 
9.163236 
9.161233 
9.160803 


0,817086 
0.81.3023 
0,812810 
0.811310 
0,8(H)730 
0.803090 
0,801373 
0.794117 
0.791165 
0,702291 
0.699940 
0,698230 


Inlonsiiladc  niodia 
da  componente  horisonlal 


Dnidadps 
inglezns  ' 


4,82468 
4.82096 
4.81028 
4.81129 
4,81(i'i7 
4,81641 
4,82331 
4.81731 
4.8207(1 
4.82467 
4.82869 
4.81955 

'i,8l'.l.53 


2,22428 
2,22266 
2.21774 
2.21821 
2.22059 
2.22057 
2.22373 
2.22098 
2.22251 
2.22'i37 
2.2262.1 
2.22202 

2.222(1(1 


iDlCDsiilade  da  força  total 


IDgl.. 


9,73781 
9,72533 
9.70054 
9.69677 
9.7()88(1 
9,701.33 
9.72512 
9.70643 
9.72316 
9,70727 
9,71947 
9.7(K)08 

9,71268 


4,489.39 
4,48379 
4,47236 
4.47062 
4.V7619 
4.47272 
4,48369 
4,47507 
4.48278 
4.'i7546 
4.48112 
4.47223 


N(ij  nlorn-.  d.i  romponeole  horinonlal  d'e»lo  quadro  adoplou-so  na  formula,  que  oí  determina,  f  —  —  0,0U8'J,  ate  ao  nici  de  silrmbro  inclusiva,  o  para  os  t 
K\  observariiei  <li>*  nltimoi  ires  mczea  foram  feitas  eom  o  noto  maunctomotra  de  liikson. 


ADVKHTliNCIA 


Latitude 38".  43'.   IS".!.  N. 

Longitiido O".  08'.  20",ri.  O.  r.roonwicli. 

Distancia  ao  Tejo . . .  1217,0.  mctms 
■  Altitude  da  tina  do 

barograpiío 102,3  metros 

Barographo. — Registra  photographicamente  as  variações  da 
pressão  almuspherica. 

As  alturas  haromelrioas,  deduzidas  deste  instrumento,  liem 
como  as  oMidns  por  observações  directas,  referem-se  ás  do  liai-o- 
metro  padrão. 

A  reducção  das  alturas  á  temperatura  O"  da  escala  centigrada 
é  feita  pelas  tahoas  de  Ilaegliens. 

Psychrographo.  —  É  o  psyclirometro  de  Augusto  apropriado 
ao  registro  photograpliico.  Pelo  emprego  de  um  só  relógio  e  da 
luz  do  um  só  bico  de  gaz,  se  obtém  o  registro  continuo  e  simultâ- 
neo do  psychrometi'0  e  do  barómetro. 

As  deducções  psyclirometricas  são  feitas  pelas  taboas  de  Ilaeg- 
liens, baseadas  na  formula  de  Augusto,  com  os  coelíicientes  de 
Regnault. 

A  humidade  i  elativa  do  ar  é  expressa  em  fracções  do  estado  de 
saturação  representado  por  100. 

Todos  os  thermometros,  destinados  á  determinação  da  tempiv 
ratura  e  liumidade  do  ar,  estão  collocados  ao  abrigo  do  st)!,  da 
chuva  e  da  irradiação,  em  espaço  onde  o  ar  livremente  circula: 
A  elevação  d'estes  thermometros  sobre 

o  terraço  é  de 1,5  metros 

e  sobre  o  terreno  adjacente 19,0      » 

A  sua  altitude 103,0      » 

Thermometro  de  irradiação  diurna.  ^ — Um  tberniometro  de 
máxima,  do  systema  de  Philiips,  de  reservatório  espiíerico  preto, 
coUocado  no  interior  de  um  tubo  de  vidro  hermeticamente  fechado, 
e  e.xhausto  de  ar,  está  situado  ao  S  do  oi)servatorio,  e  exposto  aos 
raios  directos  do  sol,  para  marcar  a  temperatura  máxima  da  irra- 
diação diurna  em  cada  dia. 

Thermometro  de  irradiação  nocturna. — Um  thermometro  de 
minima,  systema  Rutiíerford,  de  esphera  preta,  posta  no  foco  de 
um  espelho  parabólico,  metallico,  é  dirigido  para  o  zenith,  toda  a 
noite,  do  terraço  do  observatório.  Este  thermometro  faz  conhecer 
a  irradiação  nocturna.  Quando  as  noites  inculcam  ciiuva,  não  se 
expõe. 

Thermometros  das  temperaturas  extremas  da  relva. — Um 
thermometro  de  máxima  e  outro  de  minima,  deitados  na  relva, 
sempre  viçosa  sobre  o  terreno,  e  em  perfeito  contacto  com  cila, 
expostas  á  irradiação,  marcam  as  temperaturas  da  relva,  máxima 
e  minima,  de  cada  dia. 

Todos  os  thermometros  são  de  escala  centigrada,  e  estão  afe- 
ridos pelo  padrão  do  observatório,  thermometro  normal  ollere- 
cido  pela  conimissão  de  Ketv. 

Anemographo. — Registia  continuamente  a  direcção  e  a  veloci- 
dade do  vento.  O  catavento  é  o  motor  para  o  registro  dos  rumos 
dos  ventos;  e  uma  ventoinha  de  Robinson  determina  o  registro 
das  velocidades. 

Os  rumos  dos  ventos  nestes  mappas  são  os  predominantes  ou 
médios  dos  havidos  da  meia  noite  ou  do  meio  dia  até  ás  2  horas, 


das  2  até  ás  4,  das  4  até  ás  6,  etc.  Os  rumos  subentendem-so 
sempre  referidos  á  meridiana  verdadeira. 

As  velocidades  são  os  números  de  kilometros  percorridos  até 
1,  2,  3  horas,  etc,  depois  da  meia  noite  ou  do  meio  dia.  Quando 
na  liiilia  correspondente  a  C  (calma)  estiver  algum  Idlimieiro,  esta 
velocidade  deve  altribuir-se  ao  vento  (pie  se  siíguiu  á  calma. 

A  ventoinha  e  o  catavento  tèeni  uma  elevação  superior  a  todos 
os  edificios  ciicumviziíihos. 

Elevação  media  do  catavento  e  ventoinha  sobre  o  terreno 

adjacente 2i,4  melros 

Sua  altitude  media 108,4      » 

Udographo. — Registra  a  chuva  e  as  horas  em  que  choveu.  O  peso 
(la  agua  pluvial,  (pie  vae  caindo,  faz  pender  cada  vez  mais  o  reci- 
piente interno  do  udograjiho,  e  este  movimento  prf)duz  o  do  liranti; 
(pie  maneja  o  lápis  sobre  a  escala  tra(;ada  no  papel  do  registro. 
Elevação  do  lecipiente  do  udograplio  sobn;  o  terreno 

adjacente 22,8  metros 

Sua  altitude 10G,8      » 

Udometro  da  estação  inferior.  — É  o  udometro  de  Babinet, 
collocado  firmemente  no  terreno  adjacente  ao  observatório. 
A  elevação  sobre  o  solo  do  udometro  da  esiação  inferior 

é  de 1,0  metros 

A  differença  de  nivel  dos  dois  instru- 
mentos    21,2      D 

A  chuva  é  medida  com  a  approximação  de  0, 1  de  millimetro. 

Vaporimetro. — Um  vaso  cylindrico  de  metal,  pintado  de  bran- 
co, nivelado  e  firmemente  estai lelecido,  contém,  até  dois  terços 
de  sua  altura,  agua,  (lue  se  evapora,  exposta  livri-mente  ao  tempo. 
Parallelo  ao  vaso  eleva-se  um  tubo  de  vidro  que  com  ellc  com- 
munica  por  uma  estreita  abertura.  Todos  os  dias  ao  meio  dia  dei- 
ta-se  mais  agua,  até  que  a  superficie  livre  do  liquido  contido  no  tubo 
toque  em  uma  ponta  de  metal,  que  serve  de  inde.r  ou  ponto  de  refe- 
rencia. A  quantidade,  que  no  dia  immediato,  á  mesma  iiora,  o  ni- 
vel do  liquido  tiver  descido,  expressa  em  millimetros,  representa 
a  agua  evaporada  nas  ultimas  24  horas.  Aclia-se  esse  numero  de 
millimetros  deitando  com  um  vaso  graduado,  e  cuja  relação  de 
capacidade  para  o  vaporimetro  é  conhecida,  a  necessária  quanti- 
dade de  liquido  para  que  a  sua  su|)Cificie  sulia  até  tocar  o  ponto 
de  referencia  ou  de  partida.  Esta  medida  faz-se  com  a  approxima- 
ção de  0,04  de  millimetro. 

O  vaporimetro  está  situado  no  campo,  perto  do  udometro  da 
estação  inferior,  e  ao  mesmo  nivel  d"elle,  exposto  á  livre  acção  do 
vento,  ao  orvalho  e  á  chuva.  S(í  aconteceu  ter  chovido,  a  evapora- 
ção deduz-se  da  agua  existente  no  vajiorimetro,  e  da  que  foi  dada 
pelo  udometro  vizinho. 

Ozonometro. — Todos  os  dias  ás  9  horas  da  manhã  expõe-se 
ao  ar  livre,  ao  abrigo,  porém,  da  chuva  c  dos  raios  do  sol,  uma 
tira  de  papel  amido  ioduretado.  As  9  horas  da  noite  remove-se  da 
exposição,  e  suhstitue-se  i)or  outra  igual,  que  na  manhã  seguinte 
se  tira,  e  se  substituo  da  mesma  forma  por  outra.  De  cada  vez 
que  se  tira  o  papel,  que  esteve  exposto  12  horas,  immerge-se  im- 
mediatamente  em  agua  distillada.  A  c()r  que  toma,  designa-se  en- 
tão pelo  numero,  que  na  escala  ozonnmetrica  representa  a  côr 
mais  similhante.  O  ozonometro  è  o  de  James  (de  Sédan). 

Serenidade  do  céu.  —  Represenla-se  por  10  o  céu  sem  nu- 
vens, e  o  totalmente  coberto  por  0:  este  denomina-se  céu  coberto, 


aquelle  céu  sereno.  Os  algarismos  entre  O  e  iO  representam  os 
estados  intermédios:  correspondendo  1  a  ^,  2  a  ^,  3  a  ^,  etc, 
do  céu  sem  nuvens. 

Estes  algarismos  designam  o  que  se  tem  convencionado  chamar 
fjraiis  médios  de  serenidade. 

Nuvens. — As  conligurações  das  nuvens  são  indicadas  pela  no- 
menclalnia  de  Howard.  Os  seus  nomes  e  abreviaturas  são  os  se- 
guintes : 

PRIMARIAS 

Cirrus Ci. 


Cumulus C. 

Stratus St. 

Nimbus Ni. 

SECUNDARIAS 

Cirro-Cmnulus Ci.-C. 

Cirro-Stratus Ci.-St. 

Cumuio-Stratus C.-St. 

Cumulo-Mnibus C.-Ni. 


AB  R  E  VT  AT  U  R  AS 

ag- 

aguaceiro 

fllS. 

fusilando 

oz. 

ozone,  ozonomelro 

alg. 

algum,  alguma 

fc-e. 

geada 

pro.v. 

próximo 

alg.  t. 

algum  tanto 

gra. 

graniso 

pt. 

poente 

app. 

appaj-encias 

gro. 

grossas 

q- 

quadrante 

ar. 

avngcm 

h.  s. 

halo  solar 

q(|. 

(ptadranies 

ase. 

ascendente 

h.  1. 

t     lunar 

ipl. 

quente 

asp. 

aspecto 

h.  ord. 

>>     ordinário 

raj. 

rajadas 

h.  l. 

bom  tempo 

h.  oxt. 

»     extraordinário 

rpp. 

repelidos 

l.af. 

bafagem 

hor. 
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Anno  meteorológico. — Começa  no  1."  de  dezembro,  e  linda 
em  yO  de  novembro  do  anno  civil  immcdiato. 

Inverno  meteorológico:  dezembro,  janeiro  e  fevereiro. 

Primavera:  março,  abril  c  maio. 

Virão:  jiinlio,  julho  e  agosto. 

Oitlono:  setembro,  outubro  e  novembro. 

.MAGNETOMKTROS  E  MAGM-TOGRAPIIOS 

Para  o  estudo  do  inaginlismo  terrestre  [lossiic  o  observatório 
duas  collccções  de  instriimiíntos;  uma  de  magnelomctros,  desti- 
nada ás  dclerminaçrics  absolutas  de  declinarão,  inclinarão  e  força 
horisontal:  c  oulra  coniiiosla  de  plioto-magnelographos,  (|ue  ser- 
vem jiaia  o  registro  continuo  das  variações  d'esses  elementos. 

Magnetometro  de  declinação. — A  barra  magnetÍQ  deste  in- 
strumento é  cylifidrica  e  òca ;  está  suspensa  por  um  só  íio  de  seda 


sem  torsão;  tom  lie  (•iiinpiiiiwnlo  !(.(!  (•fiiliiiirtids,  c  de  peso  ;{;i,6 
grammas. 

Na  extremidade  S  dCsla  barra  está  ongaslada  uma  leiíte  adiro- 
malica,  e  na  extrcmidadi!  N.  correspondendo  ;i  [losição  do  loco 
da  lente,  engasta  um  disco  de  vidro  em  (iiie  está  aberta  uma  (es- 
cala dividida  em  40  parles.  O  meio  da  escala  i'Stá  no  eixo  geom<'- 
Iriru  da  barra,  e  cada  divisão  é  igual  a  2'. ^8.  lista  disposição  per- 
mittc  conhecer  o  angulo  formado  pelo  eixo  magnético  da  barra, 
com  o  seu  eixo  geométrico. 

A  observação  faz-se  referindo  a  direcção  do  eixo  magnético  dn 
barra  ao  verlice  do  torreão  do  anligo  ob.servalorio  do  castello, 
eiiipicganilo  um  llieodolilo  ipie  forma  parte  do  dcciinometro. 

Magnetometro  de  inclinação.-  É  o  inclinomelro  da  ronstnir- 
ção  úi'  Barrow.  Cada  uma  das  duas  agulhas  de  inclinação  é  de 
ligura  rhomboidal,  tem  de  comprimento  fl,4  centímetros,  e  pro- 
ximamente fl  millimetros  na  maior  largura. 


Diâmetro  do  ciiculo  veitical lí),á  cenliuielrus 

Diâmetro  do  circulo  azimutiial 9,8         » 

Os  dois  nonios  do  ciiculo  vertical  são  de  I'. 

Obtem-se  a  inclinaçrio  magnética,  tomando  a  media  de  32  lei- 
turas feitas  com  as  duas  agulhas  antes  e  depois  da  inversão  dos 
poios,  nas  16  posições  que  tomam  no  meridiano  magnético  cm 
relação  aos  dois  zeros  do  circulo  vertical. 

Magnetometro  unifilar. — Os  dois  magnetes  deste  instrumento 
suo  cyliridricos;  o  magnele  desviante  é  massiço,  tem  105  millime- 
tros  de conifjrimonto  e  M  de  diâmetro;  o  magnete  desviado  é  ôco, 
tem  86,i)  millimetios  de  comprimento  e  7,0  de  diâmetro  externo. 
Ura  fio  de  seda,  sem  torsão,  suspende  qualquer  (restes  magnetes 
com  o  espellio  aniiexo.  A  escala  é  dividida  em  900  partes  cada 
uma  igual  a  {',01  i ,  e  está  fixa  ao  óculo  de  observar.  O  instrumento 
só  se  move  no  plano  horisontal,  girando  o  prato  superior  sobre 
o  inferior  graduado.  Este  circulo  azimutiial  tem  dois  nonios  de  20" . 
A  observação  dos  desvios  faz-se  empregando  as  distancias  33,53 
e  42,67  centímetros,  e  o  tempo  de  uma  oscillação  do  magnete 
desviante  deduz-se  de  24  series  de  100  oscillações.  O  raethodo 
de  observação  é  o  denominado  de  inr.  Lnmont,  e  nas  equações  em- 
pregadas, assim  como  nas  diversas  deducções,  seguem-se  os  me- 
Ihodos  adoptados  no  observatório  de  Kew. 

.  Os  três  magnetometros  estão  collocados  sobre  columnas  de  pe- 
dra, em  uma  casa  do  madeira,  situada  no  campo  adjacente  ao  ob- 
servatório, e  assas  afastada  de  edificios.  Na  construcção  d'esta 
casa  não  se  admittiu  ferro. 

Magnetographos. — A  coUecção  é  constituída  pelos  seguintes 
instrumentos: 

1."  Magnetographo  de  declinação  : 
2."  Magnetographo  biplar; 
3."  Magnetographo  balança. 

Estes  instrumentos  de  registro  photographicn  estão  em  uma  casa 
de  abobada  no  pavimento  inferior,  do  observatório,  construída  com 
todas  as  condições  necessárias  para  evitar  a  humidade  e  as  gran- 
des variações  de  temperatura. 

IS'esta  casa  não  penetra  a  luz  do  dia,  e  na  sua  constiiicção  não 
se  admittiu  ferro. 


Os  magnetographos,  os  cylindios  registradores  e  a  machina  do 
relógio,  que  dá  movimento  a  estes  cyhndros,  estão  collocados  sobre 
cohmmas  de  pedra.  Os  centros  das  columnas,  que  servem  de  ba- 
ses ao  bifilar  e  ao  dedinometro,  estão  na  direcção  E-O  magnética, 
e  os  centros  das  outras  columnas,  que  servem  de  bases  aos  cylin- 
dros  e  ao  magnetographo  balança,  estão  na  linlia  N-S. 

Cada  um  dos  três  magnetograplios  tem  um  pequeno  espelho 
fixo  á  barra  magnética,  e  que,  portanto,  se  move  com  ella;  outro 
espelho  das  mesmas  dimensões  está  fixo  no  centro  de  cada  pilar. 

A  disposição  e  arranjo  dos  apparelhos  permitte  que  os  dois  es- 
pelhos do  mesmo  instrumento  só  recebam  a  luz  de  gaz,  que  parte 
de  um  ponto  fixo,  sendo  por  elles  reflectida  |)ara  os  cyiindros  re- 
gistradores, nos  quaes  cada  espelho  dá  um  ponto  luminoso  actuando 
continuamente  sobi'e  o  papei  photogra})hico.  Para  cada  instru- 
mento, o  espellio  da  barra  magnética  produz  pois  uma  linha  curva 
photographada,  mais  ou  menos  siffuosa,  conforme  a  gi'andeza  das 
suas  variações ;  e  o  espelho  fixo  dá  uma  linha  recta  que  serve  de 
linha  de  referencia  para  apreciar  essas  variações. 

HORÁRIO 

As  observações  meteorológicas  directas  são  feitas  todos  os  dias 
ás  8  e  9  horas  da  manhã,  ao  meio  dia,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

As  observações  das  8  horas  são  transmittidas,  pelo  telegrapho, 
para  o  observatório  de  Paris  ás  8  horas  e  15  minutos  da  manhã. 

Os  três  instrumentos  magnéticos  photo-registros  são  observados 
todos  os  dias,  directamente,  pelos  óculos  de  que  estão  munidos, 
ás  10  horas  da  manhã,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 

Os  valores  absolutos  da  declinarão,  inclinação  e  componente 
horisontal  magnéticas,  são  determinados  por  uma,  duas  ou  três 
observações  por  mez:  a  inclinação  observa-se  geralmente  nos 
dias,  5,  15  e  25;  a  declinação  nos  dias  8  e  23;  e  a  componente 
horisontal  uma  vez,  pelo  menos,  em  cada  mez. 

A  confrontação  das  observações  directas  com  as  variações  horá- 
rias dadas  pelas  curvas  photographicas,  tanto  nos  instrumentos 
magnéticos  como  nos  meteorológicos,  conduz  á  deduc<;ão  dos  ele- 
mentos correspondentes  para  cada  uma  das  24  horas. 


ERRATAS 


Ao  resumo  das  observac<'es  do  poslo  de  Carapo  Maior,  1861  a  1863,  pag.  9,  coliininas  3.''  c 
,  onde  SC  lè  máxima  absoluta  e  miDÍni;i  absoluta,  deve  ler-se  siraplcsmenle  maiiraa  o  minima. 

Mappas  complemcnlares  de  dezembro,  janeiro,  fevereiro,  março,  abril,  junho  e  setembro, 
arana  do  ozonomelro,  onde  se  lê  de  dia,  deve  ler-sc  de  noite,  c  reciprocamente. 
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Observatório  do  Infante  D.  Luiz. 
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